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باب الهمز وتركه 


- أبو جعفر» وشيبة» والزهري» وعاصم برواية حماد بن عمری والضحاك 
ابن میمونء والحارث بن نبهان یترکون''' كل همزة ساكنة للجزم أو غيره حيث كان 
ذلك» ويبدلون منها إذا انضم ما قبلها واوا وإذا انكسر یا وإذا انفتح ألفا مثل قوله 


2 کر٘ر 


تعالی؛ وه مج274 و و 04 ويا كل 4ک کوک 0 وت ۹۳ 
و جت ۹۹ء وبابهماء ووعد 4( ولال € [یوسف:٣۱٣۱۷۱]؛‏ لوتر 


سر 


[احج: 56 وبس 4( وباب و8 اننان 4 ودرا 8 الاأعراف: ۹ ورا ۳9۹ 0 
وع اق ۱۳4 ونيم ۱۲۱۹ء ومن یا 4 [الأنعام: ۳۹]ء و هم € [آل عمران: ۱۳۰]) 


وتو € [المائدة: ۱۰۱ ومع نا € [الكهف: ۱۰]) ويه لک 4 [الکیف :۰ ونحو 


)١(‏ آي: يحذفون الهمزة. 

(۲) البقرة: ۰۲۳۲۰۲۲۸۰۲۲۱ وغيرها من الواضع 

(۳) البقرة: ٤٣٤٤ء‏ ۰۱۲۱ آل عمران: ۰۱۶۱ وغیرها من الواضع 
(5) یونس: ۰۲4 المؤمنون: ۰۳۳ وغيرها من الواضع 

)٥(‏ البقرة: ۱۷ء ۲۷٢‏ النساء: ۰۱۰ وغيرها من الواضع 
)٦(‏ الأعراف: ۰۱۵۵ الکهف: ۷۷ النور: ۲ 

(۷) البقرة: ۰۷۱ الأعراف: ۰۱۰ وغیرها من الواضع 
(۸) البقرة: 4۸ الأنعام ۷۰ء الأعراف: ۱٦۹‏ الحديد: ۱۵. 
(۹) البقرة: ۰۱۲۰ آل عمران: ۰۱۲ وغیرها من الواضع 
(۱۰) الأنعام: ٦ء‏ الأنبیاء: ۰۱۱ وغیرها من الواضع 

(۱۱) یونس: ۹۳ء ا حج: ۰۲۲ 

(۱۲) الاسراء: ١۱ء‏ العلق: ۰۱ ۳. 

(۱۳) النساء: ۰۱۳۳ الأنعام: ۰۱۳۳ وغيرها من الواضع 
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خا و یتیب لل جامع القراءات 
ذلك حیث کان الا قوله تعالی: هم ۳9۹ في سورة البقرة» # رهم 4 في سورة 
الحجر(؟ والقمر ۳ فان أبا جعفر يهمزهن برواية الخلواني عنه!) 

- وقرأت على الأهوازي عنه يسنا 4 [يونس: 5*]» وت عادِی 4 
[الحجر: 44]» وف لا € [النجم: 7 بالهمز فيهن» وعلى غيره بترك الهمز فيهن؛ إلا 
أني قرأت عن ابن مهران عنه ین € بالوجهين. 

وافقهم الأصمعي عن نافع على ترك كل همزة ساكنة إن لم تكن مجزومة: تابعهم 
الحسن البصري والأخفش عن هشام» وإسحاق بن عبيد الله الأفطس عن ابن كثير على 
ترك هم ی > رهم زاد الأفطس نون € [البقرة: »]#١‏ واختلفوا فى 
اھ رھ اراس سر مش او رای 
والأخفش عن هشام» وحماد بن عمرو» والضحاك وابن نبھان!“ ورفعها شيبة بن 
نصاح» والأهوازي عن ابن برزة عن الدوري عن اليزيدي عن أبي عمرو؛ وقرأت 
على الأهوازي عن اليزيدي عن أبي عمروء وقرأت على الأهوازي عن / الزينبي عن 
بل وعن أبي ربيعة عن بل أيضاًء وعن البَرّي ایهم ۹ء 8 رهم 4 بكسر الهاء 
مھموز وبه قرأت عن الخبازي عنهم عنه» وقرأت على أبي بكر عن الزينبي» وابن 
الصّبّاح کلاهما عن فبّل» وعن الهاشمي للبرّي أيضاًء وعن الوليد بن مسلم بکسر الھاء 
مھموز أيضاً كقراءتي عن الأهوازي عن محمد بن هشام عن أبيه7» 


4 العمريء والھاشمي؛ والدوري عن أبي جعفر ومحمد بن شهاب 
الزهري يتركون كل همزة متحركة قبلها ساكن ويلقون حركتها على الساكن في جميع 


(۱) آية: ۳۳. 

(۲) آیة: ۵۱. 

(۳) آیة: ۰۲۸ 

۰۱۲/۲ انظر: البسوط ص 4 ۰۱۰ الكفاية ص۰۸۱ الصباح‎ )٤( 
انظر: الوجیز ص ۰۱۲۷ مفردة الحسن البصري ص۰۲۱‎ )٥( 
. ۲۱۲ /۲ انظر: الستنیر ص ۰۳۱۷ الكفاية ص ۰۱۱۳ الصباح‎ )٦( 



























































مج کے 


القرآن من غير استثناء شيء منه('2» کقولے تعالی: #الْأَرْضٍ ۲۹ و لأسا ۳4 


م 


و لخر پک فان 2004 وم که [القیامة:۱۷ ۱۸]) توت € [الأنعام:75]» 
يسيس 2# ومع و [فصلت: ۰]4٩‏ و#شکَمُونَ © [فصلت: ۲۳۸ 
ول ۷۹ء سرا © [الممتحنة: »]٠١‏ ونحو ذلك حيث کان» وافقهم الحُلواني عن 
يزيد في لأءَآكَنَ # موضعین" فقط ٩‏ . 


۰۔ فان کان الساكن حرف مد لم يلقوا حينئذ حركة الهمزة عليه بل 
یلینون الهمزة ویاتون بخیالھا!'' مثل قوله تعالى: سر1 ۱04 و هو ساي 4 
[الرعد: ۰]۲۱۰۱۸ #ولا لسوت € [غافر: 0۸) ولبیء برم ۱۷4۹ء و عآیذیرک 4 
[البقرة: 0۲۱۱6 و ہن کےا ماگ [النساء: 4 ]» ونحو ذلك۱۳. 


۱ -واذا تحرکت الهمزة وتحرك ما قبلها آتوا بخیالها لينة مع اعطائها 


۰۱۲/۲ انظر: اللتهی ص ۰۲۲۷ الصباح‎ )١( 

(۲) البقرة: ۰۲۷۰۲۲۰۱۱ وغيرها. 

(۳) البقرة: ۰۳۱ الأعراف: ۰۱۸۰ وغيرها من الواضع 

)٤(‏ البقرة: ۱۱۰۱۰۲۰۹6 وغی‌ها. 

)٥(‏ پونس: ٦٦‏ ا حجر: ۰۱ وغيرها. 

)٦(‏ يونس: ١۹ء‏ الإسراء: ۰۱۰۱ وغيرها. 

(۷) آیة: ۹۱۰۵۱. 

(۸) انظر: ا منتھی ص۲۲۸ء المصباح ۰۱۲۹/۱ 

(۹) خيال الشيء صورته دون حقيقته. انظر: المنتهى ص۲۲۸ الإيضاح ۱/ 4۳ ۰۵ المصباح ۱۲۹/۲. 
وهو أحد أنواع تخفيف الهمزة» وهو مرتبة بین التحقيق والتسهيل بین بين» اشتهر بروايته عن بي 
جعفر المدني في أوجه شاذة لايعمل بها اليوم عند القراء» ويسمى ب (خيال النبر). انظر: مختصر 
العبارات لمعجم مصطلحات القراءات ص ۱۳. 

(۱۰) البقرة: ۱۰۸۰۲ آل عمران: ٦٦ء‏ ۰۱۱۳ وغيرها. 

(۱۱) هود: ۰۷۷ العنکبوت: ۳۳. 

(۱۲) انظر: الصباح ۰۱۲۱/۲ 

















۸ کی م ی بت شیم 3 جامع القراءات 
حظها من الاعراب؛ مثل قوله تعالی: ادن کچ [الأعراف: ٤٤]ء‏ واد 6( 
وک را 0کا ۷4 ر مس و ( وت ۷۸4 


و یی 74 وسوی 4" و لکن 4 [الزمر: ۲۱۲ ول فان 04 لین ۱۹۷4 


و« تک [الفاضة: ۷ا وک 4 و« ۱۳ ۱۳:95 ونحو ذلك 


حيث کان» وهمز الخلواني عنه جمیع ذلك حيث کان" . 
۲ وسمعت الأهوازي» یقول: وفی أهل القراءة من یقول ذلك لغیره؛ 
ویفرقون بين الهمز والنب وذلك أن النبرة عندهم آلطف من الهمز. 


وحدثنی أبو بكر المروزي قال: حدثنا محمد بن جعفر الخزاعی» قال: حدثني 


إبراهيم بن جعفر”*'» قال: حدثنا یوسف بن جعفر المقری ۳ قال: حدثنا إبراهيم 


.۷ الأعراف: ۰۱۲۷ إبراهيم:‎ )١( 

(۲) البقرة: ۲۰۱۳ الفتح: ۲. 

(۳) الأنعام: ۰۱۳۲ النحل: ۱۳. 

(5) الانعام: ۱۶۱ الومنون: ۷۸. 

.۲۷ البقرة: ۱۹ء المائدة: ٦ء الفتح:‎ )٥( 

.۸ يوسف: ۹۷ القصص:‎ )٦( 

(۷) البقرة: ۰16 الأعراف: 155. 

(۸) البقرة: ٢۲ء‏ وغيرها. 

(۹) البقرة: ۰۱۲۰ وغيرها. 

(۱۰) الأنعام: ٢۲ء‏ هود: ٦۷ء‏ وغيزها. 

(۱۱) الائدة: ۰۱۱۸ یونس: »٠١‏ وغيرها. 

(۱۲) البقرة: ۱۶۰۱۳۰۱۱ وغيرها. 

(۱۳) انظر: الصباح ۲/ ۰۱۲۷ 

)١5(‏ ابن محمد بن عبد الرحمن الباطرقاني» آبو إسحاق» قرأ على يوسف بن جعفر النجار ومحمد بن 
عبد الرحيم الأصبهاني» قرأ عليه ابن أشتة. انظر: الغاية ۱/ ۲۹. 

(۱۵) آبو يعقوب النجار الأصبهاني» مقرئ ضابط معروف» روى القراءة عرضاً عن محمد بن سلیمان = 
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النقاش”ء قال: حدثنا نصر بن على » عن أبيه"» عن الخليل بن أحمدہ قال: النبر 
آلین انض من ال والنبر قام مقام ال 

وحدئني أبو بكر قال: حدثنا الخزاعي» قال: حدثنا الحسن بن سعید المطرّعي» 
قال: حدثنا القاضی أبو خليفة» قال: حدثنا بكر بن حبيب المازنى» قال: سئل اللأصمعى 
عن النبر» فقال: هو الهمز. 

91د ويسيمك ا حسم الک امي وقول مجع طض 
يقول: سمعت أبا بكر بن الأنباري» يقول: سئل ثعلب عن النبر» فقال: هو الهمز. 

وقال ابن شَتَبُوذ: سألت ثعلباً عن النبر والهمزء فقال: لا فرق بينهما في كلام 
العرب. 


وسمعت أبا بكر» يقول: سمعت الخزاعي» يقول: وهذا عندي هو النبر الذي 
حکاہ الخليل بن آحمد-رحمہ الله وأدركت قرّاء أصبهان عليه. 


وقال محمد بن عيسى الأصبهاني: النبرة عند هل المدينة همزة ضعيفة» كأنها 


عدر ین وة الف ا 


= ابن إبراهيم» وإبراهيم بن الحسن النقاش وغيرهم» روى القراءة عنه محمد بن جعفر المغازلي» 
وعبد الله بن أحمد الطرز وآخرون بقي إلى بعيد التسعين ومائتين. انظر: الغاية ۳/ ۰۱4۰۱ 
)١(‏ هو إبراهيم بن الحسن بن إبراهيم بن يحيى بن عبد ال رمنە أبو إسحاق الأشعري النقاش» 
مقرئ مشهور» قرأ على محمد بن عمرو بن العباس الباهلي» وإسحاق بن عيسى الکوفی؛ 
وعبيد الله بن عمر الزهري» قرأ عليه يوسف بن جعفر معروف النجار» ويوسف بن أحمد بن 
إسماعيل وآخرون. انظر: الغایة۲۹/۱. 

.)456( الجهضمي» سبق التعريف به في الفقرة‎ )٢( 

() علي بن نصر بن علي ال حجھضمي؛ سبق التعريف به في الفقرة (۲۳۱). 

.۵ انظر: الإيضاح في القراءات ص47‎ )٤( 

)٥(‏ ذكره الدانی في جامع البيان ۰1۰۸/۲ وجاء في العين :۲٦۹/۸‏ بر الكلام بالكلام الهمز. 

() انظر: جامع البيان في القراءات ۰۰۱۸/۲ 
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٤۔‏ و آصل العمري» والهاشمي» والدوري عن ابي جعفر أن لا يهمزون 
جميع الهمزة المتحركة» ويأتون بخيالها إذا تحرك ما قبلها أو كان قبلها حرف مد 
والإشارة إليها من الصدر مع تخفیف الحرف» وترك ما قبلها على إعرابهاء إلا أن الدوري 
ترك الهمزة وضم ما قبلها من غير عوض إذا انضمت الهمزة وانکسر ما قبلهاء مثل قوله 
تعالی: #يَسْتَهْزِؤْونَ4 ۱ ومک € [يس: 105 ومالثون۳»6 وا رده 
[الحاقة: ۲۳۷ اشر € [الواقعة: ۷۲]ء اون € [المائدة: ۹٦]ء‏ و نیشون 4 


سرح ۴ ہر 


[البقرة: ٣۳]ء‏ وکوک [يونس: ٥٤]ء‏ و لیاوا [التوبة: ۳۷]ء ونح وھ © 

۵ وھہمز الدوري عنه تسع كلمات قوله تعالى: ھڑوا #6( حيث کان / 
و#كفوًا 4 [الأخلاص: 4]» وللا اَلدیے € [التوبة: ۳۷]ء ودفء € [النحل: 0]» 
و للاهب لَك 4 [مريم: ۹ء ولربَأت 206 وولا ينآل04, و مرج لَب 
[الدمل: ۰۲۲۰ وقأقت 4 [المرسلات: ۱۱]. 


وافقهم الحلواني على ترك كل همزة متحركة مفتوحة وسط كلمة أو آخرها"» 


(۱) الأنعام: ٥ء‏ هود: ۸ الحجر: ۰۱۱ وغيرها. 

(۲) في القرآن لفاون 4 الصافات: ٦١ء‏ الواقعة: ۵۳. 

(۲) انظر: المنتهى ص ۰۲۲۷ الصباح ۰۱۲۸/۲ 

)٤(‏ البقرة: ۲۳۱۰۷ الائدة: ۰۵۷ و۸ وغرها. 

(0) الحج: ٥ء‏ فصلت: ۳۹ء قرأ آبو جعفر (ربأت) مهمزة مفتوحة بعد الباء» وقرأ الباقون بحذف 
ا همزة فبه |.انظر: النشر ۲/ ۳۲۵. 

(5) قرأ آبو جعفر (يتأل) بهمزة مفتوحة بين التاء واللام مع تشدید اللام مفتوحة» وهي قراءة 
عبد الله بن عیاش ؛ بن أبي ربيعة مولاه زید ب بن آسلم» وهي من الألية على وزن فعيلة من 
الألوة بفتح الهمزة وضمها وكسرهاء وهو الحلف» أي: ولا يتكلف الحلف. أو: لا یحلف 
أولو الفضل أن لا يؤتوا. ودل على حذف ١‏ لا» خلو الفعل من النون الثقيلة فإنها تلزم في 
الإيجاب. وقرأ الباقون بهمزة ساكنة بين الياء والتاء وكسر اللام خفيفة» إما من ألوت» 
أي: قصرتء أي: ولا تقصرء أو من آليت أي: حلفت يقال: آلى وأتلى وتألى بمعنى» فتكون 
القراءتان بمعنى. انظر: النشر ۲/ ۳۳۱. 


۷( انظر : النتهی ص۲۲۷. 












































باب اطمز وتر که س 5 a‏ 


مثل قوله تعالی: َو €[ آل عمران: ۷۵]ء و ایو 4[آل عمران: ۷۵۰]ء ول واد £4 
ولا نوا دنا 4[البقرة: ۲۸ و يرشم 74 ور € (مود:»۱۰ لآن 
وا 4 [النساء: ۸٦٥]ء‏ و رالرى € [البقرة: ۰۲۲۸۲ و مب € [آل عمران: ۱6۵ 
و مرن 4( لیف € [النور: ٤٤]ء‏ #والْموَلَةِ 4 [التوبة: ٦٦]ء‏ ونحو ذلك©), إلا 
3 فود € [القصص: »]٠١‏ و(سُوَّال)*2: وكذلك إذا انفتحت وانکسر ما قبلها تركها وأبدل 
منها با مثل قوله تعالی: روک ۷4ء وط از 4 وط رت ای 94 
رف لب [النساء: ۰۲۷۲ والوْسَتَهُمَ 4 وف ملت 4 وف ایا 
[اللك:٤]ء‏ و ی اطع € [الحاقة: ۹]ء و اة 4 [العلق: 15]» و شانکاک # [الكوثر: ۳]. 


57- فإذا كانت مضمومة قبلها مكسور ترکھا وضم ما قبلها وبقى الواوء 
مثل قوله تعالی: مهو © [البقرة: ۱6]» و روم 0097# ٠‏ قلا سپ زوا 
[التوبة: ٤٦]ء‏ و 12 کون که [الحاقة: ۷ وا4 انی € [الواقعة: ۷۲]» 
و مُتَكبونَ 4 [يس: 2105 ویکوت 4 [الزحرف: ۳4 سیون 4 [الاندة: 14]ء 
لاطأ 4 [التوبة: ۰۳۱ ولط [الصف: ۲۸ ویک (یونس: ٥٥‏ 


)١(‏ النحل: ٦٦ء‏ فاطر: 85/؟. 

(۲) إبراهيم: ٤٦ء‏ النحل: ٦٦ء‏ فاطر: .٥٤‏ 

(۳) الأعراف: ٤١ء‏ يوسف: ۷۰. 

() انظر: مصطلح الإشارات في القراءات ص ۱۸۰. 
)٥(‏ نی ص: ۲٢‏ ا وال . 

۰۱۲۸/۲ انظر: المصباح‎ )٦( 

(۷) الأعراف: 4 ۲۰ الانشقاق: ۲۱. 

(۸) الأنعام: ۱۰ء الرعد: ۳۲ الأنبياء: .٤١‏ 

(۹) البقرة: ۲۹۶ النساء: ۳۸ الأنفال: ٦۷‏ . 


(۱۰) النحل: ٤٦ء‏ العنکبوت: ۵۸. 
)١(‏ الكهف: ۰۱۸ الحن: ۸. 

(۱۲) الأنعام: ۰۵ ۰۱۰ هود: ۰۸ وغيرها. 
(۱۳) الصافات: ٦٦ء‏ الواقعة: ۵۳. 


























۲ کے ہہ ہے -۔ جامع القراءات 
© یلا۳6 وأما قوله: «طفُوت * [التوبة: ۰ء ول توا [الأحزاب ۳۷ 
ون تَطتُومُمْ 4 [الفتح: ]٠١‏ فإني قرأت عن الخلواني عنه لا من طريق ابن مهر ان عنه بفتح 
الطاء وإسكان الواو» وافق الولید بن مسلم طریق الخزاعي في ود 4 رط یرن 
في الواقعة") والحاقة"» وأبو خليد الدمشقي عن نافع في ‏ الللئوت4 7 . 


۷ء وكدذلك يدرك ایضاً من الهمزة المکسورة ما قبلها من غير عوض(* 
كقوله تعالی: منکن 200 وحن 4 #والصَدعِيت # 00 وعن ابن مهران 


وخ 


(مستھزئین) آیضا( زاد الخزاعي في روايته عنه 7 لعب ۱04 , 


وق رأت على الأهوازي عن الخلواني یب هرب [النساء: 0۱6۰ الد ی 4 
لت یھ ل ENE‏ 
عنه في يَسَْهْرِئُ #فقط» وأما قوله: : یری ۴ءء وریا € [النساء: ۰۱۱۲ و رون 4 


[يونس: »]4١‏ وھ 


هكا ميا 4 [النساء: ٤]ء‏ فإني قرأت عن ابن مهران عنه بترك الهمز 

۰۱۲۸ /۲ انظر: ا منتھی ص ۰۲۲۷ المستنير ص۰۲۹ الكفاية ص ۰۸۷ الصباح‎ )١( 

(۲) آية: ۵۳. 

(۳) آیة: ۳۷. 

. انظر: النتهی ص۲۲۷‎ )٤( 

۰۱۲۸/۲ انظر: الصباح‎ )٥( 

(5) الکهف: ۳۱ء وغيرها. 

(۷) یوسف: ۹۷ء القصص: ۸ء وکذلك #اللْتَاطِيِينَ € و لیت # [یوسف: ۹۱]. انظر: 
النشر: ۱/ ۳۹۷. 

(۸) البقرة: ٦٦‏ ءا حج: ۱۷. 

(۹) انظر: الكامل في القراءات ص١۱۰‏ الکفایة ص۸۷. 

(۱۰) البقرة: ۰16 الأعراف: 155. 

(۱۱) انظر: النتهی ص ۰۲۲۷ الصباح ۰۱۲۸/۱ 

.٩ آیة:‎ )۱۲( 

(۱۳) الأنعام: ۰۱۹۰۷۸ الأنفال: ۸٦ء‏ وغیرها. 












































فيهن وتشدید الياء فیھن'''ء وبه قرت على أبي بكر المروزي عن علي بن أحمد بن 
عبد الله بن حمید عنه» وعن الآخرين عنه بالهمز فیهن(۲» ونذکر #متَکا ٭ [یوسف: ۳۱ 
و لا في موضعهما إن شاء الله. 


۸ ولین أبو جعفر بلا خلاف عنه الهمزة» في قوله تعالى: موی 4 
حيث کان» * وین 2*4 من غير تشديد على الياء» مَيَرِدّءَا 4 في القصص. 

۹۔ وقوله: ؤت ۹" ومأتت 4 وبابهماء فإني قرأت على أبي بكر 
عن أبي القاسم الوراق عن رجاله عن الخلواني بالهمز فیهن» وعلى غيره بترکهن .٩‏ 

۰ وقوله تعالی: فلکت کت ١١04‏ )حيث کانء فقرأت على أبي علي عن أبي 
جعفر بفتح الياء وترك الهمز من غير تشديد» وقرأت على أبي بكر المروزي عن أبي 
القاسم الوراق عنه بالهمز. 

وقرأت عن ابن مهران عن زيد» وعن الخزاعي عن ابن حميد عنه بالتشدید''''. 

٠ھ‏ وقوله تعالى: # هیک 74 )حيث کان» فقرأت على أبي علي عن 


)١(‏ انظر: المبسوط ص۱۰۵ الكامل في القراءات ص۳۷۲۔ 
(۲) انظر: المنتھی ص۲۲۷. 

(۳) البقرة: ۰۱۵۰ النساء: ۰۱۹۵ الحدید: ۲۹۔ 

)٤(‏ البقرة: 6۰ ۸۳۰۶۷ وغيرها. 

)٥(‏ آل عمران: ١١٤۱ء‏ يوسف: ١۱۰ء‏ وغيرها. 

. ٤ آية:‎ )٦( 

(۷) البقرة: ۲۹ء آل عمران: ۰۱۳ الأنفال: ١۱ء‏ وغيرها. 
(۸) البقرة: ۰۲۵۹ 2351 الأنفال: ٦٦ء‏ وغيرها. 

(۹) انظر: المصباح ۱۲۹/۱. 

(۱۰) آل عمران: ۹٦ء‏ الائدة: .١١١‏ 

00 انظر: الكامل في القراءات ص۳۷۸. 

(۱۲) آل عمران: ۹٦ء‏ الائدة: .١١١‏ 























١‏ للملا الاك سس سس جا مہ 3 اعات 


أبي جعفر بفتح الياء وترك الهمز من غير تشدیدہ وقرأت على أبي بكر المروزي عن 
أبي القاسم الوراق عنه بالهمز. 

وقرأت عن ابن مهران عن زيد» وعن الخزاعي عن ابن حميد عنه بالتشدید(). 

۸۱ھ وقرأت على الأهوازي عن أبي جعفر بترك الهمز وتشديد الياء في 
قوله تعالی: خوت * [النساء: ۱۲۱۱۲ و(خطيئات)» #حَطِكْتقٍ € [الشعراء: ۸۲]ء 
يتم € [الأعراف: ]15١‏ وبابها حيث كان. 

۲ ۔وترك شيبة بن نصاح المدني کل همزة متحركة إذا كان ما قبلها 
متحركاً حيث كان ذلك من غير أن يستثني منها شین مثل قوله تعالى: یل 
[البقرة: ۱۰۸ ]فلا یتس € و لبیل [التوبة: ۷۲]ء و امن © [الفجر: ۲۷]» 
3 تہ کلی 4 [البقرة: ۲۲۹۰ ودرا کک ٠‏ وراڪ ه [الأعراف: 4 /ا]» 
ول انتا ما( و ويد # [آل عمران: ۱۳]ء و يوو € [آل عمران: ه/0]» وود که 
[البقرة: 170 و8 ولف € [النور: ]ولور 2084 ولاڈ 6( ر4 
[البقرة: 18]» و مون € ومإمَوَجلَا 6 [العمران: 140 و04 
و تاد ۲۹4 و وهم € [مريم: ۸۳ و یواک [الأسراء: ۸1۸۳ ونحو ذلك حیث 
كان» فإذا انضم ما قبلها أظهر الواوء وإذا انكسر أظهر الياءء وإذا انفتح لين الهمزة في 
جميع ذلك سواء كانت الهمزة فا أو عيناًء أو لاماً. 


() انظر: الكامل في القراءات ص۳۷۸. 
(۲) هود: ٣۳ء‏ يوساف: 59. 

() المؤمنون: ۷۹ء الملك: 75 . 

)٤(‏ الأنعام: ۹۸ء ۰۱۳۳ وغيرها. 


.4 المنافقون: ۰۱۱ نوح:‎ )٥( 
.٥٤ النحل: ٦١ء فاطر:‎ )5( 
الأعراف: ٤٤ء يوسف: ۷۰۔‎ )۷( 


(۸) البقرة: ۲۰۱۳ الفتح: ۲. 
(۹) الاعراف: ۰۱۲۷ ابراهیم: ۷. 

















۳ ۔وکذلك يترك الهمزة أيضاًإذا كانت في آوائل الكلم قبلها حرف متصل بهاء 
أو منفصل عنهاء کقوله تعالی: نهر 4€ و(لأنهم» وف يانه کوک سر 
و کت 4 و کا © [النور: ۲۳۰و گان ل € [النساء: ۲۷۳ و/ ۷ كنك 4 
[الأعراف: ۱۸۷]»و لین © [البقرة: ۲۰٠۲ء‏ ولا( « وكين 4 ونك کک 
وت 4» ونحو ذلك» حيث كان في أوائل الكلم. 

٤‏ وكذلك يتركها إذا كانت متحركة قبلها حرف متحرك من كلمة آخری» 
مثل قوله تعالى: 00 [الفاتحة: ٤‏ -ه] لین اعت € [الفاتحة: ۷]ء یمن ٭ 
ویک 4:[البقرة: 10-4 هم انيم # الیک که [البقرة: ه-5]» يمول ءَامَنَا الہ 4 
[البقرة یھ ا سک انح ا 

.فان تحركت الهمزة وسكن ما قبلها لا یترکھا سواء كان ذلك في كلمة أو 
من كلمتين» والساكن حرف من نفس الكلمة أو إعراب فإنه يهمز حینئذ حيث كان ذلك» 
مثل قوله تعالى : سکم #[فصلت : 4 ]» و تمو( کی 5 4 [فصلت ۸۰ء وط سلو 4( 
و فده( # وَسْكَلٍ 4 کے و وک کک ومن امن ۱۷ک قل 


(۱) البقرة: ۰7۱ وغيرها. 
(۲) البقرة: ۰۱۰۱ وغيرها. 
(۳) الأعراف: ۰۱۷۱ وغیرها. 
)٤(‏ البقرة: ۰۱۵۰ وغيرها. 
(۵) آل عمران: ۰۱۲ وغيرها. 





() البقرة: ۰۲۵۲ وغيرها. 

(۷) الائدة: ۰۱۱ وغيرها. 

(۸) البقرة: ۲۷۳ الأنبياء: ۰۲۳ وغيرها. 

.۲۲ الأنعام: ۰۱۱۳ |براهیم: ۳۷ الأحقاف:‎ )٩( 


(۰) پوسف: ۲ الزخرف: 46 . 
(۱۱) البقرة: ۰۲۱۵۰۱۸۹ ۰۲۱۷ وغيرها. 
(۱۲) البقرة: ۰۱۲۱۰۲۲ ۰۱۷۷ وغیرها. 


۷ ۷/ ا 

















۲[ ا یک ی کک کک کی یت منج جا مع القر أعات 
إِنَمَا 10 ٹفل ِن دروت »* [الحن: ۲ عَذَاتُ او نس 9 رید وی کی 


ہے 


معا اکا ابرنس: ۷ص تالک 4 الان ۵4 


والأنصّار € [التوبة: ۱۱۷۰۱۰۰]ء ونحو ذلك حيث كان. 
-٦‏ فإن كان الساكن حرف مد همزها أيضاً بعده سواء كان ذلك فى كلمة 
أو من كلمتين» كقوله تعالی: 2 4« وج ۸4ک و#دعاء 4(« ولإيداء 0« 
و من الما لاک من ماو کو" اک #وجای» ۱ ا وی «f‏ وم ۳ 4(« 
و الوا اما ۹ ابوا 1« ونحو ذلك حيث كان. 


۷ ويضم ما قبل الهمزة ویطرحها في قوله تعالی: منوت ۱۳۹ 
الیل رکٹ ». رتو 4. رانک وای 4 


و لا نون )و سوك ونحو ذلك حيث کان. 


)١(‏ الأنعام: ۱۹ء ۱۰۹ء الأعراف: ۰۳۳ وغيرها. 

(۲) البقرة: ۰۱۷۰۱۰۰۱۰ وغيرها. 

() البقرة: ۱۹ء ٢۲ء‏ ۲۷ء وغيرها. 

)٤(‏ البقرة: ٢۲ء‏ وغيرها. 

)٥(‏ البقرة: * 7»وغيرها. 

)٦(‏ النساء: ٤٦ء‏ وغيرها. 

(۷) البقرة: ۱۷۱ء وغيرها. 

(۸) البقرة: ۱۷۱ء مريم: ۳. 

(۹) البقرة: ۱۹ء ۰۲۲۲ وغيرها. 

)٠(‏ البقرة: ١٦۱ء‏ إبراهيم: ١۱ء‏ وغيرها. 

.۲۳ الزمر: ۹ء الفجر:‎ )١( 

(۱۲) هود: ۰۷۷ العنکبوت: ۳۳. 

(۱۳) البقرة: ۰۱۹6۰۱۳۰۰6 وغيرها. 

(۱۶) البقرة: ١۱ء‏ ۷۷ء وغيرها. 

(۱۵) البقرة: ۲۲ الانعام: ۸۰ یوسف: ٦٦ء‏ وغیرها. 
)۱٦١(‏ الواقعة: ۷۲ء والایات التالية ها تقدم عزوها إلى سورها قریبا. 

















محم ی ده وج تج ها هد هه هه هه وت وه هط و هه ا ا 4 و ۳ ۲ اتج اا هه ار سم مد سم رم 
































ا ی وی و چو م ممصو جه ۲۷ 


۸-وآما الزهري فإن مذهبه في الهمزة المتحركة المتحرك ما قبلها في 
كلمة ومن كلمتين كمذهب شيبة سواء لا يخالفه في شيء من ذلك. 

۹-فإذا سكن ما قبل الهمزة المتحركة وكانا في كلمتين أو تنويناً فان الزهري 
يترك الهمزة وينقل حركتها إلى الساكن حيث كان ذلك» كقوله تعالی: # سلو ۱۱۹۴ 
و سم 2# و#قرأنه». و #الْأَرْضٍ گا ونر 4 وف الاو ۹ء ولق 


sî 


آفلح کک ومن ءامن € و عَدَاك ليا & ونحو ذلك حيث كان. 
۰ وکان الزهري یلین الهمزة في قوله تعالی: خطییتَ ۹ء و لالخایین 4 ۱ 
ط لان ۹ء و وکین 4 ونحو ذلك لبن ال 4( وله 104 وف جر 4 
١‏ وكان يترك الهمز ویکسر السین من قوله تعالی: ۷ كُمَاسَيِلَ موم 6 
وكان يأتي بواو ساكنة من غير همز في قوله تعالی: #إرَءوفك 4 حیث كان. 
۲ وإذا كانت كلمة ممدودة مهموزة لم يهمزها ولم يمدهاء مثل قوله تعالی: 
# سماو ما 4 وک 4 و جك 4 ولیی؛ 4ء رای ۸4 ونحوهن. 
۳ سوکان يشددالياء» ولايهمز من قوله تعالی: لهنکام یک #[النساء: ٤]ء‏ را # 
[النساء: 0۲۱۱۲ رون 44 [یونس: 04۱ #حَطكَة 4 [الساء: ۱۱۲ و خوطیعَیکم 4 
[الاعراف: ٩۲۱7۱‏ ۷ الس که [التوبة: ۳۷]ء «بالشي إل #[یوسف: ۲۵۳ #رفء # 








(۱) البقرة: ۰۲۷۳ الأنبیاء: ۲۳ وغيرهاء والایات التالية ها تقدم عزوها إلى سورها قريباً. 
(۲) طه: ۰16 الومنون: ۰۱ وغيرهاء والایات التالية ها تقدم عزوها إلى سورها قريبا. 
(۳) البقرة: ۰۱۰۲ الأنفال: 7. 

)٤(‏ البقرة: ۰۸۵ ۰۱۹۱ الائدة: ۲۹ء وغرها. 

(۵) البقرة: ۲۲۰ امحجر: ٤٤ء‏ الز خرف: ۱۵. 

۰۱۰۸ البقرة:‎ )٦( 

(۷) البقرة: ۰۲۰۷ آل عمران: ۳۰ التوبة: ۰۱۱۷ وغيرها. 

(۸) الآيات سبق عزوها قريباً. 






































۱۳۷۸ 


۸ - ہے دج ےو سے جامع القراءات 
[النحل: 0]» موبلا 4 [الکهف: 108]» وريا € [مريم: ۰2۷4 مط ر لو [الفرقان: »]4١‏ 
ایل € الشعراء: ۰۸۱ لب4 #ومكر السی ولا مق المكز اس 4 
و« کیک 4 حيث کانت وسو مهما ۷4 و اَ4 کل ذلك بالتشديد من غير همز. 

٤‏ ويترك الهمزة ويجعل مكانها ألفاً ساكنة من غير حرف ولا إشارة» في 
قوله تعالى: براه من أيَرِ 4 [التوبة: »]١‏ ولا وج 4 [يونس: ۰0۷۱ !ارک لت 
[القصص: 0۲۰ اف له [الأحزاب: ۸۹ء لس [سب: 116 وین سیا 4 
[النحل: ٢۲]ء‏ بر مک € [الممتحنة: 4] كل ذلك بألف ساكنة من غير همزة » وکذلك 
شاد تور € في الموضعین [المائدة: ۸۰۲]بألف ساكنة من غير مز # ولا يعقوت 4 
[التوبة: ۱۲۰] بواو ساکنة من غير ھمز لیس کڪ فور € [هود: 4] بواو ساكنة من غير 
همزء من شلطي او تصص: ۳۰] بياء مکسورة من غير همز شش ند 
[العنکبوت: ۲۰] بياء مرفوعة من غير همز / تنیمل 5 [الحجرات: ۹] بياء ساكنة 
من غير همزء هذا مذهب الزهري في الهمزة المتحركة» الآخرون يهمزون ذلك كله 
حيث كان إلا أحرفاً يسيرة اختلفوا فيها نذكرها في مواضعها إن شاء الله عز وجل. 

مذهب ورش فيها 

56 وکان ورش - رحمه الله يترك كل همزة ساكنة تكون في محل الفاء 
من الفعل المضارع» ويكتفي ہما يلحقهاء نحو قوله: لین 274 و یوعد ۶4ء 
و(یژکل). وا کل 04 وطیأم( وتر [الدٹر: 114 وروت % 


(۱) النمل: ۰۲۵ والایات بعدها تقدم عزوها إلى سورها قريباً. 
(۲) الاعراف: ۰۲۰ ۰۲۲ وغيرها. 
)البق ۰۲۲۱ وغبرها. 


(4) البقرة: 6۸ وغی‌ها. 
(0) پونس: ٤‏ الومنون: ۰۳۳ وغيرها. 
(5) الأعراف: ۰۲۸ النحل: ٦۷ء‏ ۹۰ء وغيرها. 





























که تا هس گیب سح ری - ال ا ۱۹۲ 


۱ 1 5 
5 ا 
ا اهمز و لز 


[الحشر: ۹]ء وولو که [البقرة: ۲۲۲۰ وین ۳4 یرون ۳4 «وستتَزن 6 
[الأحزاب: ۰۲۱۳ ولت رون 46 وما آشبه ذلك إلا ٭وثوی € [الاحزاب: 0۱]) 
ولترو 4 [العارج: ۱۳]) و موی * [السجدة: ۱۹] وبابه بخلاف عنه» فقرأت على 
الأهوازي عن شيوخه عن ورش (مأوى) وما أنصرف منه بالهمز» وعلى غيره عن 
الأسدي عنه بترك الهمز» وكذلك قرأت على أبي بكر المروزي عن محمد بن عيسى 
التميمي عن رجاله عن ورش بترك الهمزة أيضاً 9). 
و شوش أيضاً الهمز في محل الفاء من الفعل في الأسماء كقوله: 
وین 4( و میک ۷۹ و(الموییرت4( و المي 4 $ ولوگ 4 
[النجم: ۵۳]) #واألَم کت € [التوبة: ۷۰)) ونحو ذلك . 


وقرآت على أبي بكر المروزي عن آبي عديء وعن ابن بوذ عن رجاله 
عنه قارا ۱4رد همزء وكذلك قرأت على الأهوازي عن يونس» وأبي الأزهرء 
والأسدي عن رجاله عن ورش عنه» كقراءتي من طريق الخبازي عن يونس فقطء 
وقرأت من طريق ابن مهران عن الأسدي َأ 4 بلا همز. 

۷۔ فإذا كانت الهمزة ساكنة في محل العين في الأسماء فإنه يهمزها 


)١(‏ البقرة: 4۷ ۱۹۰۲ ۰۲ وغيرها. 

)٢(‏ البقرة: ٥٦ء‏ الائدة: ٥٦ء‏ وغيرها. 

(۳) الأعراف: ٣۳ء‏ یونس: ۰4٩‏ النحل: ٦٦‏ المؤمنون: .٦٤‏ 

.۹۲/۲ انظر: المنتهى ص ۲۲۷ الوجیز ص ۰.۸۷ المستنير ص٢٦۲ المصباح‎ )٤( 
البقرة: ۰۲۲۱ وغيرها.‎ )٥( 

)٦(‏ البقرة: ۰۲۲۱ وغيرها. 

(۷) النساء: ۲۸ء وغيرها. 

(۸) النساء: ٢۲ء‏ وغيرها. 

(۹) انظر: ا مستنیر ص٢٦۲ء‏ المصباح ۱۳۸/۲. 

)٠١(‏ البقرة: ٣۲ء‏ وغيرها. 


























٢‏ جے ی ی اما رانا 
حیث کان» مثل قوله تعالی: له [مريم: 4]» و(الکاس)) و #البأين ب۷ 
وبابهاء ول وم [النور: ٢]ء‏ و۳9 وال ٩4‏ وبابهماء و(الشأن)©, 
ولا کدی و لدبا 4 [يوسف: ۳۷] ونحو ذلك حيث كانء إلا ثلاث کلمات 
منهن فإنه كان يترك همزهن بلا خلاف عنه» قوله تعالى: #الذيب# [یوسف: 1]» 
و# بير معطلة» [الحج: ٤٤]ء‏ و#بيس * [هود: 94] حيث كان ذلك" . 


لسن € [الأنعام: ۰۲۱۶۳ وف کیک و اي 4[مود: ۲۷]ء وبابه بلا همز(). 


وقرأت على الأهوازي عن الأسدي عن رجاله عنه #الصّأنٍ 4. ورات 
لسن 4 في سورة آل عمران"' بلا همز فقط» وقرأت من طريق الخبازي عن يونس 
9 الصَّأنٍ #بلا همز. 


۸ھ وإن كانت الهمزة ساكنة في محل اللام في الأفعال همزها حيث 
وقعت22» مثل قوله تعالی: # هَمَبْدَنَآ © [الأنبياء: »]٠١4‏ امه [القيامة: 1۱۸ 
ونحوهما. 


)١(‏ في نحو قوله تعالی: لب علوم يكَيِنمَعِينٍ 6 [الصافات: ٤٤]ء‏ وم يأت هذا الاسم في القرآن 
معرفاً بأل نا ورد (كأس). 

(۲) البقرة: ۰۱۷۷ الأحزاب: ۰۱۸ 

(۳) الرحمن: ۰۲۲ وغیر‌ها. 

)٤(‏ الاسراء: ٦٠ء‏ وغيرها. 

)٥(‏ في نحو قوله تعالی: کل ریت4 [الرحمن: 2۲۹ ول يأت هذا الاسم في القرآن معرفا بأل 
انا ورد (شأن). 

(5) آل عمران: ۰۱۱ الأنفال: 6۲ ۵4. 

(۷) انظر: النتهی ص ۰۲۳۰ الوجیز ص۰۸۸ الصباح ۲/ ۱۳۸. 

(۸) انظر: النتهی ص ۲۳۰. 

(۹) آية: ۱۳. 

(۱۰) انظر: الصباح ۲/ ۰۱6۰ 








تت اجا ببدم وي لتم ...سے شس وش وش ی 1 














باب اشمز وترکه سس میا ۲ 
واختلف عنه فى ترك همز إحدى عشرة كلمة من ذلك قوله تعالی: # شنت ۱۳ 


ا 


و لش ۹ء وشغ 4 [البقرة: ۸٥]ء‏ ودا شتا 4 [الإنسان: 0۲۸ وت منم » 
[الکهف: ۲۱۸ و لاملا [ق: ۰۲۳۰ ون أمآئم4 [الإسراء: ۷] ار مک 4 
[البقرة: ]۲۸٢‏ فلت € [الأحزاب: 0]» دهع € [البقرة: ۷۲]ء فقرأت على الأهوازي 
عن الأسدي عنه بترك الهمز فيهن» وكذلك قرأت على أبي بكر المروزي عنه إلا قوله: 


2 
ےھ کے ہر 


« ساب 4 و لسكا 4ء و خط أشريد 4ء فإني قرأت عليه عنه بالهمز فيهن. 


وقرأت من طريق ابن مهران عن الأسدي عنه ریا © وبابه بلا همز» وقوله 
تعالی: وذ اتا هی € [الحج: 115 ول برا بی سی © لیونس: ۹۳] 
وليس في القرآن غيرهما ترك همزه الأسدي عنہہ إلا ابن مهران عنه والأهوازي عن 
يونس عنه والخزاعي» والخبازي معا عن البلخي عن يونس عنه. 

وقوله تعالى:#وَلَقَدَ درا 4 [الأعراف: ۱۷۹] وليس في القرآن غيره فقرأت 
على الأهوازي عن ابن بشار» والبخاري» وأهل مصر عن الأزرق عنه بالھمز وعن 
الآخرين عن ورش بترك الهمز"» وقرأت على أبي بكر المروزي عن البلخي عن 
يونس عنه» وعن الأسدي» وعن ابن الصّلت عن رجالهما عن ورش بلا ھم زا“ وبه 
قرأت من طريق الخبازي عنهم عنه» وقرأت من طريق ابن / مهران عن الاسدي» عنه 


> 


درا 4ء ورن € [القصض: 7] بالوجهین» وعن البخاري بالهمز قول واحد. 


وقرأت على أبي بكر عن محمد بن عيسى التميمي عن رجاله عنه ولتت 4 
بترك الهمز مثل الأسدي”"' إلا من طريق ابن مهران فإنه يقرأ بالهمز. 


(۱) الأعراف: ۰۱۵۵ وغيرها. 

(۲) البقرة: ٥۳ء‏ وغيرها. 

() انظر: الوجیز ص۸۹. 

. ٠١١/۲ انظر: النتهی ص ۰۲۳۰ الصباح‎ )٤( 
. ۱۵۷ انظر: الغاية في القراءات العشر ص‎ )٥( 
.۲۳۰ انظر: المنتهى ص‎ )٦( 





۸/ ب 














۲ ۲ کچ ا میت سس سب جامع القراءات 


وقرأت على آبي بكر أيضاً عن الاهناسي عن الأزرق عنه درم € بترك 
الهمزء کقراءتی عن الأسدي إلا من طريق ابن مهران(؟. 


۹ وإذا كانت الهمزة ساكنة الجزم همزها حيث وقعت(۳) مثل قوله تعالى: 
م فا 4 ووی لا 4 [الكهف: ۱۰ا وهی کر 14الکیف: 115 وی باری 4 
[الحجر: 4٩‏ 9# رهم 4 « املع اپ النجم: 5]؛ ونحو ذلك حيث کان, إلا ست 
کلمات منهن اختلف عنه فیهن» قوله تعالی: َو © [الأنعام: 1۱۰۱ هه 
[آل عمران: ۰]۱۲۰ و انا 46 و من يشا € [الأنعام: ۳۹]ء فقرأت من طریق الأسدي 
والتميمي عن رجالهما عنه بغیر همز حيث وقع(؟ زاد التميمي عنه # ومع انا 

وهی کر 4ء وقرأت من طریق ابن مهران عن الأسدي بالهمز فیهن کالباقین عنه. 

وقرأت إلا من طریق الأسدي عن رجاله عنه #للا6» حیث جاء بلا همز 
وقرآت من طریق محمد بن عیسی عن ورش ادك 4 وملشت عرسا 
[الجن: ۸]ء و نع [الزمل: ]٦‏ بلا هم © 


۰ .فاذا كانت الهمزة متحركة سح رکا ما قبلها؛ واختلف حرکاتها» وکانت 
في محل الفاء في الأسماء والأفعال» وکانت الهمزة مفتوحة» والحركة قبلها ضمة 
تركها حيث كانت وأبدل منها واوا حالصة مثل قوله تعالى و يد #6 1آل عمران : ۰۱۳ 


() انظر: المنتهى ص ۰۲۳۰ الكامل في القراءات ص۳۷۱۔. 
(۲) انظر: الوجيز ص۹۰. 

(۳) الإسراء: ١۱ء‏ العلق: ۰۱ ۳. 

(5) البقرة: ۳۳ الائدة: ١۱ء‏ وغرها. 

)٥(‏ الشعراء: ٤ء‏ وغيرها. 

(7) انظر: النتهی ص ۰.۲۳۱ 

(۷) انظر: النتهی ص ١‏ ۰۲۳ الموجز ص٢‏ ۷ء الصباح ۲/ ۰۱۳۹ 
(۸) هود: ۱۲۰ الفرقان: ۳۲. 

(۹) انظر: ا منتھی ص۱ ۰۲۳ الصباح ۲/ ۱6۰ 

















ران اوج کی تست تج ا 


مز وترک 
ویو لاک عمران: ۰۷ رلاود لاک عمران: ۰0۷۰ یوک 4( که 
ما يد که البقرة: ۲۸۰ رسک ۰۳6 اتا محلم ۳4 يولك € 
[النور: 4۳ ]۰ ما 46 [آل عمران: ۰۲۱6۵ وم که [التوبة: ٦٦]ء‏ ونحو ذلك حيث 
کان إلا وتو ٩‏ و یود حفظهماگه [البقرة: ۲۰] فإنهما بالهمز. 

۱ - واختلف عنه في همز وین 224 واماد 4( وراد 4 
[مود: ۱۲۰ فقرأت على أبي علي عن الأسدي بغیر همز فيهن» وعلی غیره عنه بالهمز 
فيهن» إلا أني قرأت على آبي بكر المروزي عن الاسدي عن داود رون > بغیر همز 
فقط وعن التميمي عن ورش رد ۰4 وود € بلا همز" وقرأت من طریق 
الخبازي عن يونس ید بالهمز. 

۲ فإذا كانت الهمزة متحركة في محل العین في الأسماء والافعال همزها 
حيث کانت» مثل قوله تعالى: وک 4 ولاهم 3 و سکم وسيل 
مُوسّیٰ ۹۴ء و ماب € [الرعد: ٤۲]ء‏ ونحو ذلكء إلا كلمة واحدة من الباب اختلف عنه 
في همزهاء قوله تعالى: ریت 4ء (رآیتم)( و رام ۹ء ونحو ذلكء إذا لم يكن 
في أوله همزة الاستفهام فإن الأسدي عن رجاله طريق الأهوازي عنه خيّر في ذلك 
بين الهمز وت رکه وإبدال ألف منه ممدودة قلياة). 


.۸٩ البقرة: ٢۲۲ء المائدة:‎ )١( 

(۲) إبراهيم: ۰۱۰ نوح: 5. 

(۳) إبراهيم: 4۲ النحل: ٦٦ء‏ فاطر: 40 . 
)٤(‏ آل عمران: ۱۵۵ الشوری: ۱۲۰ 
)٥(‏ الأعراف: ٤١ء‏ يوسف: ۷۰. 


.١١ القصص: ۰٠ء النجم:‎ )٦( 

(۷) انظر: النتهی ص ۲۳۰ . 

(۸) نی القرآن ابر الأنعام: ٤٦ء‏ یونس: ٠٥‏ وغيرهاء أو یره الشعراء: ۰۷۵ الزمر: ۳۸ 
وغيرها. 

















۶ ۲ کی یدح مس دب مس ی و ہت جامع القراءات 
۳ فإذا كانت الهمزة متحركة في محل اللام همزها حيث كانت» مثل قوله 


و سی هر 


تعالی: بیان € [البقرة 5: ۲۸۴]ء ا فلْنُهُم یاو 4 [المجادلة: ٦‏ سی اک 
موا للخل 74" رى ۲۳4 ونحو ذلك. ۱ 
٤۔‏ ويترك د إذا كانت ساكنة في أول كلمة» نحو قوله: 
۲ ری اوہ تین © [البقرة: ۲۸۳]ء ول لدی تا € [الأنعام: »]0١‏ ول كقول امن 
ل € [التوبة: 44 و لقا تا انی € [یونس: ۰]۱۵ و ينصح أَمَيَنَا 4 [الأعراف: ۷۷]» 
هكا قرأت عن ابن محيصن”'» إلا أني قرأت من طريق الخبازي عن البلخي عن 
۱ يونس بالهمز فيهن» وبهمزها أيضاً إذا تحركت وقبلها فتحة» نحو قوله: ۳4 
۹4 ول تاد 4ء وین 4 نحوه واختلف عنهفي ذلك/ فق رأت من طریق محمد 
بن عیسی عن ورش بترك الهمزة المفتوحة إذاانفتح ماقبلهافي كلمة وکلمتین ٩‏ كقو 
تعالى: نت € [الفاتحة: ۷]ء رظ اھا اَی رے ءامٹوا 4( > 8 واقیٹ) ١۱۱(۷‏ 
ظ وان ليه ۱4 جرک ۱۳۹ رط کان ۱4 000017 


























.۲۰ الرعد: ١۱ء العنكبوت:‎ )١( 

۱ () يونس: ٤ء‏ وغيرها. 

۱ (۳) العنکبوت: ۱۹ء سبأ: ٦ء‏ البروج: ۱۳ 

RN شر لت‎ 0١ انظر: مرح ان عيسو ض×‎ )٤( 
.7 البقرة: ۰۲۰۱۳ الفتح:‎ )٥( 

.۷ الأعراف: ۷٦۱ء إبراهيم:‎ )٦( 

(۷) یوسف: ۰ الشوری: ۰۲۱ النجم: ٢٦۔.‏ 1 
(۸) انظر: النتهی ص ۰۲۲۷ 
(۹) انظر: ا منتھی ص ۲۳۰- ۲۳۲. ۱ 


(۱۰) البقرة: ۱۰۶ وغيرها. 





(۱۱) البقرة: 6۳ وغیرها. 
(۱۲) البقرة: 8۳ وغيرها. 
(۱۳) الأعراف: ۰۱۷۷ وغيرها. 
(۱۶) البقرة: ۰۲۰۳ وغيرها. 
































بات أشي زوثر کو مم لٹ ود سسسسست. © ۲ 


ولان وط 4 کشا ۳4 ا٥4‏ یسم 

[البقرة: ۲۸]ء يدون هم که [البقرة: 1۱7 لے 4 وجا 4( ونظائر 

ذلك في جميع القرآن» ويمدها قليلاً ويبينها قليل هکذا ذكر الخزاعي في تصنيفه. 

وبه قرأت على أبي بكر المروزي عنه» وأما قوله تعالى: ِا آحدهم © [المؤمنون: ۹۹]ء 

وشا انر € [عبس: ۲۲]» ونحوهماء فإنى قرأت عليه بترك الأولى» وتليين الثانية مثل 
و ۰ 

العمري وغیره. 


٥‏ -وآما قوله: 'الموَتَنيمْ # في سورة النحل(" والعنکبوت ٩‏ فإني قرأت 
رس ل نر ارا را یس دار ی 
يوسف [العلاف]7) البغدادي عن هبة الله عنه بترك الهمز وإظهار الياء فيهماء وقرأت 
على أبي بكر عن الأسدي فقط لا غير بترك الھمز؛ وعلى غيره عنه بالهمز» وقرأت 
على الأهوازي اشا عن العلاف البغدادي عن هبة الله عن الأسدي #إسوء الْعَرَا 6۱۱ 
ولسو ساب © [الرعد: ۱۸] بترك الهمز فيهماء و لملا 174 بتليين الهمزة الثانية 
منه وحيث کان» وة ّل [المزمل: 5] بترك الهمز وإظهار الياء وكين ۱۳ 


(۱) الأعراف: ۰۱۸ وغيرها. 

(۲) الاعراف: ۰۱۷۱ النمل: ٤٦ء‏ وغيرها. 
(۳) الأنعام: ۰۱۲۵ وغیرها. 

)٤(‏ البقرة: ۲۷ء وغيرها. 

)٥(‏ البقرة: ۰۲۰ وغيرها. 

)٦(‏ النساء: ۰۲۳ وغيرها. 

. ٤١ آية:‎ )۷( 

(۸) آیة: ۵۸. 

(۹) ما بين المعقوفتين ساقط من التن» ومثبت في الحاشية. 
(۱۰) البقرة: ۹٦ء‏ الأنعام: ۰۱6۷ وغیرها. 
(۱۱) الأعراف: ۰۱۸ وغيرها. 


(۱۲) آل عمران: ١٢٤۱ء‏ يوسف: ۰۱۰۵ وغيرها. 














ی سی جامع القراءات 


و هک 4 وبين مه 4 حيث كن بالوجهين قرأتهن أعني بالهمز وبترکها 

وقوله تعالی: 9# كه € وف ص‌کتَانما 4. ول كنا ی و کان 4 
# اطم او € [يونس: 6۷ طآفاتَ 4 الثانية منه» کمک € [الراقعة: 1۲۳ ویرک 
َه 4 [القصص: ۸۲]ء ركان [القصص: ۲ بتليين الهمز فيهن» فاي € بتليين 
الهمز. 

وسمعت الآهوازي» يقول: ورایت أيه م قول عه اهار الات وعنه ایضاً 
إذا كان بعده #ء1 2 ۲ حيث كان فقط لا غير. 

وقرأت عليه أيضاً لدا اَطمأَسٹُم Caf‏ في سورة النساء بترك الهمزء و اذ 
تَأَذَْتَ 4 حيث كان في السورتين" بتليين الهمز فيهما. 

٦۔‏ والاصمعي عن نافع لايهمز كل همزة ساكنةٍ حيث وقعت إذا لم 
تكن مجزومة فإذا كانت ساكنة للجزم همزهماء وقد ذكرنا في أول الباب!"“ ابن جمّان 
وخارجة عن نافع» والحلواني عن قالون عنه» وابن بويان عن أبي نشيط عنه» وابن فرح» 
وابن بشار» وأبو الزعراء جمیعا عن الدوري عن إسماعيل عنه يتركون همزة # الموْتّفكة 4 
[النجم: «0]» امو تو کت ۹۷ و قرأت على أبي بكر عن الخلواني» والشحام؛ وابن 


.۱۱۰ آل عمران: ۹٦ء المائدة:‎ )١( 

(۲) البقرة: ۰۱۰۲ الأنفال: 4 7. 

(۳) يونس: ۰٩۱۰۶۲‏ وغيرهاء والآيات قبلها سبق عزوها إلى سورها قريباً. 
(5) الأعراف: ۱۸۵ الجاثية: ٦ء‏ وغيرها. 

)٥(‏ القمر: ٥٦ء‏ ال رمن: ۰۱۸۰۱۰۰۱۳ وغيرها. 

۱۱ آية:‎ )٦( 


(۷) الأعراف: ۷٦۱ء‏ إبراهيم: ۷. 


(۸) انظر: الفقرة (۱۲۰۸). 
(۹) التوبة: ۷۰ء الحاقة: ۹۔ 


















































باب اهمز و تركة بجتست سس ٹکٹ ۱۳۷ 
صالح فقط بترك الهمز فيهماء وعن الا خرین عن قالون» وإسماعيل» والمسيبي بالهمز 
فيهماء وقرأت من طريق ابن مهران عن قالون فقط بترك الهمز فیها خارجة؛ وابن جمّاز 
5 1 کو ہج ےک کے ۹ 
ويعقوب بن جعفر عنه» وخلف عن المسيبي ويار مَعطاةٍ # بغير ھمز الأصمعي عنه 
بالوجهين. 
2< 03 ای کا کے نے ور و رم » 
وانفرد سالم عن قالون بترك همز مهم ۹4ء وسوک # حيث وقعا'ا". 
۷ ۔ویترك أيضاً ورش كل همزة وقعت في أول كلمة وقبلها ساكن من كلمة 
آحری سواء كان الساکن حرفاً من صل الكلمة أو تنویناً وینقل حرکتها إلى الساکن» 
مثل قوله تعالی: لوا إل © [البقرة:4١]»‏ و من ءَامَنَ 20 و دح ۳ وعدا 


ا 40# و رید فی 4 [سبأ: ۷]ء ونحو ذلك . 


فإذا انضم ما قبل الواو أو انکسر ما قبل الیاء أو كان ساكن الفاء لم يلق حينئذ 
حركتها عليهن مثل/ قوله تعالى: برا نر ۳4 و ما انز 4 و الوا ءَامَنا 4 ۷۹/ب 
وراک معکم #[البقرة: 4 »]١‏ ولف نشیک ۳4 وم ری ۱ ونحو ذلك . 

۸ وإذا كان الساكن والهمزة في كلمة واحدة لم يلق حينئذ حركتها على 


.۲۳۲ انظر: ا منتھی ص‎ )١( 

(۲) البقرة: ٦٦ء‏ وغيرها. 

(۳) طه: ٦٦ء‏ المؤمنون:١.‏ 

)٤(‏ البقرة: ۰۱۰ وغيرها. 

)٥(‏ انظر: العنوان في القراءات ص4۸ الوجيز ص٤‏ ۹- ۹۰ء الكفاية الكبرى ص۸۷۔ 
)٦(‏ البقرة: ٤ء‏ ۹۰ء وغيرها. 

(۷) البقرة: ٤ء‏ ۱۷۰ وغيرها. 

(۸) البقرة: ١۱ء‏ وغيرها. 

(۹) البقرة:٥۲۳ء‏ وغيرها. 

(۱۰) البقرة: ۱۹ء وغيرها. 

۰۱۸۲/۱ انظر: الوجيز ص٥۹ ء الكفاية الكبرى ص۸۸ الإقناع‎ )١١( 









































YA‏ یھ ا 1۳ سس سا مع القر اعات 


الساكن» مثل قوله تعالی: ما 4 و کو کے #("2 ورا ۱ وا الْكَبْء4[النمل: ۲۵ 
و# دفء € [النحل:٥]ء‏ مره € [آل عمران: »]9١‏ ونحو ذلك0. 

وكان أيضاً يدرك الهمزة وینقل حرکتها إلى لام التعريف» في قوله تعالى: 
یہ و الا 74 و انر 4 و الاسر 4 ررر 24 ونحو 
ذللی. 

١64‏ واختلف عنه في ثلاثة أحرف من ذلك: إذا كان قبل الهمزة العین؛ 
والھاء والحای فالهاء في قوله تعالی: ی َتنك ۱۳ في سورة الحاقة فقرأتها 
على أبي علي الأهوازي عن ابن بشار» والأسدي بإسكان الهاء» وبتحقيق الهمزة بعد 
مثل أصل قالون» وأهل مصر فيه عنه طريق أبي علي بالوجهين لا يرون لأحدهما 
على الآخر فضلاً ۱۳ وأما العين والحاء قوله تعالى: #ول ت وهف ۱۳ 
ول وَاصمح وه 14الائدۃ: ۱۳]ء ونحوهماء وقرأت عن الجماعة عنه على شيو خحي 
بترك الهمز» ونقل حركته إلى العين والحاء فيهما وأشباههما على أصله. 


(۱) البقرة: 4۸ وغيرها. 

(۲) آل عمران: ۱۹ء المائدة: ۱۲۰. 
(۳) البقرة: ۸۵ء وغيرها. 

. 5 انظر: الإقناع‎ )٤( 

)٥(‏ البقرة: ٤ء‏ وغيرها. 

)٦(‏ البقرة:۰۱۱ ۰۲۲ ۲۷ء وغيرها. 
(۷) البقرة: ٢۲ء‏ وغيرها. 

(۸) التوبة: ١٠۱۰ء‏ ۱۱۷۔ 

(۹) آل عمران: ۱۹۳ء وغيرها. 
( انظر: النتهی ص ۰۲۳۲ جامع البيان في القراءات ۰۰۹/۲ الوجیز ص ۹۵. 
(۱۱) آیة: ۲۰-۱۹. 





(۱۲) انظ : الم ج 6 التيسير ص ٦۳ء‏ الاقناء /١‏ ۱۸۵ الد ۱(. 
جيز ص٥۹‏ التيسير ص۰۳ الإقناع 
(۱۳) المائدة: ۸٦ء‏ ۹٦ء‏ وغيرها. 














وف ا 




















باب الهمز وتركه - ۳۹ 

وسمعت الأهوازي» يقول: سمعت أبا عبد الله اللالکي يقول: قرأت لورش 
أيضاً بإسكان العين والحاء وبتحقيق الهمزة بعدها إذا كانتا من كلمتين» وهو الذي قاله 
أبو عبد الله من هذا في قراءة ورش» يقال له: رواية الأندلسي» وفيها غرائب وعجائب 
من المشهور والشواذ. 

وافقهم الشموني» وسالم وژویس في من سر 4 [الرحمن: ۰4 ]» وقرأت على 
أبي علي عن يعقوب غير روح: والزجاج من سرت کورش وقرأت عليه أيضاً عن 
البرجمي والرفاعي وابن غالب جميعاً عن الأعشىء قال: لوزن 74" في البقرة» 
و من تبرت في سورة الرحمن» باسکان النون؛ وقطع الهمزة فیهما کآشباههما في 
سائر القرآن وعن الا خرین عن الاعشی بالوصل من غير همز في هذین الحرفین 
لا غیرء زاد الزعفراني عن الشموني لادم € [البقرة: ۸۰] فقط» وقرأت على أبي 
بكر عن الخطيب عن الشموني «عن رم » كورش”"» وأظن هكذا قرأت عنه من 
طريق الخبازي» والله أعلم» وقرأت عليه عن الآخرين عن الأعشى مثل یحیی» وافقه 
ابن فرح عن الدوري عن إسماعيل طريق الأهوازي عنه في ان ؟ە''' حيث کان آبو 
قرة عن نافع» وابن المسيبي عن أبيه طريق أبي علي» والشحام عن قالونء والبلخي عن 
الدوري عن إسماعيل عنه بالهمز حيث كان, الآخرون عن نافع بالهمز حيث كان إلا 
موضعين في یونس قوله تعالى: و وک € لا ٤ای‏ ور یت ۱۷۸۹۴ فإنهما 
بغير همز لاغير» وبه قرأت عن الخلواني عن أبي جعفرہ وعن الأفطس عن ابن كثير 
كقراءتي من طريق ابن مهران عن قالون» وإسماعيل وزمعة"» وافقه حمصي طريق 


. ۱۹٩ آیة:‎ )۱( 

() انظر: الوجيز ص۹۵ الکامل فی القراءات ص۹١١٦ء‏ النشر ۰4۰۹/۱ 

() انظر: جامع البيان في القراءات ۲/ .١٥٥‏ 

)٤(‏ البقرة: ۰۷۱ النساء: ۱۸ء وغيرها. 

.ه١ آیة:‎ )٥( 

)٦(‏ آیة: ۹۱۔ 

(۷) زمعة بن صالح» آبو وهب المكي» قال ابن الجزري: عرض على درباس ومجاهد وابن كثير = 























الا کی ع ا سس جب عستم جاع الفزاءات 
الخزاعي عنه في ودره #[الأعل: ۹]ء ول نکر € [الغاشیة: ٢۲]ء‏ والزينبي عن 
لثلائة ۱" في ي4 الْأَرَض € [آل عمران: ۱ء واللؤلؤي عن ابي عمرو في نکڪ 4 ۱ 
[التصص: ۲۷]. ۱ 

۱/۸۰ مذهب آبي عمرو فیها/ كان آبو عمرو-رحمه الله -یھمز المتحركة في الوصل ۱ 
والوقف» نحو قوله: ناد 4 [النحل: ٦٦]ء‏ و ید #[آل عمران: 1۱۳ ونحوه. 





فإذا سكنت لم يهمزها فا كانت» أو عيئا أو لاماً في الأسماء والأفعال”» مثل 
قوله تعالی: يمى ۳ ومن 04 › وف موم ی و اممو 04 ول مومه ْ 
۱ ول الو کت € ویک € ول اوه که ول ینود کی ول ثرون ۹ء ول بوک ۱ 
۱ ڈو 4 [التوبة: 0۱ و يفوت 4 وتان ۳4 وام € [الطور: 0۳۷ 
۱ لاون 4 ص4٥“‏ و4 تسده روناچ ا 
0 یب 4 [عمد: ۴]ء ری وین € [البقرة: ۲۸۲]ء وبابه ویخرجها على حرف ما قبلها 
إن انضمت صارت واوأء ون انفتعحت صارت ألفاً» وان انکسرت خرجت على 


= آیضاء روی عنه القراءة ابنه وهب بن زمعةء قال الداني: وقد وهم إبراهيم بن عبد الرزاق 
فأدخل بين زمعة ودرباس ومجاهد ابن كثير» قلت وكذلك قال غير ابن عبد الرزاق حتى أن 
الهذلي أدخل زمعة في الرواة عن ابن كثير قال: واستحسنها أبو بكر بن مهران» قلت: والقولان 

۱ صحيحان فيكون قرأ على ابن كثير وشاركه في شيخيه والله أعلم.اه انظر: الغایة۱/ .٥٤٤‏ 

(۱) عن قنبل» وعن أي ربيعة عن البزّيء وعن أبي محمد الخزاعي عن ابن فليح. 

(۲) انظر: الإقناع في القراءات ص١۱۹.‏ 

(۳) البقرة: ٢۲۲ء‏ وغيرها. 

)٤(‏ البقرة: ۰۲۳ وغيرهاء والآيات بعدها سبق عزوها إلى سورها قريباً. 

)٥(‏ المائدة: ۰۷۵ التوبة: ٣٠ء‏ وغيرها. 

)٦( ۱‏ النحل: ۰۱۱۱ الاسراء: ۹۲ء الدخان: ١ .٠١‏ 

۱ (۷) يوسف: ۹۳ء النمل: ۳۱. 

(۸) البقرة: ۲۷ء النساء: ۷٦ء‏ وغيرها. 

(۹) البقرة: ۰۲۳ وغيرها. 











e 



































پا کا ۳۱ 
لفظ الباء”» و(مَأوَى)» و موه 4ء ول ادن 4 وف تج € [القصص: 15]» 
و تلم 04 ودنك 4 [التوبة: ٤٤‏ ٤٤]ء‏ وف امن [آل عمران:۷۰]ء 
ول مان ا وط سک لب ۷4۴ وف لا 4 وبابه وف نوک 4 [طه: ۴ء واه 
[يوسف: 407 ]» و9 شنت 4( ولتت ۳6 و بر ۱۱4 ورن # [الأعراف: ۱۷۹ 
ونحو ذلك حيث كانء إلا أن يكون سكونها علامة للجزم» كقوله تعالى : 6 2 
وی اوت € [الحجر: 4]» ون یکا ۱۳4 ولتموْمُمٌ 4 [آل عمران: 0117١‏ وما أشبه 
ذلای۱۳ » أو یخرج بترك همزها من لغة إلى آخری» کقوله: ورب 6 و ص۱۹6 
أو یکون ترك همزها. 


(۱) انظر: الاقناع نی القراءات ص۰۱۹ 

(۲) آل عمران: ۰۱۹۷ النساء: ۹۷ء وغيرها. 

(۳) يوسف: ۸۰ الشوری: ۰۲۱ النجم: ۲۲. 

. ٦٣٤ الومنون:‎ ٦ الأعراف: ٣۳ء پونس: ۹٦ء النحل:‎ )٤( 

۰۳۷ يونس: ٦ء الرهن: ۲۹ء عبس:‎ )٥( 

.۵ 4 ۰6۲ آل عمران: ۱۱ء الأنفال:‎ )٦( 

(۷) الإسراء: ٦٠ء‏ وغيرها. 

(۸) الأعراف: ١٥۱ء‏ الكهف: ۷۷ النور: 1۲. 

(۹) البقرة: ۷۱ء الأعراف: ۱۷۹. 

() یونس: ۹۳ء ا لحج: .٦٢‏ 

(۱۱) البقرة: ۰۱۰٩‏ و(نَْمَأَمَا) بفتح النون مع اهمزة قراءة ابن كثير وأبي عمروء وقرأ الباقون 
ينها 4 بدون همز. انظر: السبعة ۰۱۹۸/۱ 

(۱۲) النساء: ۱۳۳ء الإنعام: ۰۱۳۳ وغيرها. 

(۱۳) انظر: المنتهى ص ۰۲۲ الاقناع ص ۰۱۹۵ الإتحاف ص ©6/. 

(۱6) مریم: 4 ۷ لأنه عنده من الژواء وهو النظر الحسن ولو ترك همزه ‏ يعلم آهو عنده من هذا 
أو من الرّي الذي ضد العطش. انظر: الایضاح في القراءات .٥٤۸/١‏ 

)٠١(‏ البلد: ۲۰ لأنه با همز من آصدت. أي: أطبقت» فلو ترك لخرج إلى لغة من هو عنده من 
آوصدت. انظر: النشر ۱/ ۳۹۳. 






































PY‏ ی ی ی سس مومت سے جامع القرا أعات 

نت ےر تس 
معا عن الدوري عن اليزيدي بترك الهمزة الساكنة للجزم حيث كانت في ختمة الإدغام 
کقوله تعالی : تساک وار هم [آل عمران: ۰ء و 39 سم 4 و من بد 
[الأنعام: ۹ ولان یا 4( و فا 4 وهی لَتا 4 [الکیف: ۱۰]» ولبهي 
کم 46 [الکیف: :۱۰ ولینتتا € [یوسف ٦۰‏ ومع اری 6 [الحجر: ۹ء و ام 
يبَأ [النجم: ۰ 3# ون نم هم 4 ونحوهن. 

وقرأت على أبي بكر المروزي عن اللنباني عن أبي زيد بترك الهمز فيهن إلا 
في باب الأنباء وی وهی تناها فقط*» وبه قرأت من طريق ابن 
مهران عن آوقیة) 

وسمخت آیا بک يقول: سمعت الخزاعي يقول: وروی أوقية عن اليزيدي 
بترك الھمز المجزوم» وهي رواية اللنباني عن أبي يزيد. 

وسمعت آبا نصر الهروي» يقول: سمعت الخبازي» يقول: ولا يهمز هارون 

9 گا کی چا هي« رح و ےھ 
ابن حاتم عن أوقية وهم ۹ء ولو 4 ول را وین 4( وبهمزتين 
كرات غنه: 

وقرأت على الأهوازي عن آوقية کل ماکان تبعاًللمهموزء أو نسقاً عليه بالهمزء 
کقوله تعالی: ینف وله #[يوسف: »]۳٩‏ ونحوه. 
)١(‏ الأنعام: 1 والابات يدها سبى غو وھا مرها قرا 
(۲) الأنعام: ۱۳۳ء إبراهيم: ۱۹. 


(۳) الإسراء: ١۱ء‏ العلق: ۰۱ ۳. 
)٤(‏ البقرة: ۳۳ المائدة: ۰۱۶ وغيرها. 


.۲۲ ٤ص انظر: النتهی‎ )٥( 
۰۱۰۱۷ انظر: المبسوط ص‎ )٦( 
انظر: المصدر السابق.‎ )۷( 





۱ 


























1 ا ہے مو کی 
ناميه اضمز وبر كه - اص سس ل ا و 


وقرأت من طريق ابن مهران عن سجادة ما كان نسقاً أو جواباً بالهمز وی 74 
في الأحزاب. و#تُويه4”" في المعارج» ترك همزها أبو شعيب عن اليزيدي» وابن 
مهران عن أوقية» وعن إبراهيم بن حماد وأحمد بن فرح» والأهوازي عن ابن برزة 
عن الدوري عنه» وبه قرأت على أبي بكر المروزي عن أبي زیدہ قال: وهمزها أخف؛ 
وله كان يختار أبو بكر بن مجاهد. 


۲٢ھ‏ وھمز شجاع وابن سعدان اراس € و«الکأس). و ایس 1 
وما تصرف منهن» و لسن € [الأنعام: ٤٤١]ء‏ و الد € [یوسف: 1]» وير 4 
[الحج: 4۵ ]» و 9توی4 و نویه کم ۳4 زاد ابن سعدان والقصباني همز 
ای 4ء واا 4 وبابهماء ان نب € نت 6 وله حيث 
جاء زاد ابن سعدان همز لو [النساء: ۲۱۰4 و یا لورت که [الساء: ۲۱۰۶ 


و# كَعصفِ کول 4 الفیل: 0](. 


۴۳۔ وقرأت على الأهوازي عن القصبانی ری وشن 4 [البقرة: ۲۸۳]ء 
ر جر وج عم 4 


وال الْهدَى یتنا 6 الأنعام: ۷۱]ء «ومنهم تن يفول أَشَّدن لي 4 [التربة: 40] 
ونحوهن بالهمز في كل حال» وهکذا ذکر الخبازي في تصنیفه عن آبي بكر الشذائي 
مور م 


عن شجاع [زاد الواقدي عنه #يأكمورت 4 و#تألمونَ ۲4 وقرأت على أبي علي 
عن ابن برزة عن الدوري ار € و الاس 4ء و#الكأس#» وما تصرف/ منهن.0© 


۵۱ آية:‎ )١( 

(۲) آية: ۱۳. 

(۳) قرأ أبو عمرو ویعقوب: (لا يَألِنَكُمُ) بهمزة ساكنة بعد الياء» وإذا خفف أبو عمرو آبدضا فا 
والباقون بغير ألف ولا مز. انظر: النشر ۲/ ۳۷۲۔. 

.۲۲ ۵ انظر: النتهی ص‎ )٤( 

(۵) مابین العقوفتین ساقط من التن» ومثبت في الحاشية. 

)٦(‏ في الحاشية (وقرأت على آبي علي عن الطوسي وابن جریر عن أبي شعیب (الكأس)» 
وف ارس 4ء یں 4 وما تصرف منهن). 





۰ب 














٤‏ ی وھ کپ ل ا مده جامع القراءات 
لسن 24 وطيْولُونَين يسَيهمَ 4 [البقرة: 0۲۲۰ الوم ی ولیئر4بالھمز في 
الحالين» وهمز العباس (تؤي)ء و(تؤيه) وغير ابن مهران والخزاعي عنه فده 4 
بالهمز في كل حال» وقرأت من طریق الخبازي عن العباس رشب ۹ء و بتر 
بالتخيير وعلى غيره بترك الهمز قول واحد وقرأت عن ابن مهران عن أوقية 
9 لسن 4ء و« مب ۹ء و#بئر» بالھمز وعلى غيره عنه بترك الهمز). 

4 وسمعت أبا بکر» يقول: سمعت الخزاعي» يقول: سمعت آبا علي بن 
حبش» يقول: وأقرأني آبو عمران موسى بن جریر وأبو القاسم بن الفضل بن شاذان ما 
كان من الأسماء بالھمز مثل: (الكأس)» و الاس ۹ء و الان 4 و« وم 4 
قال: وقال لي: إنما شرط أبي عمرو أن يترك الهمزات الساكنة في الأفعال» وأما في 
الأسماء فهي مهموزة. 

قال ابن حبش : وأق رأني أبو بكر بن مجاهد بترك الهمز في الأسماء أيضاًء وقول 
أبي بكر في هذا أقيس. 

وبه قرأت على أبي بكر على الخزاعي عليه» وقرأت على أبي علي عن ابي عبد 
الرحمن عن اليزيدي #رَأَفَةٌ 74" في سورة الحديد بالهمز في الحالين» اللؤلؤي عنه» 
والقرشي» والقزاز عن عبد الوارث عنه ولتت € [الکیف: ۱۸] بترك الهمز في كل 
حال» العباس ويونس بن حبيب» وحسين بن علي الجعفي» و الجهضمي» ومحبوب» 
والعنبري عنه مب ۹ بغير همز في كل حال» العباس» وحسين» وعبيد بن عقیل» 
ويونس» والجهضمي» ومحبوب عنه وی بغير همز في كل حال. 

ابن سعدان» وشجاعء وابن برزة طریق أبي علي بالهمز فيهما في الحالین؛ 
محبوب عنه والقرشي» والقزاز عن عبد الوارث عنه ور © [مريم: ۷4] بغير 


(۱) انظر: المبسوط ص۱۰۷ 


(۲) آية: ۲۷. 








ey 
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باب اطمز وتر که سس “e‏ 
همز مشددةً الياء في كل حال» الخريبي عنه #مَوْصَدَة* بغیر همز في الموضعین في 
الحالين' خارجة عنه وعن نافع آیضا ری 4 حيث كان بغیر همز» خارجة» 
واللژلژي والاصمعي عنه فل »۳۳ و سيلو 4 [الأحزاب: ۱6] حيث کانا من 
الامر المواجهة في آوله فاء أو واو فإنه بغیر همز اللؤلؤي» والجَهضمي وهارون 
العتكي» ومحبوب عنه» وأبو معمر عن عبد الوارث عنه الا با © [هود: ۲۷]» 
بغیر همز في كل حال» حسین» وخارجة واللؤلؤي عنه یھو 4 [التوبة: ۳۰] 


0( 
بالهمز مثل عاصم” '. 


الجَهضمي. واللولژي ومعاذ العنبري عنه فد ۹ء ودک 4 وبابه بغير 
همز في كل حالء آبو زید ومحبوب. والجهضمي عنه والقاسم بن عبدالوارث عن 
الدوري عنه #الْفّرْءَانُ 224 حيث كان اسما بغیر همز مثل مکی عبيد بن عقيل عنه 
7 الوم بيس لین كرو © [المائدة: ۳]بغیر همز هذه فقط في كل حال» القرشي» والقزاز 
عن عبد الوارث عنه أل یر تب 4" في يونس بإسكان الواو بغير 
همز في كل حال» عبيد عنه فما انوا ۷۷۹ ولا اشوا ۲۹۷4۹ رَد لا 
اق )» لاحو تس 4 في یوسفہ و افلم يتين الذي مما ۱۳۹ في 





.5١ص انظر: الموجز‎ )١( 

(۲) البقرة: ٤٦ء‏ ۰4۷ ۸۳ وغيرها. 

(۳) یونس: ١۹ء‏ الاسراء: ۰۱۰۱ وغیرها. 
)٤(‏ انظر: الوجز ص۷٦‏ . 

() انظر: الوجز ص ۰۷۱ 

.۱۰۱ البقرة: ۰۱۸۵ النساء: ۸۲ الأنعام:‎ )٦( 
.۹6 آية:‎ )۷( 

(۸) آیة: ۸۰. 

(۹) آیة: ۰۸۷ وكذلك ما بعده. 

(۱۰) آیة: ۱۱۰ 

(۱۱) آیة: ۳۱. 
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1/۸1 


۳٦‏ جوا سیب عمج یه دوب تج تکیت جامع القر اعت 
سورة الرعد خمسة حرف لا غير بألف وياء مفتوحة فيهن من غير همز في الحالين. 

أبو معمر عن عبد الوارث عنه من طریق أبي علي لآ كما سيل موس 4“ في 
البقرة بکسر السين من غير همز في الأحزاب / سل اَلضَوِقِینَ 4 بفتح السين 
من غير همز في كل حال. 

5 038 1 ۲ 5 ع و 17 

القصبي» وأبو معمر عن عبد الوارث عنه من طريق أبي علي عنه لثم سيلوأ 
اة 4 في سورة الأحزاب”© بکسر السین من غير همز في كل حال. 

١4‏ وقية عن العباس #تری من [الأحزاب: ٥٥]ساکنة‏ الياء من غير همز في 
كل حال هذه الكلمة فقط» الواقدي عن العباس في التوبة #تربی 4 في الأحزاب بغير 
همز فيهما في كل حال» هكذا قرأت على آبي علي عنه» وعلى غيره عن العباس بترك 
الهمز فيهما مثل الواقدي» حسين بن علي الجعفي عنه لس € [سبا: »]٠١‏ ولمن 
فک انت # في الکوثر'' بغير همز في كل حال» أبو معمر عن عبد الوارث 
عنه بترك الهمز قوله تعالی لتلا € فى البقرة» والنساء" والحديد”"» فی كل 

1 ر جم 1 
حال وليس غیرھن اللؤلؤي عنه #أنآنکخلک )“في سورة القصص مثل ورش" . 


5 مذهب عاصم فيها: حماد بن عمرو الأسدي؛ والضحاك بن ميمون» 


(۱) آیة: ۱۰۸. 

(۲) آیة: ۸. 

.١ 5 آية:‎ )۳( 

.۳ آیة:‎ )٤( 

. ٠١١ آیة:‎ )٥( 

. ۱٦٥ آیة:‎ )٦( 

(۷) آية: ۲۹. 

(۸) آیة: ۲۷۔ 

(۹) انظر: المصباح ۰۱۱۱/۲ 









































/ 
۱ 








باب اطمز وتر که سس - سے ۳۷ 
والحارث بن نبهان جميعاً عن عاصم لا یهمزون كل همزة ساكنة للجزم أوغيره حيث 
كان ذلك من غير استثناء شيء منهاء وكذلك يتركون الهمزة ويكسرون الهاء من قوله 
اہم 4 في البقرة» « وت في الحجر”"» والقمر٣.‏ 


۷۔ الأعشی إلا البرجمي» والرفاعي عنه عن أبي بكر يترك كل همزة ساكنة 
حيث وقعت في الأفعال والأسماء فاء كانت» أو عيناًء أو لاما إلاافي حروف منها قوله 
تعالى: رهم 4 في البقرة» و(الرؤیا)''' وبابه» همزهن ابن غالب عنه إلا من 
طريق ابن مهران عنه فإنه يقرأ بترك الهمز فيهن كالآخرين عنه'''. 

وقوله: #لِقَآءنا تب 29# وحدها من بابه في سورة يونسء ابن شَنْبوذ وابن 
[أبي]“ أمية القاضي» وأبو إسحاق الطبري عن النقاش عن القاسم عن الشموني 
بالهمز» وبه قرأت على أبي بكر المروزي عن الشذائي عن ابن شَنبوذ» وعن آبي 
عبد الله الجعفي عن حماد عن الشموني» ولا خلاف بين الجماعة في ترك همز ما 
عداه من نظا؟ ,۹ 


فان كانت الهمزة ساكنة للجزم فإن الأعشى أيضاً يتركها إلا في قول البرجُميء» 
والرفاعي عنه كقوله: فان با ۹ء لن يا و اذا که و لسَسْوَهُمَ ۹ وئ 
تا ۹4ء و ونه لک ونحو ذلك حيث كان إلا فی باب الأنباء إذا كانت ساكنة 


۷۲۳ آية:‎ )١( 

.ه١ آية:‎ )٢( 

(۳) آية: ۲۸۔ 

.۷۲ آیة:‎ )٤( 

.۲۷ الاسراء: ٦٠ء الصافات: ۰۱۰۵ الفتح:‎ )٥( 

۰۱۰۱/۲ انظر: النتهی ص ۰۲۳۳ الکامل في القراءات ص۳۷۱ الصباح‎ )٦( 
.۱۵ آية:‎ )۷( 

(۸) ما بين العقوفتین ساقط من التن ومثبت في الحاشية. 

۰۹۳ /۲ انظر: النتهی ص ۰۲۳۳ الكفاية الکبری في القراءات ص ۰۸۲ الصباح‎ )٩( 
























































۱/ ب 


۸ سس . جامع القراءات 
للجزم كقوله تعالی: یا . لاک وئ مبادی 4 فان الطبري عن 
اج یی سر شب مو بت 
ل تمعن ضَيَفراِلهمَ € في الحجر ویب نامه 4 في القمر فإنه يقرأ بالھمز 
هن لاغیر» ال خرون عن الاعشی بهمزون ما كان ناكا للا في باب ال 
حيث كان ذلك إلا ابن غالب عنه لا یھمز وي مََعبَادى که أ مَل يبَأ في والنجم( 
وقرأت على أبي بكر عن المطّوّعي عن الشموني لو ای 4 بغير همز. 

وسمعت أبا بکر» يقول: سمعت الخزاعي یقولء وقال ابن شنبوذ: وحماد 
يشير إلى الهمزة قليلاً» ولا يشبع. وقال القار: كان الخياط مرة يشير إلى همزه ومرة 
لا 


ا 
2 


ابن شَتَبُوذعن القاسم من طريق أبي علي يترك همزة قوله تعالی: من یش ال 
في الأنعاء ۰وعستق" من غير أن تظهر لم6 

وسمعت الأهوازي» يقول: وهي اختیار ثعلب» وابن مجاهد بهمز جميع ذلك 
في الوقف لحمزةء وكذلك قرأتها على عامة الشيوخ لحمزة» قال: وأجاز لي أبوعبد الله 
العجلي ترکھا أيضاً عن حمزة في حال الوقف» وربما كنت أقرأ عليه فلايردني ۲۳ 

وقرأت من طريق ابن مهران عن الأعشىء والبُرجُمِي معأ عن أبي بكر بترك كل 
همزة ساكنة الا في انهم ۹ء و هم ۹ء و مايه عبادی 4. 


۸ھ وإذا تحركت الهمزة همزهاء إلا قوله: لا دح چ« 


(۱) انظر: المصباح ۰۱۰۳/۲ 

(۲) انظر: النتهی ص ۲۳۳ . 

(۳) آیة: ۳۹. 

. الشوری: ۲ فان شا ال‎ )٤( 

(0) انظر: الصباح ۰۱۱۳/۲ 

۰۱۰۳ /۲ وانظر: الاقناع ص ۰۱۹۹ الصباح‎ ٩۰ بنحوه في الوجیز ص‎ )٦( 
۰۸٩ البقرة: ۲۵ ۲ الائدة:‎ )۷( 




















ألدَّارَ4: وقرأت على أبي علي عن الشموني غير النقار ره وال 4 في سورة 





تا 55 شی کہ سس سس سس ڪڪ سس د ااا ۳۹ ۱ 


ا ۱ 


و لام ےسہ ص يه 


ول ور پا ولليْوَروہ # [آل عمران: ۲۷۰ ومرسَاء لتاس 27# و 4 [المزمل: 5]» 
و شٌاناک 4 [الكوثر: 0۲۲ و عَاط © [العلق: ۰۱۱ ولنوک 4( ولغایتا4 
[الملك: ٤]ء‏ و مت عرسا [الجن: ۸]ء « وَإِدًا روک ۰4 حيث كان ماضياً فانه بترك 
الهمز فيهن» الا فی قول البرجمي والرفاعي عن“ 

وقرأت من طريق ابن مهران عن البرجمي» 220 بترك کل همزة متحركة 
مفتوحة وسط كلمة أو آخرهاء واختلف فيه في بعضهاء وقرأت على أبي بكر عن ابن 
غالب فقطء وعلى أبي علي عن ابن غالب» والب جُمي» والرفاعي أيضاً جميعاً عن 
الاعشی ری » [البقرة: ۰۲۲۸۳ وَمإمُوجَلَا € [آل عمران: 0۲۱6۰ و ون ۷ 
ولوك 204 ومأئة 4 وبابهمد ولم [الساء: 4۷۲ و رئ 94 
ولو € [التوبة: 10۰ وف € [النور: ۲4۳ و اتبيه و انار [الحشر: ٩‏ بالهمز 
فیهن( ۱ وافقه الشموني غير حماد طریق آبي الفضل الخزاعي عنه في بو 





الحشر بغیر همز وبضمه کالوای وعن النقار عن القاسم بالوجهین؛ وعن الآخرين 
عن الأعشى بالھمز"''. 


(۱) النافقون: ۰۱۱نوح: 5. 

(۲) البقرة: ۲۹6 النساء: ۰۳۸ الأنفال: 1۷ ۔ 

(۳) النحل: ٤٦ء‏ العنکبوت: ۵۸. 

.۲۱ الأعراف: ۰۳۰4 الانشقاق:‎ )٤( 

۰۲۷۰ الستنیر ص‎ ٤٦٥ /۲ انظر: النتهی ص ۰۲۳۳ جامع البیان في القراءات‎ )٥( 
.۷۰ الاعراف: ٤١ء پوسف:‎ )5( 

(۷) البقرة: ۰۲4٩‏ آل عمران: ۰۱۳ الأنفال: ۰۱ وغيرها. 
(۸) البقرة: ۲۱۱۰۲۵۹ الأنفال: ٦٦ء‏ وغی‌ها. 

۰6۱ الأنعام: ۱۰ء الرعد: ۳۲ الأنبياء:‎ )٩( 

(۱۰) انظر: الصباح ۰۱۰/۲ 

(۱۱) انظر: النتهی ص ۰۲۳۳ الصباح ۰۱۱۲/۲ 
































7 3 مس ی ےہ ہدج تدج E‏ جامع القراءات 
وقرأت أيضاًعلى أبي علي عن ابن غالب والشموني ایا 4ء وڈ خی( 
وعن النقار عن القاسم عنه بالوجهين فيهن إلا في قوله: 9 سرت ۹ء فاني قرت بالهمز 


رود وم 
2+ 


وقرأت على أبي بكر المروزي عن الشموني إلا النقار سك 4 بلا همزء 
بالهمز فلم يردها علي”". 
وقرأت على أبي علي عن النقاش» والنقار عن القاسم عن الشموني عنه فان 
وا المت 4 [النساء: 08]» وفيْوَرَوِعإِلِيْكَ 4 موضعان فى آل عمران» بالوجهين 
فيهما بالهمز وبغير همز آیضا؛ وعن الآخرين عن الأعشی إلا البْرجُميء والرفاعي 
عنه بغير همز وبإظهار الواو فیھما!"'. 
وقرأت على أبي علي عن النقار عن القاسم عنه کت ۹ء و #وأتَةٍ 4 وبابهما 
بالوجهین(؟ رعن الآخرين عن الأعشى بترك همز جمیعھن وقرأت أيضاً على أبي 
علي عن حماد الضریر عن القاسم بترك الهمز في قوله تعالی: رَد ,و فاد . 
وقرأت عن ابن شف والقاضي معأ عن القاسم عن الشموني ھا 4 
٠‏ ۱ مرش ورد ۳ مسري وم ۳ 35 
في سبحان» و رهم 74" في مریم ویب با # في یوسف بغير همز" . 
(۱) البقرة: ٦٦ء‏ الأعراف: ۰۱۹۲ 
(۲) انظر: الصباح ۲/ ۰۱۱۲ 
(۳) انظر: المنتهى ص٤‏ 2۲۲ 
)٤(‏ آية: ۷۵. 
(5) انظر: الکامل في القراءات ص ۰۳۷۲ الصباح ۰۱۰۹/۲ 
(۷) آیة: ۸۳. 
(۸) آیة: ۰۸۳ 


(۹) انظر: النتهی ص ۰۲۳۳ 

















۳ نين أ4 2 0 ھک مھ ج ت ی 


وأما قوله: واينود( فإني قرأت على آبي علي عن الشموني بلا همز» وعلی 
أبي بكر المروزي عن ابن شَنَبُود والقاضي فقط بغير همزء وعن الآخرين عنه بالهمز؛ 
وافق أبان بن يزيد على ترك همز ون ۳) فقط» / ومفضل بن صدقة على ترك همز 
رک ول 4 وت وحماد بن عمرو على لوف 4 فقط (. 

وقرأت على الأهوازي عن انار عنه یی € بالوجهين» وقرأت على آبي 
نصر عن المطوعي عن الخطیب یر 4 مرک 4 [الأعلى: ۲0 و فمن شاء 
ئن 94 وا4 وار [الدثر: ۳۷] حيث جاء إلا في الفتح بلا همز 

وسعخت آبا تضر کرات a‏ گال المار: وتم 6 
و ما6 و بوم و ألدَارَ 4ء و ایا 4 همزها مرة» وتركها في أخرى”") 
وقرأت على أبي بكر عن ابن الصَّلتء وحماد لیر 4 ور 4 وسا 
تخد ۹۴ء ونحوه 5 إلا قوله ومع 4“ في الفتحء وزاد عن ابن الصلت 
و لین © حيث وقم() 

وقرأت على أبي علي عن الخطیب عنه یت € بغیر همز حيث کان وعن 
ابن شَسَبُوذء والنقاش عن القاسم عنه ین 4ء و لته لین )4 حيث کن(۱. 


ا 


.۷۰ الأعراف: ٤٤ء يوسف:‎ )١( 

(۲) انظر: المنتهى ص۲۳۳۔ 

(۳) البقرة: ٦٦ء‏ ۵٢۲۷ء‏ وغيرها. 

)٤(‏ المزمل: ۱۹ء الإنسان: ۲۹ء وغيرها. 

.۲ البقرة: ۰۲۰۳ الفتح:‎ )٥( 

۰۱۰/۲ انظر: الصباح‎ )٦( 

(۷) انظر: جامع البيان في القراءات ۲/ 916. 
(۸) آیة: ۲. 

(۹) انظر: النتهی ص ۰۲۳۳ المستنير ص۲۷۱ . 
(۱۰) انظر: الصباح ۲/ ۰۱۱9 

















۳۸/۹ 

















¥£ سی مک اب سس جس سس سے شس ا 7 2 سا شع القراءات 


وقرأت أيضاً على الأهوازي عن الخطیب» وابن شَّتَبُود والنقاش عنه وس 
اَ4 بغير همز في سورة البقرة وليك74" في المدثر لا غير» وعن الآخرين 
عن الأعشى بالهمز فيهما كغيرهماء وقرأت أيضاً على أبي علي عن حماد» عن القاسم 
#قأَدنَ 4 [الأعراف: 4 014 من € [يوسف: ۷۱] بغير همز فيهما. 


وقرأت أيضاًعلى الأهوازي على أبي إسحاق الطبري على النقاش على القاسم على 
الشموني يطب 274 ون ۹ء واه 4 [الفجر: ۰1۷۷ وشن € 
[الإسراء: ]4٥‏ هذه الكلمات لا غير بغير همز فيهن حيث كن» وعن الآخرین عنه بالھمز؛ 
وقرأت أيضاً على الحسن بن علي عن أبي أمية القاضي» وحماد مع القاسم عن الشموني 
عنه لیخ الْمؤْمِنِينَ 4 في آل عمران» و لوا 74 في التوبة « وک 0004 
في الواقعة بغير همز» وبإظهار الياء فيهن» وعن الآخرين عنه بالھمز'“'. 

وقرأت أيضاً على أبي علي عن الخطيب» والتقاش» والتَقَار وابن بوذ جميعاً 
عن الشموني مَس ما ند 4 بغير همز حيث كان الآخرون عن عاصم جميع ذلك 
من أول الباب إلى آخرہ بالهمز في الحالین» إلا أن الخزاز عن هبيرة عن حفص عن 
طريق الأهوازي عنه ترك همز قوله تعالی: #حِحَدَأنٍ * في الموضعین"" في سورة 
الأنفال لاغیر(. 


(۱) آیة: ۲۰۱۳ . 

(۲) آیة: ۰۳۷ 

(۳) البقرة: ۲۱۰ الأنفال: ۰۱۰ 

.۲۸ الائدة: ۰۱۱۳ الرعد:‎ )٤( 

.۱۲ آية:‎ )٥( 

.۳۷ آية:‎ )٦( 

(۷) آية: ٦٦۔.‏ 

(۸) انظر: الستنیر ص ۰۲۷۲ المصباح ۱۱۱/۲. 
(۹) آیة: ٢ہ‏ 64. 

(۱۰) انظر: جامع البيان في القراءات . 









































سس یت لاا ۶۲ 





بان اهم 9 2 که 


نظ اس ی 


وترك الكساتي عن آبي بكر طریق آبي علي همز رنب #» وزرقان عن حفص 
طريق الآهوازي عنه» وابن زروان عن عمرو عنه ترکا همز قوله تعالی: ۷ يدو ولا 


وء في الموضعین 2١7‏ من سورة آل عمران لا غير”» بان عن عاصم ‏ کل ۳۳ 


ول4 بغیر همز حیث کانا بالواو والفاء من الأمر المواجه به إذا كان واحدا 
الشيرازي عن الكسائي عن آبي بكر والخزاز عن شبيرة» والقاضي عن حسنون عن 
هُبيرة أيضاً جميعاً من طريق الأهوازي عنهم عنهما عنه ‏ بصتهثورت € في التوبة 
بغير همز" وإسحاق بن عبید الله الأفطس عن ابن كثير» والكسائي» وأبو عبيد» وخلف» 
ومحمد بن عيسى عن اختیارهم» وحمصي» وسلام لاايهمزون #ألذَّْبُ ۹ء وابن 
فیح وسلام لا ھمزان بر ۳ زاد ابن فیح من طريق الأهوازي عنه يويد 4 


سک ا ما الب 


وما تصرف منه و راء الئاس 4( و اهتولاء آلزن 274 فقط بغير همز فیهن» إلا أن 
الخزاعي. والحذاد عنه يهمز #أَمَوْل لدب 4 فقط» وعن زائدة بن قدامة عن الأعمش 
ط الا 4 حيث كان بلا همز /» وكذلك سر #في طه۱ وط ولف € في 
النور ۲ فقط. 


(۱) آية: ۷۵. 

(۲) انظر: النتهی ص٣‏ ۲۳. 

(۳) پونس: ٤۹ء‏ الاسراء: ۱١۱۰ء‏ وغیرها. 
)٤(‏ پوسف: ۸۲ الزخرف: ۵ . 

۳ آية:‎ )٥( 

۰۱۱۳ انظر: المصباح ۲/ ۱۰۷ء‎ )٦( 

(۷) انظر: النتهی ص٣٢‏ ۲۳. 

(۸) البقرة: ۰۲۹6 النساء: ۳۸ء وغی‌ها. 
(۹) الائدة: ۵۳ الأعراف: 59 . 

(۱۰) انظر: الکامل نی القراءات ص ۰۳۷۳ 
(۱۱) آیة: ۳۰. 

(۱۲) آیة: 1۳. 


1 0 / / سا 






































3 5 بت یس اک ج ا ل حامم القراءعات 


2 
^ 


حمزة يترك فى الوقف همز ما يهمزه فى الوصل ساكنة كانت أو متحركة» وسط 
كلمة أو آخرها بخلاف عنه إذا كانت فى آولها(۱؟ نذكره فی بابھاء وما بقى من هذا 
الباب فأنا أذكره فى موضعه إن شاء الله. 


3 د‎ 3 
Uy 25 205 


(۱) انظر: المنتھی ص٤‏ ۲۳. 








۱ 
| 
1 























با بس د کر شر 2 اتا فھم ف تمكين حرو ف الد و اللين إذا استقبلهن همزة مخ ی كس تمي ۵1 5 


باب 
ذكر شرح اختلافهم في تمكين حروف المد واللين 
إذا استقبلهن همزة في كلمة أو من كلمتين 


ويتفاضل ذلك على قدر اختلافهم في التجويد والتحقيق وأنا إن شاء الله مبين 
ذلك في باب صفة قراءتهم. 

۹د۔ واختلفوا في المد والقصر إذا كان حرف المد والهمز من كلمتين» 
مدني إلا محمد بن مناذر وورشا وأبا قرة اليماني» وابن أبي الزناد» وإسماعيل بن 
أبي أويس» وأبا بكر بن أبي إدريس» وسالماً عن قالون» ومكي إلا أبا الحسن الخاشع 
عن شيوخه عن فيل عنه» وأبا علي الدقاق عن البَرّي عنه» وعبد الرزاق من طريق 
أبي علي عنه عن ابن عامر» وأبو الحسين الخبازي عن ابن عبد الرزاق عن ابن ذكوان 
عنه» وعن المطرّعي أيضاً عن شيوخه عنه» وهشام طريق الأخفشء والخلواني إلا 
ابن عبدان» والخبازي عنه» والداجوني عن شيوخه عن ابن ذكوان عنه» وأبو عمرو 
إلا الغضائري عن أبي حمدون عن اليزيدي عنهء وأبا عبد الله اللالكي عن الشذائي 
عن ابن مجاهد عن أصحابه عنه» وأبا عمر الدوري عن شجاع عنه» وابن غالب عن 
الأصمعي عنه» والحسن البصري» واليزيدي عن اختياره أيضاً وسلام» ويعقوب إلا 
العمري عنه من طريق أبي علي» وداود» والفزاري عنه» وأبو حاتم عن اختیارہ إلا من 
طريق الخزاعي عنه» وأبو عمرو المازني» وحماد بن عمرو الأسدي؛ والضحاك بن 
ميمون جميعاً عن عاصم» وحفص طريق أبي أحمد عن ابن الصَّلت عن شيوخه عنه» 
وأبو علي الأهوازي عن العباس بن الفضلء وزرقانء والدقّاق» والواقدي» وعن ابن 
أبي الهذيل والضفًار عن القاس كلهم عن حفص عنہ وابن المغيرة الأسديء وابن 























ال 





کک کک ی 2 س جامع القراءات 


بکیر الأسلمي» وابن وردان السلمي جميعاً عن الكسائي» ومحمد بن عمر الدوري 
عن أبيه عنه» ومحمد بن يعقوب السمرقندي عن أبي الحرب عنه» وابن زياد عن قتيبة 
عنه من طريق الأهوازي» والخبازي عنه» وأبو عبید عن اختياره إلا من طريق الخزاعي 
مس كوف اح ت لسر ت1 ELS‏ له ی نزن 4 و الوا 
اما 4ء ول دانم 4 ونحوه» الباقون مد حرف لحرف"*. 


وسمعت آبا بکر یقول: سمعت آبا الفضل» يقول: التمكين منزلة بين القصر 
والمد". 


٠۔۔اختلاف‏ الرواة عنهم فيها 
الخلواني وعبد الله بن جبير الهاشمي/ معأعن القَوّاس بالبتر" في جميع 


(۱) هو المد المنفصلء وهو أن بلتقیا وحروف المد آخر كلمة وا همز آول كلمة آخری» يقال له: مد 
حرف حرف آي: مد كلمة لكلمة. انظر: إبراز العاني ۰۱۱6/۱ النشر ۰۳۱۹/۱ 

(۲) البقرة: ٤ء‏ ۹۰ء وغیرها. 

(۳) البقرة: ۰۷۲۰۱۶6 وغيرها. 

)٤(‏ البقرة: ۱۹ء الأنعام: ۰۲۵ وغیرها. 

)٥(‏ انظر: اللتهی ص۲۳۵ الکامل في القراءات ص4۲4 ا مستنیر في القراءات ص۲۸۱ 
الكفاية ص۰۹۹ 

. 575/1١ لأنه تتمكن به الكلمة على الاضطراب. انظر: الکامل في القراءات الخمسين‎ )٦( 

(۷) قال ابن الباذش في الإقناع 0 وقد ذكر الأهوازي عن الحلواني وا غاشمي عن القَوّاس 
عن ابن كثير: البتر في جميع ما كان من كلمتين» قال: وهو حذف الألف والياء والواو من 
ساترهن» قال: إلا أن الحلواني عن القَوّاس أثبت الألف» ومدها مدا وسطاً في ثلاث کلمات لا 
غير» قوله تعالى: یام © حيث وقع» و لیات هون 4ء و ييا 4 حیث كان» وباقي الباب 
بالبتر» فحدثني آبو داود عن أبي عمرو قال: «هذا مكروه قبيح» لا يُعمل عليه ولا يُوؤخذ به إذ 
هو لحن لا يجوز بوجه ولا تجوز القراءة به» ولعلهم أرادوا حذف الزيادة حرف ا مد وإسقاطهاء 
فعبروا عن ذلك بحذف حرف المد وإسقاطه مجازاً»» وقال لي أبي رضي الله عنه: يعني بالبتر 
حذف المد الذي تجلبه الهمزة» وليس يعني الد الذي كان في الألف قبل مجيء الهمزة؛ لأن ذلك 
لايبتر من قبل الهمزة انیا توجب الزيادة في ا مدء ولا تجلب نقضه ولا إزالته. اه. 


























I) ۳‏ ذکر er‏ 2 الا فھم £ من حرو 5 الد و اللير 3 إذا استقبلھر 0 رة سس — “ن ۷ 


ذلك حيث کان: إلا حمس کلمات فقط فإنهما يثبتان الا لف فيهن» قوله تعالی: 
تکام € يتأت هترود € [مریم: 01۲۸ وکقد رها ماه [القمر: ۱0 ییا 4 
حيث کان الا هلا و4 وما تصرف منه حيث کان» وآخذ عنهما بالتمکین» 
وقرأت من طريق الخبازي عن الإسكندراني عن ابن ذكوان اد چ و لیخت 
هون 4 و که بين منزلتين. 

۱ وقال الخبازي آیضا قال البرّي: ما نلک لاممدودة ولا مقصور:٩‏ 
كرواية الربعي عنه» وعن قُنيّل عن القَوّاسء وقرأت على آبي بكر عن آبي ربيعة عن 


3 رھ سے سم سح بے“ ور 
قبل وعن البّرّي» وعن يعقوب من طريق البخاري عنه # لاه و6 بالمد والهمز» 
قال: على التعظيم» وبه قرأت من طريق أبي الحسين عن الربعي عنهماء وعن ابن 
حبشان عن يعقوب كقراءتي من طريق ابن مهران عن أبي ربيعة عن ابن كثير. 

وقال الخبازي عن ابن مخلد, عن البَرّي: لا ممدود ولا مقصور. 


بو قرّة موسى بن طارق اليماني عن نافع يدرك كل همزة متحركة في وسط 
كلمة إذا كانت مكسورة قبلها ألف» مشل قوله تعالى: يك ۱ و لربل 9 
و ايف € [البقرة: ۱۱ و این و طاییت # [فصلت: ۱ء وف لايل ۱۱۷(۹ 
(۱) انظر: الاقناع ۲۲۸/۱. 
(۲) البقرة: ۰۳۳ ۳۵ وغيرها. 
(۳) البقرة:۱ ۰۲ ۰۱۰ ۱۵۳ وغیرها. 
(5) البقرة: ۰۱۳ ۰۲۵۵ وغیرها. 
)٥(‏ انظر: جامع البیان في القراءات ۰41۹/۱ 
(5) انظر: النتهی ص٥٣۲۳‏ الکامل في القراءات 4۲4/۱ الاقناع ص٦٦٤‏ . 
(۷) انظر: جامع البيان في القراء‌ات 41۹/۱ . 
(۸) البقرة: ١‏ ٦۱ء‏ ۲۷ء وغيرها. 
(۹) البقرة: ۰6۰ ۰4۷ ۸۳ء وغیرها. 
(۱۰) في القرآن طهر بی لین 4 البقرة: ۰۱۲۵ الحج: ۰ ۲. 
(۱۱)نحو قوله: مب ری 4 الکهف: ۳۱ء یس: 8٩‏ وغيرهاء ول يأت بدون أل في القرآن. 





























۸ صمح متس سب ل جامع القراءات 
و اليك ۳4و طَرِيَ ۲4 که 74" ونحو ذلك في سائر القرآن. 


الخزاعي عن ابن فليح إلا من طریق أبي بكر بن مهران عنه (إلا خايفين) 
غير مهموز وقال: لأنه من خاف يخاف» والاسم منه الخوف» وكذلك ما آشبه 
هذا إذا رددته إلى الاسم وإلى فعل يفعل فلم يكن مهمو ز المهموز الاسم منه 
حيث کن مثل (خایف)!'' و(قايم)”"2» و(طایف) و(قایل)» ونحو ذلك» 
وكذلك (صایمین) و(قایلین)۳ ۱ و(طایفین)' و(طايعين)؛ و(السایحین)؛ 
و(السایحات)ء و(الصایمات) ونحو ذلك حيث کان في سائر القرآن» زاد أبو علي 
في روايته عنه ترك همز ستة أسماء للجمع فقطء قوله عز وجل: #بصَاِرُ 0 
و طرق 4 و #الارايكٍ کا و مار ۱۳ و الت #4 ولخراین 4 حيث 
آی E‏ سا می قاتا : شم تور 
مان 4 ۳ َيف # حيث كن» خارجة عن نافع» وأبي عمرو آیضا بترك 


0 


ے رر ےط مھ سے 


)١(‏ نحو قوله: رصم عليه م الْحَبَيكَ 4 الأعراف: ۷٥۱ء‏ ول يأت بدون أل في القرآن. 
(۲) المؤمنون: ۰۱۷ الحن: .١١‏ 

(۳) البقرة: ۳۹ ١٦۱ء‏ ۱۷۷ء وغيرها. 

)٤(‏ انظر: المنتهى ص۲۳۹۔ 

.]١8 نحو قوله: ی في مق َإِمًا 4 [القصص:‎ )٥( 

)٦(‏ آل عمران: ۰۳۹ ۰۷۵ وغيرها. 

(۷) الأعراف: ۰۲۰۱ القلم: ۲۰. 

(۸) يوسف: ۱۰ء الکهف: ۱۹ء الصافات: ۵۱. 

(۹) نحو قوله: #وَألصَّتِيِِنَ وََلضَكيمّتِ 4 الأحزاب: ٥۳ء‏ ول يأت بدون أل في القرآن. 
(۱۰) نحو قوله : رای لاخوانهم € الأحزاب :۰ وم يأت بدون أل في القرآن. 

.۲۲ في القرآن وير بي لطآیزبت 4 البقرة: ۰۱۲۵ الحج:‎ )١( 

(۱۲) الأنعام: ٤‏ ۰۱۰ الاعراف: ۰۲۰۱۳ وغیرها. 

(۱۳) البقرة: ۰۱۵۸ المائدة: ٢ء‏ وغيرها. 

(۱6) الأنعام: ۵۰ هود: ۳۱ء وغيرها. 


مم 


(۱۵) في نحو قوله تعالى: الوا ره واه وَأَرْسِلَ في فى | مداد ن حشري [الأعراف: ۱ء ول يات بدون 
أل في القرآن. 























ات 4۹ 


یا یں در شر 6 | ستلا شم م6 مق كر 3 حروف ألم ل و واللین | ادا اه ستقبلهر 9 اد 2 


همز # إِسَرَ یل # حيث كان لاغير» نصيم طريق أبي علي» والخبازي بترك همز 
المكتيكة 4 فقط حيث كان وافقهم حمزة في الوقف. الباقون بالمد في جميع ذلك. 


وأطولهم مدا حمزة بخلاف عنه» وورش( والأعمشء وابن أبي لیلی؛ وابن 
سعدان عن اختياره إلا أن حمزة» والأعمش طريق السعيدي عنه» وابن أبي لیلی» وابن 
سعدان یسکتون''' بعد المد سكتة ثم يهمزون حيث كان من غير قطع نفس 

الأعشى إلا الخفاف عنه» وابن حميد الخطيب عن الشموني بسكت بعد المد 
قبل الهمزة إذا كانا من كلمتين» كقوله: #یعا اََرَّلَ 4۹" ونحوه*» فإذا كان ذلك 
في كلمة واحدة لا يسكت على الساكن قبل الهمز إلا على قوله: #سَّىْءٍ 4 حيث 
كان في كل إعرابه» وعلى لام التعريف فقط مثل لس 74 و ہار 04 
ونر ۹4ء ونحو ذلك. 

طلحة و خلف واین سعدان» وآیوب» وقتيبة بخلاف عنه پمدون ذلك مدا اا 
مثل مد عاصم إلا أن الهمداني عن طلحة» وخلف؛ وابن سعدان یسکتون بعد المد في 
جمیع ذلك سكتة خفیفة في سائر القرآن» وكذلك الزهراني عن قتيبة عن الكسائي. 


ال ان آشد 7 مقيقاً في جميع ذلك الآخرون/ عن عاصم بالمد في تحت 


(۱) انظر: النتهی ص۲۳۹ الكامل في القراءات ص4 4۲ . 

(۲) السكت: هو عبارة عن قطع الصوت زمناً هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس. انظر: 
النشر ۲٤١/١‏ 

(۳) انظر: الوجيز ص۹۷ء المصباح ۲/ ۲۰۲ 

)٤(‏ البقرة: ٤ء‏ وغيرها. 

.۲۰۳ /۲ انظر: المصباح‎ )٥( 

)٦(‏ البقرة: ۰۲۹۰۲۰ وغيرها. 

(۷) البقرة: ۰۲۲۰۱۱ ۲۷ء وغيرها. 

(۸) البقرة: ٤۹ء‏ ۰۱۰۲ وغيرها. 

(۹) البقرة: ٢۲ء‏ وغيرها. 





ار / لے 














تھا مهس مش یم کی مس NO‏ سم سس سیت سب حا مھ ألم أعأد 
0 : ع 


ذلك نحو مد ابن غالب إلا آنهم من غير سكت» وعن الكسائي بخلاف عنه» وعن ابن 
عامر بالمد من غير سكت دون مد عاصمء وكذلك قرأت عن أبي الحسن الخاشع عن 
شيوخه عن قب وعن ابن الحباب عن البَرّيء وعن الآخرين عن نافع» وأبي عمرو 
وغيرهم» هكذا قرأت على الآهوازي عنهم. 


2 382 2ج 
3 7۳ 2۳ 


۲ وسمعت أبا نصر الهروي يقول: سمعت الخبازي» يقول: أطولهم 
مدا النحاس» والبخاري عن ورش» ثم حمزة ومحمدان» وأوسطهم مدّا شامي؛ 
والكسائي» وخلف» ومحمد بن عيسى» وعاصم غير الأعشى بخلاف عنهم» ومكن 
غيرهم تمكيناًء قال: وروی بعض أصحاب ابن مجاهد عنه لجميع القراء كالعلقمي 
عن مكي مد حرف لحرف'''۔. 


2ج 32 3 
3 3 3 


٣۴٣‏ ۔ وسمعت آبا بكر المروزي» يقول: وسمعت الخزاعي» يقول: قال ابن 
تَبُوذف عن ورش با رف ۳6 ما آَل 04“ ونحوهما بالمد الطویل» مثل 
ان ار 
)١(‏ انظر: الوجیز ص ۰۹۷ الصباح ۰۲۱۳/۲ 


9 مذکور بنحوه في الکامل فى القراءات 4۲۳/۱ 
(۳) البقرة: ۶ ۰ وغيرها. 


)٤(‏ البقرة: ٤ء‏ وغیرها. 
)٥(‏ انظر: الاقناع ۰۲۳۱/۱ 























باب ذكر شرح اختلافهم في تمكين حروف الد واللين إذا استقبلهن همزة  O‏ 
وسمعت الأهوازي» يقول: سمعت أبا عبد الله اللالكي» يقول: أطول من مد 
حمزة" وبه قرأت عليه عن الجماعة عن ورش إلا عن الأصبهاني وحده فانه يمد 
ذلك مدا [وسطاً بين المذهبین» وقرأت على أبي بكر عن ورش؛ وسالم بمد حرف 
لحرف مدا مشبعاً]”'' دون مد حمزة» وعن المصريين عن ورش أطولهم مد 
وقرأت على الأهوازي عن حمزة» وعلى أبي بكر المروزي إلا من طريق 
الخنيسي عن خلاد عن سُلیم عنه بالمد الطويل وبالسكت على الساكن قبل الهمزة 
۱ في نحو قوله: لَالْوَءَامَكَا 4 ولا ي4٥‏ ولاف تالم 4 بسكتة يسيرة من 
۱ غير قطع نفس ولا إفراط بخلاف عنه. ۱ 


۶5 وحدثنا الأهوازي» قال: حدثنا آبو اسحاق الطبري» وأبو حفص الكتاني» 
وأبو الحسن العلاف البخدادي» قالوا: حدثنا أبو بكر بن مقسم عن إدريس» وأخبرنا 
أبو بكر قال: آخبرنا آبو الفضل الخزاعي؛ قال: حدثني آبو العباس الحسن بن سعيد» 
قال: حدثنا محمد بن مخلد الانصاري» قال: حدثنا خلف بن هشام قال: سمعت 
سلیما يقول: قال حمزة: آطول المد عند الهمزة ما كان بالفتح» مثل سار 4 
[الأعراف: 4۷ ]) و#إجاء آحدهم € [الزمنون: ۹۹] ونحوهماء قال: ومثله ايكيا لاش 0) 


)١(‏ انظر: الوجيز ص۹۷ء الإقناع |١‏ رف" 
)٢(‏ ما بین المعقوفتين ساقط من المتن» ومثبت في ا حاشیة. 
۱ 87 وقرها 
EEN ۱‏ 
)٥(‏ البقرة: ۱۹ء وغيرها. ۱ 
0 البقرة: الا ؤغيرها. | 
































کی ع ا یی جامع القراءات 
بالفتح» وقال: هو موضع ألفين» قال: والمد الذي دون ذلك إلا بيت € [البقرة: »]١١4‏ 
و الیگ 4 و إسرويل 4 ونحو ذلك وأقصر المد * أَليكَ 4 لايمده مشل 
# عيضت € و االْمَلتِيِكةٍ # ونحوه”". 

وحدثنا أبوعلي» قال: حدثنا محمد بن عمرہ عن أبي بكر الشذائي أنه قال: لا 
معنى لقوله تعالى: « یی لاش 4 هو في موضع ألفين؛ لأنه إن أراد الألف التي قبل 
الهمزة فهي ألف تأتي بعد الياء للنداء في (يا)» وإن أراد الهمزة التي بعدها فليست 
الهمزة في اللفظ ألا إنما هي همزة تصور في الكتاب ألفاً؛ لأنها مفتوحة). 

وسمعت أبا بکر» يقول: سمعت الخزاعي» يقول: قال العبسي عنه: المد كله 
سواء. وقال: قال البزار عن خلاد عن سُلیم: كل المد عند حمزة سواء!'' مد بين 
المد والقصر في كل القرآنء وهو اختيار ابن مجاهد» وبه قرأت من طریقہ"'. وقال 
أيضاً: قال خلف عن سُلیم عن حمزة» قال: إذا مددت الحرف فالمد يجزي من 
السکوت قبل الهمز:. 

وکان إذا مد ثم آتی بالهمز بعد المد لا يقف قبل الهمز. 


(۱) البقرة: ۰۱۰۳۱ وغيرها. 

)٢(‏ البقرة: 6۰ ۷٦ء‏ ۸۳ء وغيرها. 

(۳) انظر: السبعة ۱۳۹/۱ المنتهى ص٣٦۲۳‏ الاقناع ۰۲۲۹/۱ البهج ۲/ ۳۳ الصباح 
۲ ۳ النشر ۱/ ۳۱۷ وقال ابن الجزري: ولیس العمل على ذلك عند أحد من الأئمة» بل 
الملأخوذ به عند أئمة الأمصار في سائر الاعصار خلافه؛ إذ النظر یرده والقیاس يأباه» والنقل 
التواتر خالفه» ولا فرق بين (أولئك) و(خائفین) فان اهمزة فیها بعد الألف مکسورة. اه. 

)٤(‏ قال ابن الباذش في الاقناع ۲۲6/۱: وقد آنکر أبو بكر الشذائي قوله: في موضع ألفين» وقال: 


"(6) إلى هنا في السبعة ٠١١/١‏ بلفظ: المد كله واحد. 
)٦(‏ انظر: الإقناع ۰۲۲/۱ 


(۷) انظر: السبعة١/‏ ۰۱۳۹ النتهی ص ۰۲۳۷ الكامل في القراءات ۱/ ۰4۲۳ المصباح ۲/ .٠٠٠١‏ 


























: 8 الک ا یک کی ا 2 1 1 7 E‏ ام العم 
باب ۳ ۳ شرح اختلا فهم لي عهین حروف المد واللين إذا استقیلهن هر جف يب یہ 8۳ 


وأخبرنا / أبو بکرہ قال: أخبرنا أبو الفضلء قال: حدثنا أبو بكر الشذائي» قال: حدثنا 
ابن شَنَبُوذ آمال» قال: حدثنا محمد بن حیان"') قال: حدثنا أبو حمدون قال: حدثنا 
سليم» قال: سمعت حمزة» يقول: إنما أزيد على الغلام في المد ليأتي بالمعنى'"". 

وأخبرنا أبو بكرء قال: أخبرنا أبو الفضلء قال: حدثني آبو بكر الشذائي 
قال: حدثني ابن المنادی» قال: حدثني الجمالء قال: حدثنا أبو عبد الله جعفر بن 
محمد بن يوسف الوزان قال: قرأت القرآن على علي بن الحسين بن سلم ويعرف 
بالطبري» وكان مولده بالكوفة» وقال علي: قرت على خلاد فكان يشير إلى السواکن؛ 
ويمر في قراءته؛ لم يكن يسكت على السواكن كثيرً ". 

قال: والروايتان صحيحتان عنه» لأنه كان يأمر المتعلم بالقطع والوقف على 
الساکن» فإذا حذق القراءة أمره بالوصل» كذلك حكى ابن مجاهد عن أبي الزعراء 
عن الدوري عن سُلیم عن حمزة. 

وسمعت أبا بكر» يقول: سمعت أبا الفضلء يقول: سمعت آبا بكر الشذائي» 
يقول: سمعت ابن مجاهد» وسئل عن وقف حمزة على الساكن قبل الهمزة فقال: مراده 
والله أعلم أن يُصبّر”؟ المتعلم بذلك إلى ما نحن عليه من إعطاء الحروف حقها(*. 


قال: وحكى الضبي عن إبراهيم بن زربي عن سُلیم مدا بين المدين في المد كله" 


)١(‏ هو: محمد بن عيسى بن حيان» أبو جعفر البغدادي شيخ» قال الداني: مقرئ متصدر مشهورء 
أخذ القراءة عن محمد بن يحيى القطعي» وأبي هشام الرفاعي» روى القراءة عنه ابن مجاهد 
وأحمد بن محمد الدجاجى» وأبو أحمد السامري. انظر: الغاية ۳/ ۰۱۱۸۸ 

(۲) انظر: التحديد في الانقان ۹۲/۱ء المنتهى ص۲۳۷ الاقناع ۰۲۳۱/۱ النشر ۱/ ۳۲۷. 

(۳) انظر: ا منتھی ص ۰۲۳۷ النشر ۱/ ۰۲۹۰ 


)٤( '‏ ھکذا نی الأصلء وني حال القراء (يصل). 


۰14۳ /۱ انظر: التحدید في الإتقان والتجويد ۹۲/۱ء جال القراء‎ )٥( 
VV ذکره الداني بإسناده في جامع البيان‎ )٦( 















































EOI = | 3‏ ا ۳ سیت جح مع القراءات 


قال: وروی الدوري عن سليم» قال: قال الثوري لحمزة وهويقرئ: يا آباعمارة» ماهذا 
الهمز والقطع والشدة؟ فقال: يا آبا عبد الله هذه رياضة للمتعلم. فقال له: صدقت؟. 


وهذا یوید قول ابن مجاهد فى مراد حمزة. 


وأخبرنا أبو بکر قال: آخبرنا أبو الفضلء قال: حدثني آبو همام محمد بن إبراهيم 
ابن عبد اللہ بدمشق» قال: حدثنا أبو العباس بن عقدة”"» قال: حدثنا عبد الله بن 
إبراهيم بن قتيبة©2» قال: حدثنا أحمد بن مصرف» قال: أخبرني محمد بن إبراهيم'”*) 
النخعى"' ‏ وكان قد قرأ على حمزة ‏ أنه صلی خلف حمزة» فكان لا يمد فی الصلاة 
ذلك المد الشدید ولا سو الهمز لد 


وسمعت آبا بکر» یقول: سمعت با الفضلء یقول: قال العبسي عن حمزة 
يمكن الهمزة بسكتة خفيفة على السواكن» فأما الممدود فلا يسكت عليه“ . 


(۱) ذکره الدانی بإسناده في جامع البیان ۲/ ۶۸۲ وانظر جمال القراء 80۸/۱ والنشر ۱/ ۳۲۷. 

(۲) الطوسي الحافظ.» سمع: آبا العباس بن عقدة» وعبد الله بن محمد الحامض» والمحاملي» 
وعنه: عبد الغني بن سعيد» وأحمد بن الحسن الطیان» وعلي بن السمسار وغیرهم. انظر: تاريخ 
دمشق ۵۱/ 6 تاريخ الإسلام 014/75. 
سمع: أبا الجعفر بن المنادي» والحسن بن علي بن عفانء وأحمد بن عبد ا حمید الحارثي» وقال 
الدارقطني: آجمع أهل الكوفة إنه لم ير من زمن عبد الله بن مسعود إلى زمن أبي العباس بن عقدة 
أحفظ منه» توفي سنة ۳۳۲ه. انظر: النتظم ٠١ /١4‏ تاريخ الاسلام 4۱/۲۵ 

(5) آبو محمد الأنصاري الكوفي» روى القراءة عن أحمد بن مصرف اليامي» روى القراءة عنه أحمد 
ابن محمد الممداني. انظر: الغاية ۲/ ٠٠۲‏ . ۱ 

)٥(‏ هكذا نی الأصل» وني مال القراء 61۸/۱ والغایة 4۸/۳ ۱۲: الميثم. 


)٦(‏ هو: محمد بن الهيثم النخعي الکو أخذ القراءة عرضاً عن حمزة» روى عنه أحمد بن مصرف. 


انظر: الغاية ۲/ ۰۱۲۸ 
(۸) انظر: النتهی ص ۲۳۷. 





























۳ س SK‏ ا و اختلافھم ف کن حرو کے الد 8 اللیر 3 ادا استقبلهن شمه سس 6 6 


UE‏ قالت الجماعة عن سُلیم: إذا مددت الحرف ثم همزت فالمد یجزی 
من السکت قبل اله 

وقال الخلواني والبزار عن خلاد: كان سُلیم يجيزهما جميعاً وكان آحسنه 
عنده السکت قلیلا وبه قرأت علیهما(۲) عنه. 

وأخبرنا آبو بكر» قال: آخبرنا أبو الفضل قال: حدثني آبو حفص المقری(۳ 
قال: حدثنا آحمد بن عبد الرحمن* قال: حدثنا آبو علي الصَّوّافء قال: جدثني آبو 
حمدون» عن عبد الله بن صالح (* عن حمزة أنه كان يمد ٭لفباءو بعشب € [البقرة: ۹۰ 
أكثر من فا 4٦ء‏ ثم قال: هؤلاء يمدون مدا لتبین. 
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-٥‏ حمزة إلا الخنيسي طريق الخزاعي عنه» والأعمش وابن أبي لیلی» 
والهمدانى عن طلحت وخلف عن اختياره طريق أبى على عنه» وابن سعدان عن 
اختیارہ أيضاًء والأعشى إلا الخفاف عنه» وابن حميد الخطيب عن الشموني عنه» 
وقتيبة من طريق ابن زياد» وأبي القاسم الطوسي/ معاً عنه» وابن وردان السلمي؛ 
وابن المغيرة الأسدي عن الکسائی» وابن الدوري عن أبيه عنه أيضاء ومحمد بن 
يعقوب السمرقندي عن أبي الحارث عنه يسكتون على ساكن قبل همزة سكتة 


)١(‏ انظر: النتهی ص۲۳۷ الكامل في القراءات ص ۲۳ ۰4 المستنير ص ۲۷۲ الإيضاح في القراءات 
۰۸۱ 

(۲) عن الضبي» وعلى ابن حبش. انظر: المنتھی ص ۰۲۳۷ 

(۳) عمر بن إبراهيم» سبق التعريف به في الفقرة (۸۷). 

.)۳۷( أحمد بن عبد الرحمن بن الفضل الولي» سبق التعريف به في الفقرة‎ )٤( 

.)۸9۹( ابن مسلم العجلي» سبق التعريف به في الفقرة‎ )٥( 

۰۱۱۷ الکهف: ١۱ء إلى هنا في الغاية في القراءات العشر ص‎ )٦( 
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خفيفة من غير قطع نفس إذا كانا من كلمتين فقطء مثل قوله تعالى: دنم 4 
[المؤمنون: »]١‏ و من ءَامَنَ € [البقرة: ٦٦]ء‏ و عجان رح € [يونس: ٢]ء‏ و دا 
یر ۷۹ء و كريد * أفْرَّى4 [سبأ: ۸-۷] وعلى لام التعريف مثل له 
و اض 6( وفالْكُنْھر ۲4 ونیو 04 في إعرابه وعلى ایکا أَنرَل ۹ء 
و لمآ 4 و انوا نَ274 ونحو ذلك في سائر القرآن» سواء کان الساكن قبل 
الهمز حرف مد وغير حرف مد تنويئاً أو غيرها من غير استثناء شيء من ذلك» هكذا 
قرأت على الأهوازي عنهه”". 

وسمعت أبا بكر» يقول: سمعت أبا الفضلء يقول: وروت الجماعة عن 
سليم أنه لا يقطع بعد الراء في قوله تعالى: بين الم وزوجه. 4 كما يقطع في 
#الْأَرْضِ 0# وی ونحوهماء هكذا قرأت عن حمزۃ*؟'. 

وقال أيضاً: قال أبو بكر الشذائي: ونظير ذلك مج الَحَبَه 6 [النمل: ۲۰]» 
وج مسوم 4 [الحجر: 44 ولوف 4 [النحل: 0]» وفإالْمُرَانُ ۱ 
و کم 2104 وما أشبه ذلكء قال الخزاعي: وقرأت جميع ذلك بغير وقفة ولا 
آدري كيف قرأت على ابن حبش. 


)١(‏ البقرة: ۰۱۷۰۱۰۰۱۰ وغيرها. 

(۲) البقرة: ۱۱ء ۲۲ء ۲۷ء وغيرها. 

(۳) البقرة: ٢۲ء‏ وغيرها. 

)٤(‏ البقرة: ۰۲۹۰۲۰ وغيرها. 

)٥(‏ البقرة: ٤ء‏ وغيرها. 

(5) البقرة: ١۱ء‏ وغيرها. 

(۷) انظر: النتهی ص۲۳۷ ال مستنیر ص ۰۲۸۲ 
(۸) البقرة: ۰۱۰۲ الأنفال: 5 ؟. 

(۹) انظر: النتهی ص۲۳۷۔. 

(۱۰) البقرة: ۰۱۸۵ النساء: ۰۸۲ وغيرها. 

(۱۱) الأنعام: ۰۱۱۰ پراهیم: ٤٣ء‏ الأحقاف: ۲ 








دش مس سس َ ییپ‌+ 30 9ت۹ اك 






































ر شرح | تلذ فهم م في کین حروف الد واللین إذا استقیلهن همزة ‏ هه ی ۵۷۰ 


وسمعت آبا بکر یقول: سمعت الخزاعي یقول: وقال أبو علي النهاوندي 
عن قتيبة کان صاحب همز شدید وتحقيق للقراءة") قال: چوس بی 
جو وس من ےپ وہ مھ سے لے 
وزوجه. #» وبه قرأت على أبي بكر المروزي عنه وعن ابن عطية» وعن حمزة. 

٦‏ وقال الخزاعي في كتاب المنتهى”": واختلف عن حمزة في «َلمَرء ان ۹۴؛ 
و عَک 4 ونحوهما. 

تابعهم الخطيب عن الشموني على لام التعريف فقطء وخلف عن اختياره إلا 
من طريق أبي علي عنه في كلمتين» مثل من ءَامَنَ 4ء وعدا الي 4 ونحوهماء 
ولایسکت على لام التعريف» وعلى سیگ و ختکا 4ء ونحو ذلك. 


وقرأت من طریق أبي بكر بن مهران عن رجاء وحماد الكوفي معا عن حمزة» 
وعن الشموني عن الأعشى بالسکت على جمیع السواکن بعد الهمزة سكتة مشبعة في 
كلمة وكلمتين» وبه قرأت على آبي علي عن ابن آبي ليلى» إلا آني قرأت من طریق 
ابن مهران عن العجلي» وعن ابن غالب بالوجهين» وقرأت عن الآخرين من طريق ابن 
مهران عن حمزةء وعن ابن غالب» والبرجمي» وقتيبة» وحمدون بن ميمون كلاهما عن 
الكسائي بسكتة لطيفة بين كلمتين» !لا آن یکون مدق وكذلك ْ7 سب 10# و رف 2# 
رخًا و لردءا € [التصص: ۰۳ ووطنًا» [المزمل :1 وط مس ا 

وسمعت أبا نصر الهروي» يقول: سمعت الخبازي» يقول: وأصحاب حمزة 
يتفاضلون في السكت» الضبي أشدهم سكتاً ثم خلادہ وقال أيضاً: قال زيد بن علي 
)١(‏ ذكره الداني في جامع البيان ۲/ ٠٠١‏ بإسناده عن قتيبة عن الكسائي. 

(۲) إلى هنا في الإيضاح في القراءات 1۰۵/۱ 
(۳) ص: ۲۳۷. 


. ۳۳ هود: ۷۷) العنکبوت:‎ )٤( 
البقرة: ٤٦ء ۹٦۱ء وغيرها.‎ )٥( 


























ERTS EERSTE O EO EEE ۵ ۸‏ 11111 28 ايت جامع الم اعابت ۱ 
الكوفي» وأبو بكر الشذائي: إنما السکت لمن حقق القراءة والحدر بغیر سکت. 
قال: وبه قرأت على أكثرهم عنهماء قال: وقرأت عن الادمي والرفاعي عن 
۰ الأعشى بغير سکٹ: وقال آیضا: قال ابن يونس عن ابن غالب عنه إنه كان لا يترك/ هذا 
القطع ما كان مخففاًء وأما الحدر فيترك السكت ولا يترك المد ولکنه يُنقصه على مقدار 
سرعة الحدر وترتيله. 


ا قال: قال زيد بن علي عن البرجمي إنه إذا حقق القراءة بلغ في الوقف على 
0 السواكن مثل حمزة» ويسكت يونس عن ورش طريق أبي علي» والغضائري عن 
التمار على سىء في کل إعرابه» وكذلك ژویس بخلاف عنه طریق الخبازي 
وأظن آني قرأت من طریق الخبازي عن قتيبة بالسکت بين کلمتین فقط . 











۷ وسمعت الأهوازيء یقول: اعلم أن ورشاً لا یمد الواو والیاء 
ا نا ۱ 
سو تھا ۷۹ک و«سَوءةٌ آخیه € [المائدة: 0۳۱ دار الک 74 کیک ۱ 
۳۳ ۷يا الوا مه € [یرسف: 0۸۰ ولا توا € [یوسف: ۸۷ء 
و0 مس € [یوسف: ۰۲۸۷ سک آلرسَل € [یوسف: ۰0۱۱۰ لأف یس 
لت 4 [الرعد: ۲۳۱ ونحو ذلك حيث کان قال: هكذا قرأت على الجماعة عنه إلا 





من طریق الأزرق» وأهل مصر عنه فإنهم يمدون مدا متوسطاً غير مفرط جميع ذلك 


)١( ۱‏ الأعراف: ۱۲۱۰۲٢‏ ۲۷ء وغيرها. 
0 (۲) التوبة: ۹۸ الفتح: ". 
1 (۳) آل عمران: ٩‏ 4 الائدة: ۰۱۱۰ 
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باب وکر شرح اختلافھم ن کین حروف المد واللين إذا استقبلهن شمزة 
وما كان مثله حيث کان» وكذلك قرأت عليه آنا أيضاً كقراءتي على أبي بكر عن أبي 
عدي» وأبي بكر الأذفوي كلاهما عن الأزرق عنه. 

واختلفوا عن ورش في كلمة واحدة من ذلك قوله تعالی: شىء في كل 
إعرابه حيث كان» فقرأت على أبي علي عن الأزرق عن أهل مصر عنه بمد غير مفرط 
عنه( وقرأت على الحسن بن علي عن يونس عنه بوقفة خفيفة على الياء في ذلك 


دون وقف حمزة حيث کان. 





وقرأت على الأهوازي عن الجماعة عن ورش بزيادة مد في قوله تعالى: 
امن 4 ول اسم € النساء: ]و اتک ۳ و مادم 210 و تبت 
وفوَأردُوا ۷, وتا ۷۷۷ لين بد اشک € [البقرة: ۱۰۹]ء و يتاي ذى 
شر * [النحل: ۹۰]ء و#إى ورف # [يونس: ۵۳] ونحو ذلك» يريد بذلك التجوید 
والتحقيقء وبه قرت على أبي بكر عنهما عن الأزرق» وعن ابن الت أيضاً عن 


يكره المدہ ويختار القصر فيما كانت الهمزة منه مفتوحة فقط مثل امن # ونحوہء 
قال: لأن لا يلتبس بالاستفهام۳. 


(۱) انظر: النتهی ص۲۳۸۔ 
(۲) البقرة: ٣٦١٢‏ ١٦۱۲ء‏ ۱۷۷ء وغيرها. 


(۳) المائدة: ٢۲ء‏ ۸٦ء‏ وغيرها. 

)٤(‏ البقرة: ۰۳۳۰۲۳ ۰۳۶ وغيرها. 

(۵) البقرة: ۰۱۶۲۰۱۲۱ وغیرها. 

.۳ 4 آل عمران: ۰۱۹۵ الانعام‎ )٦( 

(۷) البقرة: ۱4۵۰۱۰۱ وغيرها. 

(۸) انظر: النتهی ص۲۳۸ الوجیز ص۹۷ . 
(۹) انظر: الاقناع ۱/ ۰۲۳۳ 














8 ۸/ یا 


6- فإذا جاءت الهمزة والمد في كلمة واحدة نحو قوله: #جآ © 
و شاءٌ 4ء ونحوهماء فلا خلاف بین القرأة على قدر مذاهبهم في مد ذلك » إلا أن 
الزهري وحده لا يمد إذا اجتمع حرف المد والهمزة في كلمة؛ لأنه لا يهمزء وكذلك 
يلزم من لم يهمز ذلك أن لا يمده إلا أن ليس فيه نص إلا عن الزهري وحده» وقد 
ذكرنا مذهب أبي جعفر وغيره في باب الهمز وترکه(. 

۹۔ واختلف عن حمزة فيما جاءت الهمزة في نفس الكلمة» فقرأت على 
الجماعة بإشباع المد من غير سكت عليها قبل الهمز» مثل اتآ ۹ء ونحوه. 

وقرأت على أبي بكر عن ابن عطية عنه» وعن النهاوندي عن قتيبة بسكتةٍ طوبلة 
علیها/ قبل الهمز في جميع ذلك كقراءتي من طريق ابن مهران عن رجاء» وحماد 
الكوفي عن حمزة» وعن الشموني عن الأعشى» وكذلك قرأت على أبي علي عن ابن 
أبي ليلى» وعن حمزة إذا حقق القراءة. 


- وسمعت أبا بكر المروزي» يقول: سمعت أبا الفضل الخزاعي» . 


یقول: سمعت عبید الله بن أحمد”"؛ یقول: قال آبو بكر بن مجاهد» عن عبد النور 
المقری أنه قال: السکوت على المد زين القرآن. قال ابن مجاهد: وهو مذهبی(*؟. 
قال الخزاعی رحمه اله وهو مذهبی ایض ويه آخذ. 
وهکذا قرأت آنا على آبی بکر؛ وما بقی من الأصول فأنا آذکر فی موضعه إن 


(۱) انظر: النتهی ص۲۳۸. 

(۲) في الفقرة (۱۲۰۱۷). 

(۳) ابن یعقوب آبو الحسین البخدادي العروف بابن البواب» سبق التعریف به في الفقرة (۱5۸). 
)٤(‏ انظر: الایضاح في القراء‌ات ۰1۰۰/۱ 



































5١ 





5 فين تقدیر اك والاختیا 5 فيه 


باب تقدیر المد والاختیار فيه 


۱-سمعت آبا بكر المروزي» یقول: سمعت آبا الفضل الخزاعي- رحمه الله - 
يقول: وتقدیر المدة في ذلك كله تقدیر القول القائل (ضیاتر) فهذا تقدير المدة خاصة 
دون شيء من حروف الکلمة سوی الحروف الممدودةه فإن اعترض معترض فیقول: قد 
یمکن أن يقول القائل («ض لت بالترتیل والتحقیق فیکون زمان لفظه بها آطول من زمان 
لفظه إذا حدرها؟ قلنا: یکون اللفظ بها على قدر قراءة القاری من الترتیل والحدر» وقد 
سبقنا قوم من أهل العلم إلى تقدير المد على مذاهب أهله فقدره بعضهم بقول القائل: الله 
أكبر» وهذا أطول من الذي قدرته أنا. 

أخبرنا شيخنا أبو بکر قال: آخبرنا أبو الفضلء قال: حدثني محمد بن جعفر 
ابن محمد النحوي؟ ببغداد» ومحمد بن عبد الله بن الحسين» قالا: حدثنا محمد بن 
الحسن النحوي الكوفي؛ قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن ژستم الطبري؛ 
قال: حدثنا آبو المنذر نصیر بن یوسف التحوى» قال: كان مد الكساتي في القرآن 
وسطاً("» وكان يقدره بألف تتبعها آلفان ساکنتان فیصرن ثلاث آلفات متتابعات(. 


وأخبرنا آبو بکر قال: آخبرنا آبو الفضلء قال: حدثني آبو حفص المقرئ» 


(۱) أبو الحسن التميمي الكوفي یعرف بابن النجار» مقرئ» معمر مسند ثقة» وأخذ القراءة عرضاً 
عن محمد بن الحسن بن يونس» وعن أبيه جعفر بن محمد بن هارون» روى القراءة عنه عرضاً 
الحسن بن محمد البغدادي وغيرهم» قال أبو علي البغدادي: كان من جلة أهل العربية ومن أهل 
الحديث متقناًء فاضلاً. انظر: الغاية / ۳ .٠١‏ 

(۲) إلى هنا في السبعة ۰۱۳۹/۱ 

(۳) انظر: الإيضاح في القراءات ۰۰۱۸/۱ 






































۷ یس کیت س ی جامع القراءات 
قال: حدثنا [ابن](١2‏ عبد الرحمن» قال: حدثنا الحسین( الصٌوٗافء قال: سمعت 
القاسم بن يزيد الوزانء وقد قرأت عليه فمددت حرف فقال: المدة على فتحة فيك. 
وأخبرنا أبو بكر قال: أخبرنا أبو الفضل» قال: حدثني النحاس» قال: حدثنا الصوّافء 
قال: قال لي قاسم بن يزيد بن كليب» وهو قرأ على خلاد والخشكي» وأدرك سلیماً 
ولم يقرأ عليه» قال: قال لي قاسم: المدة على قدر فتحة فيك. 

وأخبرنا أبو بكر قال: أخبرنا الخزاعي» قال: حدثني محمد بن جعفر» ومحمد 
ابن عبد الله الكوفيان» قال: حدثنا أبو العباس محمد بن الحسن بن يونس المقرئ 
الكوفي» قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن فرح قال: سمعت آبا عمر الدوري» يقول: قال 
الكسائي: من مد أكثر مما يقول واحد اثنان» فقد ألحن. 


.)۳٣۷( زيادة یقتضیها السياق» وهو أحمد بن عبد الرحمن الولي» سبق التعريف به في الفقرة‎ )١( 
.)4١5( هكذا في الأصلء وهو: ا حسن بن ا حسین الصواف» سبق التعريف به في الفقرة‎ )۲( 


























باب وک شر بح اختلافھم ف | لؤما ل و التفخیم سس سید ۳ 


باب ذکر شرح اختلافهم في الإمالة والتفخیم 


۲ أبو عمرو وأبوبحريّة» وحمزة برواية محمد بن سعدان» وأبي عمر عنه 
من طريق أبي بكر بن مهران عنهما عن سُلیم/ عنه» والكسائي إلا الليث» وأبا بكر بن 
مهران عن أبي حمدون» وحمدون عنه» وابن ذکوان» وأبا حيوة» ومحمد بن موسى 
الصوري عن صاحبيه إلا آبا علي عنه» والخبازي عن ابن عبد الرزاق عن ابن ذكوان» 
وأبو الأزهرء والأزرق برواية الأهوازي عن أهل العراق عنهما عن ورش» والبخاري 
عن رجاله عنه أيضاً يميلون كل آلف بعدها راء مكسورة في الأسماءء إلا أن البخاري 
عن ورش یفتح حروف الموانع !۳ وهي: الحاء والعين» والخاء والغين» والصاد 
والطای کقوله تعالی أيضاً: لحار € [الذاریات: ۸ و بقنطار € [آل عمران: ٢۷]ء‏ 
وین تکار 4 [الرحن: 00۳۳ وهُا ف آلکار 4 [التوبة: ٤٤ا‏ وآشعارهاً 4 
[النحل: ۸۰]ء و کال ار € [الرحن: ۱6]. 

وأمال الكسائي إلا اللیث. وآبا حمدون» وحمدون من طریق ابن مهران عنهما؛ 
وابن ذكوان» وأبا حيوة» ويونس بن حبیب النحوي عن آبي عمرو» وابراهیم بن حماد 
عن اليزيدي عنه» والواقدي عن عباس عنه وأبو زيد عن أبي عمرہ وابن برزة عن 


(۱) معنى الإمالة: أن تنتحي بالفتحة نحو الكسرة انتحاء خفيفا كأنه واسطة بین الفتحة والكسرة» 
فتميل الألف من أجل ذلك نحو الياء» ولا تستعل کما كانت تستعلى قبل إمالتك الفتحة قبلها 
نحو الكسرة» والغرض بها أن يتشابه الصوت مکاتہاء ولا يتباين. انظر: الاقناع۱/ 1١16‏ 
النشر ۰۳۰/۲ ويُبر عنها عند المتقدمين ب (الكسر) و (الیاء) و (الاضجاع) و (البطح) 
و(اللي) و (إمالة شديدة) و (إمالة محضة) و (إمالة خالصة) و (إمالة تامة) و (إشمام الكسر). 
انظر: ختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات ص۳۱. 

(۲) انظر: الغاية في القراءات ص١5١.‏ 


1/۸۹ 




















ی مر م م سے ہے خی تا شم الات 
الدوري عن اليزيدي عنه من طریق آبي الفضل الخزاعي عنهماء وابن فرح عن الدوري 
من طريق بي علي؛ وأبي الحسین معاًعنه» والداجوني عن السوسي إلا من طریق أبي 
علي» وأبي الفضل عنه» وابن موسی عنهما إلا من طریق الأهوازي عنه» وآبو بكر بن 
مهران عن البخاري عن شیوخه عن أبي عمرو أيضاً #الجار» الموضعان" في سورة 
السا : 

وأمال الكسائي أيضاً إلا آبا حمدون» وحمدون من طريق ابن مهران عنهماء 
وأبا الحارث» وابن ذكوان» وأبا حيوة» وابن موسى إلا أبا علي عنه» وأحمد بن موسى 
اللؤلؤي عن أبي عمروء وابن واقد عن عباس" عنه» وخلاد عن أبي بكر الأهوازي 
عن أبي بحرية الوا 4 وقرأت على ابي علي عن البخاري عن ورش» وعن أهل 
العراق عن الأزرق» وأبي الأزهر معا عن ورش» وعن ابن شَتَبُودْ عن الشموني بإمالة 
لطيفة فيهما. 

الكسائي عنه ابي حمدون» وحمدون من طريق ابن مهران عنهما عنه» وأبي 
الحارث. وأبي علي الأهوازي عن النهاوندي والزهراني معا عن قتيبة عنه» وإسحاق 
ابن يوسف الأزرق عن أبي عمرو والواقدي عن عباس عنه» وأبو الفضل الخزاعي عن 
الأبزاري عن العبسي عن حمزة #جَبَّارينَ # بالإمالة في سورة المائدة ۷ والشعراء”". 

وقرأت على أبي علي عن أحمد بن جبير» وعمر بن بكير» وابن ميسرة الرازي 
جميعاً عن الكسائي» وعن الخفاف» وعن أبي الزعراء عن الدوري عنه» وعن ابن رُستم 


(۱) من الآية: ۳۰. 

(۲) انظر: الغاية في القراءات العشر ص ۰۱3۰ النتهی ص4۱ ۰۲ الصباح ۲/ ۰۳۳ 
(۳) العباس بن الفضل الانصاري» سبق التعریف به في الفقرة (4 ۱۳). 

۰۱۱ الشوری: ۳۲ء الرهن: 5 ۰۲ التکویر:‎ )٤( 

.۳ 4- ۳۲ /۲ انظر: الصباح‎ )٥( 

.۲۲ آیة:‎ )٦( 

(۷) آية: ۱۳۰ انظر: النتهی ص4۱ ۰۲ الصباح 4۸/۲ النشر ۱/ .٠١‏ 
































باب ذکر شرح اختلافهم في الامالة والتفخيم --- مت ھت 
عن نصير عنه» وعن ابن زياد» وابن باذام كلاهما عن قتيبة عنه #فلاشمارِ في 4 في 
سورة الكهف بالإمالة”"2» وهكذا أقرأني آبو بكر المروزي عن قتيبة بجميع الروايات 
عنه("» وعن ابي حامد عن ابي عمر كقراءتي من طريق ابن مهران عن النهاوندي عن 
قتيبة» وعن أبي بكر عن [ابن]““مقسم عن علي بن الحسن الفارسي عن الدوري عن 
الكسائى. 


1 


۳۔ وقرأت على ابي علي عن شجاع» واللؤلؤي» ومحبوب جميعاً عن 

أبي عمرو» وعن سبط اليزيدي عنه عن ابن برزة عن الدوري #الار 74 بالفتح» 

وقرأت على أبي بكر عن سبط اليزيدي» وعن أبي عون عن الدوري عن اليزيديء 

وعن آبي خلاد بالفتح آیضا(" وهو اختیار/ ابن مجاهد في قراءة أبي عمرو. ی 
آوقية عن اليزيدي طریق الأهوازي عنه بالوجهین زاد آبو خلاد من طريق آبي 

الفضل الخزاعي عنه» والأهوازي عن ابن برزة عن الدوري عنه فتح زار ۳ . 
6 ۷- وقال ابن مهران قال ابن مقسم: اختلف عن آوقية في لجار 

وف لار »۳ وقرأت عن إبراهيم بن حماد ال 4 افي قصة موسی حيث كان 


بالفتح(۱. 


(۱) آية: ۲۲. 

(۲) انظر: الصباح ۳۹/۲. 

(۳) انظر: النتهی ص ۱ ۲. 

(5) زيادة يقتضيها السیاق. 

.٥٤ التوبة:‎ )6( 

(7) انظر: النتهی ص 5١‏ ؟. 

(۷) انظر: النتهی ص٤٤۲‏ المصباح ۲/ ۳۲. 

(۸) انظر: الغاية في القراءات العشر ص ۰۱۹۰ الایضاح في القراءات ۱/ ۰9۷۳ 
)٩(‏ طه: ۰۱۰ النمل: ۰۸ ۹۰ء القتصص: ۰.1۱۰۲۹ 

(۱۰) انظر: البسوط في القراءات ص ۰۱۱۲ الغاية في القراءات العشر ص ۰۱۰۰ 
































قال ابن مهران: وقرأت على الآخرين في سائر الروايات بالکسر في ال » ۱ 
والفتح في [الْجَارِ](". 
وقرأت على أبي علي عن شجاع عنه # الصا 274 في سورة الرحمن 8 


صد 


[بالفتح ]20 وقرأت عليه أيضاً عن ابن اليزيدي من آنصسار 4 بالفتح حيث كان 
بلا ألف ولامء وافقهم الأعمش طريق السعيدي» وحمزة إلا من طريق ابن مهران عن 
رجاء وحماد الضرير» وخلاد عنه» وخلف عن اختياره» وفي رواية عن سليم عن 
حمزة أيضاً والكسائي بجميع الروايات عنه» وورش طريق ابن عيسى عنه» والوليد 
ابن عتبة» وهشام طريق ابن مامويه» وابن ذكوان طريق أحمد عنه إذا تكرر فيه الراء*» 
TES‏ لمعو سان e EOE‏ 
الرزاق عن ابن عامر» وعن الداجوني» وابن موسىء والرازي عن ابن ذكوان عنه» 
وعن الدوري عن أبي جعفر» وعن طلحة» ومحمد بن سعدان عن اختياره بين الفتح 
والكسرء وافقهم الربيع بن ثعلب القنوي عن الوليد بن عر على #الابَرار 4( 
وف ار 4 فقط لاغیر. 

وقرأت على الحسن بن علي بن إبراهيم عن ابن بشار» والأصبهاني» وعن أهل 1 
مصر عن الأزرق عن ورش عنه وعن قالون طریق ابن صالح» والقاضي ٩‏ والشحام» ٤‏ 





(۲) آیة: ١۱ء‏ هكذا في الأصلء وني الصباح ۲/ ۳۲ (كالفجار). 
(۳) في الأصل: والفتح. 

)٤(‏ البقرة: ۰۲۷۰ آل عمران: ۱۹۲ء وغيرها. 

ْ .7 5 ١ انظر: المنتھی ص‎ )٥( 
0 وغيرها.‎ ٥ آل عمران: ۱۹۳ء الانسان:‎ )٦( 
ْ . ٦۲ ص:‎ )۷( 
.۴١ /۲ انظر: المصباح‎ )۸( 

.۰۷۰ :۷) إسماعيل بن إسحاق ب بن إسماعیل بن حماد القاضي» سبق التعريف به في الفقرة‎ ٢) 




















8 نے ۳ کر شرح اختلافهم ف الا مالة والتفخيم ی ۷ 





وعن إسماعیلء وعن خلف وابن المسيبي» وعن الآخرين عن نافع. إلا الأصمعي عنه 
وعن الحلواني» والعمري» والهاشمي عن أبي جعفر» وعن عبد الرزاق عن ابن عام 
وعن أبي موسی» والداجوني معا عن ابن ذکوان وعن ابن دينار» وابن الصباح» وابن 
عطاف عن حمزة» وعن محمد بن بحرء وابن الحارث واللؤلؤي جميعاً عن لیم 
عن حمزة جمیع الباب بين الفتح والکسر وهم في جميع ذلك إلى الفتح آقرب؛ 
الا آني قرأت عن أصحاب حمزة ‏ کمتلالجمار 4 [الجمعة: ٥]ء‏ و من ديرتا # 
[البقرة: 47 7]» و اترم ۱) فقط لا غير بالفتح» وقرأت من طریق الخبازي 
عن الإسكندراني عن ابن ذکوان جمیع الباب بين اللفظین» شيبة بن نصاح ویونس 
عن ورش طریق آبي علي کل ذلك بالفتح من غير إفراط. 

وقرأت عن الاصبهاني عن ورش طریق أبي علي عنه جمیع الباب بالفتح» سالم 
عن قالون طریق الأهوازي عنه یمیل من ذلك عشر کلمات فقط قوله تعالی: ‏ انار 4" 
و (الستمّار 4 وللتار وجار 00# و#ختار 4 لتمان: ۳۲ و لجار 
[ص: ۲۸]؛ والجمار € [الجمعة: 8]» و بریتار 4 [آل عمران: 0۷۵ و 


[ابراهیم: ۲۸]ء و ءاثارهما 4 [الکیف: ]٤‏ فقط وفتح باقي الباب. 
















وقرأت على آحمد بن محمد بن إبراهيم عن سالم» وعن ورش؛ 
ابن عتبة» وعن إبراهيم بن عبد الرزاق عن أبيه» وعن ابن سعدان/ عن 


جميع الباب بين اللفظين» وقرأت عليه أيضاً عن الكسائي عن حمزة ۶ 


(۱) المائدة: ٤٦ء‏ الکهف: ٦ء‏ وغيرها. 

(۲) انظر: المصباح ۲/ ۳۳. 

(۳) البقرة: ۰۱۳6 آل عمران: ۲۷ء وغيرها. 
)٤(‏ الائدة: ۷٦ء‏ التوبة: ۰1۸ وغيرها. 

)٥(‏ هود: ۹٦ء‏ |براهیم: ۰۱۵ وغیرها. 

)٦(‏ الانعام: ۱۳۵ الرعد: ٢۲ء‏ وغیرها. 









































ا مر - جامع القراءاد 


و الوا € [إبراهيم: ۲۸]ء و الاثاره( و سار > [المائدة: ۰۲۵۷ و لار & 
وبقطار 4 [آل عمران: ه/ا]» و لیدیتار # [آل عمران: ۷۰] بالامالة. 

وسمعت أبا بکرہ یقول: سمعت الخزاعي» یقول: وحفظي عن العلاف عن 
الدوري عن سُلیم عنه كأبي عمرو الا #الكار 6 [التوبة: 4۰]» و #ءاثر 44 [الروم: 9۰ 
و اورا € [النحل: .]٢٢‏ وبه قرأت على أبي بكر عنه» وکذلك قرأت على أبي علي 
عن سعيد بن عبد الرحيم عن الدوري عن سُلیم كقراءتي من طريق ابي الحسين عن أبي 
عمر عن سُلیم عنه» وقرأت على الأهوازي عن ابن علاف» وعن الدوري عن سُلیم عنه 
اثنتي عشر كلمة من ذلك بين الفتح والکسر كقوله تعالى: و اہ ار 4؛ 
وج الْصسرَارٍ & ولتار و#الثَارٍ 4 وال مار و#بديار #» وبقطار 4 
وا آلبوار که و #آلْمَهَارٍ که وءاتر 4 و اار4 وباقي الباب ا 

ابن منصور عن سلیم عنه طريق أبي علي #التار 4 و لالبوار € وجار * 
بالکسر فيهن حيث كنء وباقي الباب بالفتح» ابن حفص عنه یوار ۹ء و ٹؤؤزکری 
َلدًار € في صاد'“ بين الفتح والكسر فيهماء وباقي الباب بالفتح. 

وسمعت أبا بكر» يقول: سمعت آبا الفضل» يقول: وقال الشذائي: قرأت على 
أصحاب البزاز» والخلواني عن خلاد» وعلى جميع من قرأت عليه بحرف حمزة من 
الكوفيين» وعلى أصحاب الضبي بفتح جميع هذا الباب من غير استثناء۲. 

وقوله تعالی: للل مارك 4" في البقرة ت و كمد لِاَلْحِمَا لجمّار 4" في الجمعة 


بق 





(۱) نحو قوله تعالى: فإعَلءاکریم 4 المائدة: ٤٦ء‏ ۸ يرد في القرآن بلام التعريف نا جاء بدونہا. 

(۲) انظر: النتهی صن ۲۶۱ -۷۲. ۱ 
(۳) انظر: النتهی ص ۱ ۲. 

.۳۳ /۲ انظر: الصباح‎ )٤( 

۱ . 6٦ آیة:‎ )٥( 


.۲ ۲ انظر: النتهی ص‎ )٦( 
۔۲٥۹ آية:‎ )۷( 
.6 آية:‎ )۸( 

















باب ذكر شرح اختلافھم في الإمالة والتفخیم سس 88 
ولیس غيرهماء الوليدان"“ من طريق الأهوازي عنهماء وأحمدان''' عن ابن ذكوانء 
والنوفلي عن ابن بکار» وابن السفر”"» وابن أبي داود“» وأهل الشام ۳ وابن مهران عن 
ابن الأخرم عن الأخفش عن ابن ذكوان» والخبازي عن شيوخه عن الأخفش عنه عن 
ابن ذكوان» والخبازي عن شيوخه عن الأخفش عنه أيضاً بالإمالة فيهما في الموضعین» 
وبه قرأت على أحمد بن محمد بن إبراهيم عن ابن ذكوان بجميع الطرق عنه". 

عبد الرزاق عن ابن عامر» والداجواني» ومحمد بن موسى معاً عن ابن ذكوان 
من طريق الأهوازي عنهم» وكذلك المري» والسلمي» وابن النجاد» وابن عتاب 
كلهم عن الأخفش عن ابن ذكوان بين الفتح والكسر فيهماء وقرأت على أبي علي 
عن خلف عن سُلیم بالوجهين فيهما بالفتح وبين بين ایض وقرأت عليه أيضاً عن 
الوليد بن مسلم» وعبد الرزاق معا عن ابن عامر وعن الداجوني» وابن موسى كلاهما 
عن ابن ذکوان عنه #التار که و لالتبار ۹ء و لبدیتار € وبقطار 4 و درک 3 
وعدها من بابه بين الفتح والکسر فيهن» وعن الولید بن عتبة بالامالة فیهن» وقرأت 
عليه أيضاً عن آحمد بن ذکوان جار € حیث کان» وليمقّدار ۲۳4 في سورة 
الرعد بالإمالة» وقرأت عليه آیضاً عن محمد بن جرير» والزعفراني معا عن ابن بكار 
حا ركفور € [لقمان: ] بالإمالة. 

وعن عبد الرزاق» وعن الدجواني» وابن موسى معا عن ابن ذكوان بین ہین على 
ا 
)١(‏ الوليد بن عتبة» والوليد بن مسلم» سبق التعريف بها في الفقرة (۲۹۸)ء (۲۹۷). 
(۲) أحمد بن محمد بن مامويه» وأحمد بن محمد البيساني» سبق التعريف مها في الفقرة .)۲٦٥٢(‏ 
(۳) أبو القاسم علي بن الحسين الحرسي» سبق التعريف به في الفقرة .)۲4٩(‏ 
)٤(‏ جعفر بن مدان بن سلیم|ن النيسابوري» سبق التعريف به في الفقرة (549 7). 
)٥(‏ انظر: الكامل في القراءات ص۳۳۱ المصباح ۲/ ٣٠ء‏ النشر ۵5/۲. 
)٦(‏ انظر: المنتهى ص47 27 المستنير ص ۰۲۹6 البهج ص۲۹۹. 


(۷) هود: ۰۹ء إبراهيم: ١۱ء‏ وغيرها. 
(۸) آية: ۸۔ 























۷/ ب 


اع یعس بي يي جامع القراءات 

وقرأت على أبي علي أيضاً عن الزعفراني» والخطيب عن الشموني؛ وعن الطبري 
/ عن النقاش عن القاسم”"» وعن الكرجي عن الا عن جميع الباب بالوجهين بالإمالة 
وبالتفخيم أيضاًء وعن ابن شَتَبُودْ عن القاسم عنه عشرين كلمة من الباب بالإمالة فقط 
قوله تعالی: اہر 4( ولا 4ء وطالْأشْرَار» [ص: ٦٦]ء‏ و##الْصَرَار 9# 
و جار 004 وظابتطارِ € ال عمران: ۷۵]) و لیدیتار 4 [آل عمران: ۷۰]) و الْفْجَارٍ ۱ 
ولاِحَتًار #[لقمان: ۲ء وکال ار #[الرحن: ولاسر 74 وط لكر ۸۹ 
وط اور ۹۷۹ فور (الس۔:٣۳]‏ « والاسار 4 [التوبة: 0۱۱۷۰۱۰۰ وفالبوار 4 


اإبراهيم: ۰۲۲۸ ما۱۳ لوَأوْبَارمَا وَأَنْعَايما 4 [النحل: 4۸ و لجار 4 في 
سورة الجمعة'' '' وباقي الباب بالفتح فیھن۲''. 


۵ وقال آبو علي رحمه الله في مفرد عاصم عن ابن غالب: إذا وصل 


.)88 4( القاسم بن أحمد بن يوسف بن يزيد التميمي الخياط» سبق التعريف به في الفقرة‎ )١( 
البقرة: ١٦۱ء آل عمران: ۲۷ء وغيرها.‎ )۲( 

(۳) آل عمران: ۰۱٩۳‏ الانسان: ٥ء‏ وغيرها. 

(5) إبراهيم: ۲۹ء ص: ٦٠ء‏ وغيرها. 

)٥(‏ هود: ۹٦ء‏ إبراهيم: ١۱ء‏ وغيرها. 

)٦(‏ في المطففين: ۷ء ص: ۲۸ #كالفجار». 

(۷) آل عمران: ۱۳ء وغيرها. 

(۸) التوبة: ۰۱۲۳ وغيرها. 

(۹) الشورى: ۳۲ء ال رمن: 4 ۰۲ التكوير: .١5‏ 

(۱۰) یوسف: ۳۹ء الرعد: ١۱ء‏ وغيرها. 

(۱۱) آیة: ۵. 

(۱۲) انظر: الصباح ۰۳۱/۲ وفیه وا لابگر € آل عمران: ٤١ء‏ وغافر: ۵0. 
(۱۳) انظر: النتهی ص ۲۹۰. 





| 
۱ 











باب ذكر شرم اختلافھم في الإمالة والتفخیم س کب Vee‏ 


فتح كل ألف بعدها راء مجرورة في الأسماء وإذا وقف آمال إذا لم يتصل ذلك 
بحرف. فإذا اتصل بحرف أو بحرفين في الحالين مثل مره ۹ء وظءاکریم #( 
و رک € [المائدة: ۱ و ديرتا # [البقرة: ٢٤٤]ء‏ ونحو ذلك حيث كان. 

٦‏ ۔وقال في كتاب الاتضاح: ابن غالب عن الأعشى إذا وصلهن فتحهن» 
وإذا وقف عليهن أمالهن”". 

وقرأت على أبي بكر المروزي عن ابن غالب جميع الباب بالإمالة في الوقف 
إذا لم يكن قبلھاغین أو صاد نحو: #الار 4 و#أتصَحارٍ ۳ وبه قرأت على أبي 


: کی 


وقرأت على أبي علي» وأبي نصر الهروي عن زيد بن علي عن ابن * شعيب عن 
۰ روس م ٥‏ 7 8 ۶ ع 5 
نصیر و لحار 4 بالإمالة» وكذلك قرأت على أبي بكر عن علي بن أحمد بن حماد 
رجاله عن محمد بن عيسى عنه بالإمالة آیضا وقرأت عليه عن الشذائی عن شيوخه 
عن نصير» وعن ابن زستم عنه بالفتح كالباقين عن نصیر وقرات على شيو خي عن 
ابن رستم لا غیره. 

وقرأت من طريق ابي بكر بن مهران عن ابي الحارث» وأبي حمدون» وحمدون 
جميع لباب بالفتح إلا تکار ۷4ء وکا ۹" ولاز ۵ 
(۱) المائدة: ٤٦ء‏ الکهف: ٦ء‏ وغيرها. 
(۲) مذکور في الصباح ۳۲/۲. 
(۳) انظر: النتهی ص ۲۹۰ . 
)٤(‏ انظر: المستنير ص۲۹۱ . 
)٥(‏ الائدة: 6۷ وذلك على قراءة أبي عمرو» والكسائي» ویعقوب بخفض الراء وقرا الباقون 

بنصیها. انظر: النشر ۲/ ۲٥٥٢‏ الاتحاف ص ۲۹4 . 

)٦(‏ آل عمران: ۰۱۹۳ الانسان: ٥ء‏ وغيرها. 
(۷ص: ٦۲‏ . 
(۸) انظر: جامع البيان في القراءات ۰۷۲۰/۲ المصباح ۲/ ۳۳. 
































لسوتت سس سه سي ات القر 

وقرأت على الأهوازي عن أبي عمروء وأبي بحرية عن اختيار اليزيدي» وعن 
البخاري» وعن آهل العراق عن الأزرق» وأبي الأزهر عن ورش» وعن محمد بن 
جرير عن اختیارہ جميع الباب بين الفتح والکسرہ وهي إلى الكسر أقرب يعني بإمالة 
لطيفة ألطف من إمالة الكسائي» وعن اختيار محمد بن عيسى» وعن روايته أيضاً عن 
رجاله عن ورش عن نافع» وعن أبي حاتم من طريق الطوسي» والمسكي معاًعنہ إمالة 
بين اللفظين» وقد ذكرنا عن الباقين» وقرأت عليه أيضاً عن الكاغدي عن الدوري عن 
اليزيدي عنه بالفتح في الوقف فيهن» وبالإمالة في الوصل» وقرأت عن الآخرين عنه 
بالإمالة في الحالين. 

وسمعت آبا بكر المروزيء يقول: سمعت الخزاعي» يقول: سمعت إبراهيم 
ابن أحمد اللنباني بهاء یقول: سمعت يوسف بن بشرء يقول: كان أبو عمرو إذا وقف 
على الشيء الذي يميله في الإدراج يفتحه في الوقفء ويقول: إن الكسرة قد زالت؛ 
وبه قرأت عليه عن آبي زید وقال: إذا زالت الكسرة الواقعة بعد الالف في نحو: 
# آلتار 4 رادار ۹ء و#الْصَرَارٍ # في الوقف زالت الإمالة في قول أكثرهم. 

وبه قرأت من طريق أبي بكر بن مهران عن ابي عمروء وعن البخاري عن 
ورش/ قال: والامالة تدخل على هذه الأسماء إذا انکسرت الراء فإذا انفتحت الراء 
وانضمت فالفتح لا غير بإجماع من القرأة والنحویین. 


E4‏ گے لڍ 
0 كت لك 


۷ -وآمال آبو عمرو غير آبي الحارث عن اليزيدي عنه» وأبو بحرية وسالم 
عن قالون» ومصري من طریق أبي الفضل الخزاعي عن ابن الصّلت عنهم عن ورش؛ 


(۱) انظر: الصباح ۲/ ۳۵. 




















والتمار عن رُويس» والسيرافي معا عن یعقوب. وأبو عبد الله الجعفي عن حماد بن 
محمد بن حماد الكوفي عن القاسم عن الشموني؛ وأبو الحسن بن شتَبوذ عن القاسم 
عنه أيضاًء والكسائي غير أبي الحارثء والشيزري طريق أبي الفضل الخزاعي عنه 
وأحمد بن جبير» وابن سفيان طريق أبي علي عنهما[عنه]'» وابن بكار عن أبي عمر 
من طريق الخزاعي» والأهوازي معاً عنه» وحمدون بن ميمون من طريق ابن مهران 
عنه #الكفريت 4 إذا كان بياء حيث وقع» بين اللفظين» العُمري طريق الخزاعي 
والهاشمي طريق آبي علي معاً عن أبي جعفر» وقُنبّل طريق الواسطي» وورش طريق 
محمد بن عيسى عن شيوخه عنه» وكذلك قرأت على آبي علي عن أبي الزّعراء عن 
الدوري عن إسماعيل عن نافع» وعن أهل مصر عن الأزرق عن ورش عنه» وعن 
الوليد بن عتبة» وعبد الرزاق معا [عن ابن عامر» وعن المسكي» والطوسي معا" عن 
أبي حاتم عن اختیارہ وعن أحمد بن جبير عن الأعشى» وعن التقار عن القاسم عن 
الشموني عنه» وعن ابن شُنَبُوذ عن إدريس عن خلف عن سليم» وعن ابن سهلان 
عن البزاز عن خلف عنه أيضاً إمالة بين اللفظين حيث كان» كقراءتي عليه أيضاً عن 
أبي صالح» والقاضي. والشحام» وأبي سليمان سالم» وعن الآخرين عن نافع؛ إلا 
اللأصمعي» والمسيبي» وابن أبي الزنادہ وإسماعيل إلا أبي الزّعراء عن الدوري عنه. 

وفتح أبو زيد عن أبي عمرو طريق أبي الفضل عنه إذا وقف. وكذلك على 
جمیع ما أماله في الوصل مثل لار 4ء ولا 4ء وهَالحكُتَرٍ4» ونحو ذلك 
وزاد سالم» ومصري طريق الخزاعي عن ابن الصَّلت عنهم عن ورش» والشموني 
طريق ابن أيوب» وحماد الضرير عن القاسم من طريق أبي الفضل عنه وإن کان بألف 
نحو #كاف € وكاو )0 . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المتن» ومثبت في الحاشية. 
(۲) البقرة: ۱۹ء ٣۳ء‏ ۸۹ء وغيرها. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من المتن» ومثبت في ا حاشیة. 
)٤(‏ انظر: المنتھی ص 4۳ ۰۲ المصباح ۲/ ۳۵. 

.۲ ۳ انظر: اللتهی ص‎ )٥( 














وقرأت على أبي علي عن الزعفراني» والخطيب معاًعن الشموني» وعن أبي 
إسحاق الطبري عن النقاش عن القاسم عنه ڪور 4 حیث كان بالیاء و كاف 4ء 
ولاف » حیث وقعت في كل إعرابها بالوجهين بالفتح وبالإمالة فيهن. 

ويميل روح عن يعقوب قوله تعالی: في سورة النمل نت ین قور گنر4 ) 
وكذلك قرأت على أبي علي عن الباقين عن يعقوب إلا عن الزبيري عنه» فإني قرأت 
عليه عنه الکن 4 حيث كان بالیاء بالفتح کالا خرین ۳ أبو حمدون» والخزاعي 
عن الحلواني» وعياش الجوهري من طريق أبي الفضل”"» وأبي الحسين معاعنه عن 
الدوري» والخبازي عن آحمد بن عبد الرحیم» وعن حيون”؟ عن الحلواني معا عن 
الدوري أيضأء وأبو بكر بن مهران عن ابن كامل عن الدوري عن الکسائي؛ وبين أبو 
علي الأهوازي عن زيد عن يعقوب لا يميلون في موضع النصب حيث كان كقوله 


تعالی: لا جب الکفرن 200 كوا کلفربرت ۷۷۹ «لابهدی ال الکن 4« 
بد ایگ کن * [آل عمران: 1٠٠١‏ ##وَيمَحقَ الكفريت ٭ [آل عمران: ۲۱6۱ 
لا تدوأ الکنرن ۸۹ء مالا یتید توت الکن € 1اک عمران: ۲۸ ار 
حون آلکفرت € [النساء: ۱۳۹]) ن الْكعرِيَ € [النساء: ۱۰۱ ولا یزد آلکفرین ۹ 

عي و مرو ه مس و 


[فاطر: ۰۲۳۹ ثم اصبحوا ها گفربت 4 [الأنعام: ۰۱۰۲ وکانوا شريه 
ریت 4 [الروم: 2۱۳ (بجادتوم گفرین 4 [الأحقاف: ۰17 إن أله من آلکفرین 4 


. ٤۳ آية:‎ )۱( 


(۲) انظر: الوجیز ص۱۱۱ الکامل في القراءات ص۳۳۱. 

(۳) انظر: النتهی ص47 ۲. 

.)۷4۸( هو زکریا يحيى بن أحمد بن هارون المزوّق» سبق التعریف به في الفقرة‎ )٤( 
. 4۵ آل عمران: ۳۲ الروم:‎ )٥( 

.۳۷ الأنعام: ۰۱۳۰ الأعراف:‎ )٦( 

(۷) البقرة: ۲٦٢‏ ا مائدة: ۷٦ء‏ وغيرها. 

(۸) النساء: 4 ۰۱6 في الأصل (لايتخذ). 








رن تور تة تخ ن چ ره 





























باب ذكر شرح اختلافهم في الإمالة والتفخيم o‏ 
[الأحزاب: ۲56 یه ٩‏ لاحزاب: ۰4۸/ * کتک یل ال الکفرن 4 
[غافر: ٢۷])ء‏ # فمن جر آلکفرن که [الملك: ۲۸]ء فيل الکفرن؟ [الطارق: ۱۷]ء 
ویمیلون حیث کان في موضع اتف مثل قوله تعالی: کو 606 یی 
اُلکھریںے ۲۲۹ و رن 4 [البقرة: ٢۲ء‏ ۹۰ء ۰۹۸ مملکفرن © [هود: ۲4۲ عَل 
الكيزيت ۳۹ء ترسنک ۰04 ۹ نکی ۳4ء ی رگن 
€ [النمل: ٤۳‏ ]» منز ی آلکفرن : ا ۱ #إداير آلکفرین 4 [الأنفال: ۸۲۷ ۶ جع 
مق والکلفرن € [النساء: »]١4٠‏ #وَحَفَبى آلکفرنَ € [الرعد: ١۳ء‏ #ومًا کید 
اھر ۷۹ #ومادعاء الْكفرت 4 [الرعد: Eas‏ 
أن ات E E E e E‏ 
وقرأت من طريق أبي الحسين عن ابن النحاس اكز 4 بالإمالة 
وك 4 بالفتح» وعن الجمال عن الحُلواني عن الخبازي» وعن ابن أيوب عن بكار 
عنه» وعن ابن سنان عنه أيضاً كله بالفتح» وقرأت على أبي علي عن شيبة بن نصاح بالفتح 
فيهن حيث کان بالياء من غير إفراطء وعن اختيار محمد بن جرير بإمالة لطيفة. 


وافقهم عبید بن عقيل الهلالي عن أبي عمروء وقتيبة وأحمد بن فرح عن الدوري 
عن اختيار اليزيدي» وعن الكسائي أيضاً على إمالة ول کان بو © [البقرة :۰ وهكذا 
أقرأني أبو بكر عن ابن فرح عن الدوري عن علي”". 


.اه‌ریغو»4٩ البقرة: ۱۹ء الأحزاب:‎ )١( 
البقرة: ٣۳ء الشعراء: ۱۹ء وغيرها.‎ )۲( 
.۵ 6 البقرة: ۸۹ء المائدة:‎ )۳( 

(4) البقرة: ۰۲۸۲۰۲۵۰ وغيرها. 

.75 البقرة: ۱۹۱ء التوبة:‎ )٥( 

.76 الأنفال: ۱۸ء غافر:‎ )٦( 


)۷( انظر: النتهی ص ۳ ۲. 


55 / ۸۸ 
































فصل 

۸ بو عمروء وحمزة والكسائي» وخلف. وابن سعدان» والأعمش غير زائدة 

ابن قدامة عنه» وطلحة» ومحمد بن عيسى عن شيوخه عن ورش» والخزاعي» والأهوازي 

عن شیوخھماعن ابن صُتَبُوذعن رجاله عنه أيضاء وأبو علي عن البلخي» والطائي معاأعن 

۱ يونس عنه» والبخاري عن رجاله عنه أيضاًء وأبو الفضل الخزاعي عن أبي بحرية» وعن 
الولید بن عتبة» ومحمد بن موسی الصوري غير أبي علي عنه» وأبو الحسین الخبازي 
۱ عن ابن عبد الرزاق عنه» والخزاز عن هبيرة إلا من طریق آبي الحسین عنه یمیلون کل راء 
بعدها ياء في الأسماء والأفعال» إلا أني قرأت على الأهوازي عن الخزاز عن هُبيرة إذا 1 
اتصل ذلك بحرف أو حرفین أو ثلاثة بالفتح, كقوله تعالی: رة 4( ور 4 ۱ ۱ 
[حمد: ۱۸]ء ور ردکهم ک4 [الأنفال: ۳ ونحو ذلك حیث كان وقرأت عليه أيضاً عن أبي ْ 


م عه سے 


۱ بحرية جميع الباب بالفتح الا ال ۷۹ء فإنها بالكسر لاغير. 


[وقرأت على أبي بكر عن البّلخي عن يونس عن ورش جمیع الباب بالفتح» إلا 
الین 0 ولآذریك 74" وبابه]. 

وقرأت على الأهوازي عن الوليد بن مسلم» وعبد الرزاق معاً عن ابن عامرء 
وعن أحمد بن یوسف التغلبي وأحمدان جميعاً عن ابن ذكوان» وعن ابن السفرہ وابن 
أبي داود» وعن أهل الشام عن الأخرم عن الأخفش عنه» وعن الحارث بن نبهان» 
۱ وإسماعيل بن مخلد معاً عن عاصم؛ وعن ابن أبي الهذيل عن القواس عن حفص عنه 
۱ ای 4 بالکسر حيث کانت» وبه قرأت من طریق ابن مهران عن ابن الأخرم عن 
الأخفش عن ابن ذکوان كقراءتي عن الخبازي عن الا خفش بجميع الطرق عنه. 





۱ (۱) یونس: ۳۸ء هود: ۱۳ء وغيرها. 

(۲) آل عمران: ۰۳ ۸٦ء‏ وغيرها. 

(۳) ا حاقة: ۳ الدثر: ۲۷ء وغی‌ها. 

(4) ما بين العقوفتین ساقط من المتن» ومثبت في الحاشية. 



































یا 0 شرح اختلا فھم ف ۱ لا مالة والتفخيم س عسي ع ست ص۷۷۷۰ 


وقرأت على أبي علي أيضاً عن الولید بن عتبة» وعن الداجوني» ومحمد بن 
موسى» وأحمد الطحان جميعاً عن ابن ذكوان» وعن السلمي والمريء وابن النجادء 
وابن عتاب جميعاً عن الأخفش عنه» وعن أهل العراق عن ابن الأخرم عن الأخفش 
عن ابن ذکوان» وعن الرفاعي» وابن حاتم معا عن سُلیم عن حمزة بین الفتح والكسر. 

وقرأت على أبي علي أيضاً عن أبي محمد عبد الله بن مخلد بن شعيب الرازي 
عن ابن ذكوان» وعن النقاش» والبَلخي معا عن الأخفش عنه» وعن الأصمعي عن أبي 
عمرو؛ وعن ابن الصباح» وابن محارب. وابن دینار/ وأشعث بن عطاف جميعاً عن 
حمزة» وعن ابن منصور» وأبي عمرو الدوري معاً عن سُلیم عنه لو 4 بالفتح 
حيث كانت» وكذلك قرأت عن طلحة إلا في سورة آل عمران» قوله تعالى: فل من 
ال انوا ۳ فإنها بالكسر لا غير. 

وقرأت عليه أيضاً عن الوليد بن مسلم» وعن عبد الحميد بن بكار البيروتي» 
وعن هشام بن عمار» إلا عن ابن مامويه عنه» وعن علي بن الحسين بن الجنيد الرازي» 
ومحمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي» وأبي غبيدة أحمد جميعاً عن ابن ذكوان عن 
الأخفش» إلا عن أبي عبد الله الحسين بن محمد البيروتي» وأبي القاسم هبة الله بن 
جعفر عنه عن ابن ذكوان و درک يو 4" في يونسء ودرك » حيث كان 
بالفتح فيهماء وعن أحمد الطحان عن ابن ذکوانء وعن هبة الله» والبيروتي معاً عن 
الأخفش عنه بين الفتح والکسر فيهاء وعن الآخرين عنه بالکسر فيهما”". 

وقرأت على أبي بكر المروزي عن أبي بكر عن عاصم إلا عن الأعشى 
والبرجمي ولا آدزدکم ‏ بالإمالة“» وقرأت على أبي علي عن |سماعیل» 
والأصمعي معأعن نافع» وعن هارون بن موسى العتكي عن ابن كثير» وعن حماد بن 


(۱) آية: ۹۳۔ 

.١5 آية:‎ )۲( 

(۳) انظر: المبهج ص 755١‏ المصباح ۲/ ۳۷. 
)٤(‏ انظر: النتهی ص4۹ ۲. 





۸۹ / ا 





























E ۷۸‏ سب سک جامع الق أعات 
اعت رعاقامی ارت ساات 
وأحمد بن جبير» والمعلى بن منصور الرازي جميعاً عن أبي بكر عنه» وعن الوکیعي؛ 
وابن شاكر معاأعن يحيى» وعن أبي عمارة عن حفص» وعن بكار بن عبد الله عن أبان 
عن عاصم بالإمالة» وعن الآخرين عنهم عنه بالفتح» وكذلك قرأت عن هارون بن 
موسى العتكي عن أبي عمرو بالفتح أيضاً. 

وقرأت على المروزي عن ابن ذكوان إلا عن البلخي عن الأخفش عنه اي 
ور وبابه بالإمالة"©. 


وقرأت على الحسن بن علي عن الكسائي» وأبي عمارة» والمعلى بن منصور 
وابن جبير جميعاً عن أبي بكر» وعن شعیب» والرفاعي معاً عن يحيى عنه» وعن أبي 
الفرج الشْنَبُوذي عن الجربي عن البزار عن أبي عون عن يحيى عنه» وعن الخزاز عن 
شبيرة» وعن بكار بن عبد الله عن أبان در 4 حيث كان بالکسر؛ وعن الآخرين عنهم 
عنه بالفتح فیهن ۳ وافق المفضل من طريق الخزاعي عنه في لأأدَرَسكم پو 4 . 

وقرأت على آبي بكر بإمالة الباب عن شعيب وحماد» وقرأت على الأهوازي 


عن أحمد بن أنس عن ابن ذكوان ول رکه 4“ في الأنفال» وقد خاب‌مَن 


ہے صے 


درق 200 فى ۳ مادا و 00 في الصافات» ارنه الاب (Va‏ فی النازعات 


بالكسر فيهن لا غير» وعن الوليد بن عتبة» وعبد الرزاق» وابن موسى بين الفتح 
والكسر فيهن كأشباههن. 


(۱) انظر: ا منتھی ص ٠‏ 76. 
)٢(‏ انظر: المصباح ۲/ ۳۷. 
(۳) انظر: المنتهى ص54 7. 
)٤(‏ آية: 59 . 
)٥(‏ آية: 51. 
)٦(‏ آية: ۱١۲‏ . 
(۷) آية: ۲۰. 




















اسان و مم 9ء الا مالة و افد 1111111111 ۷۹ 


وقوله تعالی: من تیه 4“ کسره الرفاعي عن يحيى» وأبو اسحاق 
الطبري عن النقاش» وأبو عبد الله الجعفي عن حماد الضریر وابن شَنَبوذ جميعاً 
عن القاسم عن الشموني» والخزاز عن هبيرة» والأهوازي عن القاضي عن حسنون 
عنہ'" عصمة بن عروة الفقمي عن عاصم» وحماد بن أبي زياد إلا أب إسحاق الطبري 
عنه تین € في سورة يوسف بالإمالة. 

وقرأت على أبي علي عن أبي عمارة عن حفص نتم في سورة والنجم 
بالامالة. 


نی م ہے 
8 ےی دصر سر 2 


ہے 


وقوله تعالی: مرها في سورة هود كسرها حفص إلا ابن شاهي 
عنه» والصفار وابن أبى الهذيل معاً عن القواس عنه والخزاز عن هبيرة عنه أيضاء 
والكسائي عن المفضل» وعن أبي بكر أيضاً وهشام طريق/ ابن مامويه» هكذا أقرأني 
آبو علي عنهم. 

وقرأت على آحمد بن محمد بن إبراهيم عن الصفار عن القواس» وعن ابن 
ماوية بالإمالة» وبه قرأت من طريق ابن مهران عن حفص بجميع الطرق عنه» خلف 
عن يحيى عنه والولید بن عتبة وعبد الرزاق» وابن موسى من طريق أبي علي عنهم بين 

وقرأت من طریق الخبازي عن الخزاز شمه )و امتریٰ € [التوبة: 55 
بالإمالة» و رده بالفتح» وعن الداجوني» وحفص إلا عن القواس #يحرِدهًا» 
ال 
(۲) انظر: الصباح ۲/ ۳۷. 
(۳) آية: ۱٩‏ . 


(ع) آية: ۵۵. 
)٥(‏ آیة: ٤١‏ . 


../۲ انظر: المنتهى ص ۰۲۵۰ المصباح‎ )٦( 
:۲٢ البقرة: ۰۱۰۲ یوسف:‎ )۷( 





بت 
































۷ سبج ب چ ل چ س صاع ۳ ۶ات 
۸ جامع القراءات 


بالإمالة» وعن المخرمي عن شعیب عن یحبی مسر 4ء وعن حماد ویحبی 
ولک آذرنکم بو 4 بالكسر» وعن حماد أيضاً رى وأما الخزاعي في 
روايته عن الخزاز عنه إمالة #صرع 6 © في الحاقة» الخلواني غير أبي بكر 
والغمري» والهاشمي عن أبي جعفرء والحسن بن علي بن إبراهيم عن ابن صالح» 
وأبي سلیمانء والشحام» والقاضي جميعاً عن قالون عنه» وعن أبي الزّعراء عن 
الدوري عن إسماعيل عنه» وعن المسيبي غير أبيه» وخلف معا عنه» وعن الأصبهاني» 
وابن بشار معاّعن ورش» وعن أهل مصر عن الأزرق عنه وعن الآخرين عن نافع إلا 
الأصمعي» وابن أبي الزناد عنه» وإسماعيل» وقالون» والمسيبي إلاما بينت عنهم عنه. 
وعن الوليد بن عتبة وعبد الرزاق معا عن ابن عامر» وعن ابن موسى عن ابن ذكوان» 
وعن محمد بن عيسى عن اختياره» وعن الطوسي» والمكي معا عن اختيار أبي حاتم 
جميع الباب بين الفتح والكسرء وعن محمد بن جرير عن اختیارہ بإمالة لطيفة فیهن» 
هكذا أقرأني أبوعلي عنهم رحمهم الله. 

شيبة بن نصاح بالفتح فيهن من غير إفراط» وقرأت على أبي بكر عن ابن شَتَبُوذ 
عن أصحابه عن ورش» وعن محمد بن عيسى عن رجاله عنه بالإمالة» وعن المصريين 
تا یفن کی ۱ 

۹-وسمعت آیا بكر» یقول: سمعت الخزاعي یقول: سمعت الشذاتي 
يقول: سمعت آبا بكر بن مجاهد» یقول: ومذهب نافع حال بين الحالین» يعني بين 
الفتح والکسر. 

وسمعت أبا نصرء يقول: سمعت الخبازي يقول: مدنيان وأبو حاتم» ومحمد 
ابن عيسى عن اختياره» والاسكندراني عن ابن ذكوان بين بين في جميع الباب» وبه 


(۱) آیة: ۷. 


(۲) انظر: النتهی ص ۲۹۰ . 























باب ذكر شر ح اختلافھم في الامالة و التفخيم : می پت عت NY‏ 


ر 


عن عبد الوارث» وأبو أحمد المصري عن العباس» وأبو علي عن الواقدي عنه آیضا 
الرحمن عن أبي حمدون طريق البّلخي أيضا جميعا عن اليزيدي عن أبي عمرو يميلون 
أيضاً وان أتى ساكن بعد الراء وهي تسع وعشرون موضعاًء في البقرة قوله تعالى: 
طحق ری الله جَھَرۃ 4 وفيها ولو بری لت ظَلَبوَأ 4" وفي المائدة طفتری 
زین ۳۹ء وفي التوبة #التص ری الْمَِيحٌ 4ک ٭ وسری الد 2*4 و ا سبری 
sot‏ سس 5 رم ھْہ 7 1 کی 
اعد ۷۹ وفي إبراهيم ۶ وتری الْمْجَرِمِينَ ۷۴ وفي سورة النحل # وتر 
الما ا 004 و في سو رخ | لكهف مو ری ال مل «(a‏ #وترى الارض چ ١‏ 00 ذری 
لْمُْرمِينَ مُشْفْقِينَ ۱۳ وفي طه #الکری ذهب ۳ وفي الحج «وتّی 
لاس۱۳4 » و وير الک این ۱*4 وفي سورة النور یلق ۱94 
(۱) آیة: ٥٥‏ . 

(۲) آية: ۰.۱۹۵ 

(۳) آية: ۵۲. 

(ع) ایة: ۳۰. 

۔۹٤ آیة:‎ )٥( 

.۱۰ ۵ آية:‎ )٦( 

(۷) آية: 44 . 

. ۱٤ آية:‎ )۸( 

(۹) آية: ۱۷۔ 

.٦۷ آیة:‎ )۱۰( 

(۱۱) آیة: 6۹ . 

(۱۲) آیة: ۲۳. 

(۱۳) آية: ۳. 

(۱6) آية: 
(۱۵) آیة: 1۳. 


جے 


© 




















وفي سورة النمل ول آری (f‏ وفي الروم #قترى الودِقَ ¢ /« وفي سبأ ٭ 
وکری الذین ۲4ء و ری الق رک ۶4 وفي فاط ر وی فلت 4ء وفي 


ص * زکي‌الار ۷4ء وفی الزمر «تری ال کنو 204 وت اماب 
0 ور یآ که ۳ وفي حم السجد:( ۱ « ری الا ۱۱4۹ء وفي عسق 
« ری ییوت 4 [الشوری: ۰۲۲۲ وأيضاً ری لین ٠۱۲۹‏ وفي الحديد یو 


2 ساح سر 


رى موی مومت ۱۳۳6 وفي الحاقة #فرّی الوم ۱۹ وافق أبو علي عن أبي 
حمدون» وأبي عبد الرحمن معا عن اليزيدي على کسر الراء من قوله تعالی: لح 
زی أله جَهُرَةٌ 4 [البقرة: ۵0] فقط. 


.۲۰ آية:‎ )١( 
.4۸ آیة:‎ )۲( 
. 1۰ آیة:‎ )۳( 
.۱۸ آیة:‎ )٤( 
.۱۲ آية:‎ )٥( 
.45 آية:‎ )٦( 
. 1۰ آية:‎ )۷( 
.۵۸ آیة:‎ )۸( 
۷۵ آیة:‎ )٩( 
سورة فصلت» سمیت حم السجدة لاشتمالها على السجدة. انظر: بصائر ذوي التمییز‎ )۱۰( 
۴/1 
۳۹ آیة:‎ )۱۱( 
44 آیة:‎ )۱۲( 


(۱۳) آية: .١7‏ 
(۱۶) آية: ۷. 





























شرح اختلافهم في الإمالة والتفخيم  e‏ 
فصل 

۰۔ ویمیل حمزة والكسائي» والاعمش وطلحة وخلف. وأحمد بن 
موسى اللؤلؤي عن أبي عمرو كل اسم مقصورہ وفعل من ذوات الیاء» مشل قوله تعالی: 
کی 274 و وی [النجم:ه]» ولال ۷ و #ألفوى ۳4 وآمی کہ راکیب 
[الأعل:0]» وی € [لمارج:۱۰]» و لادی 4 رطاریٰ 204 وله ۷۹ ومر 4 
[الحاقة:۷]» و ممت ا و لمو یلاک و#مَنُوَى 4 و دى وش گی 4 
وتات 4 رفالْحوابا © (لانمام١٤١]‏ و9الْن ٠۶۷‏ وس ٥۷‏ 
ولا 4 ولا (قربت٤٤ا‏ و#الْتْضَوَئ 4 زالافل:۷٤]‏ رفالْتْرقَ ۱94 


)١(‏ البقرة:۱۲۰ء ۵۹٥۱ء‏ وغيرها. 

() البقرة: ۰۲۵۵ الحج: ٦٦ء‏ وغيرها. 

(۳) النساء:۰۱۳۵ ص:٦۲ء‏ وغيرها. 

)٤(‏ الرعد:۱۹ء الإسراء:۷۲ء وغيرها. 

)٥(‏ البقرة: ۲۸۲ النساء: ۰۳ وغيرها. 

)٦(‏ الأثفال:4۸) يوسف:47» وغيرها. 
(۷) طه :۵۳ الحشر: 4 ۱. 

(۸) النساء:۳) سباً: ٤١ء‏ فاطر :۱. 

(۹) الدخان: ٤٦ء‏ محمد:١١.‏ 

(۱۰) آل عمران:١٥۱ء‏ النحل:۲۹ء وغيرها. 
)١١(‏ الأنعام:٤۹ء‏ سبأ:٤٦.‏ 
(۱۲) النساء: ١٤٢۱ء‏ التوبة:٥٥.‏ 

9 ) البقرة:۸۳۰۱۷۷ء وغيرها. 

(۱۶) البقرۃ:۱۹۷ء الائدة: ۲ الأعراف:75» وغيرها. 
(۱۵) النساء:٥۹ء‏ الأعراف:۱۳۷ء وغيرها. 
)١5(‏ البقرة: ۱۱4۰۸۲۰۰۸۵ وغيرها. 

(۷) البقرة:۰۸۳ ۰۱۷۷ وغيرها. 












































5 م ی کی ا - جامع القراءات 


مد٤‏ 4م 


لش 4 ری 4 موی 4( ولعسی6 روط 4 [النجم:۲۲]» 
و دعوم 4 و یمهم 4[لنتح:۲۹)» و لدع ۳4 ده © [النساء: 17٠‏ 
و موق 94" و لزع ۳ ونحو ذلك من الأسماء حيث کان. 


وكذلك أيضاً في الأفعال» مثل قوله تعالی: هوى ۷4ء رى € [النجم: ۷ وله 
[لضحی: ۰۳ ورگ € [الأنفال: ۰۲۱۷ لافس 21004 رط سی 21104 و ایی ۲ک 
وف زگ ۷ک ور« :۸اا و۹49 ویک الأعراف: ۱۳ 
وف وی 4 و أن يوخ ۱۳4 ولنادی۱46 ولتعل 4 ولص ۱04 


)١(‏ البقرة:۸ ۱۷ النجم:۲۱ء وغيرها. 

(۲) الأنعام: ۸۵ء مريم: ۷ء وغيرها. 

(۳) البقرة: ٥٦ء ۰٥٤‏ ٥٤ء‏ وغيرها. 

)٤(‏ البقرة:۸۷ء ٦١۱۳ء‏ وغيرها. 

)٥(‏ الأعراف٥٥ء‏ یونس:۰۱۰ وغيرها. 

(7) البقرة: ۲۸۲ القصص:۲۹ء وغيرها. 
(۷) البقرة:۰۷۳ ۲۰۰ آل‌عمران:۹ 4 وغیرها. 
(۸) سبا: ۰۳۷ ص:۵ ۰۲ وغيرها. 

(۹) طه: ۸۱ء النجم: ۱. 

(۱۰) البقرة: ۰۱۱۷ آل عمران: ۷٦ء‏ وغيرها. 
(۱۱) البقرة: ۲۰6۰۱۱6 الاسراء: ۱۹ء وغيرها. 
(۱۲) النحل: ۱۸ء الاسراء: ۳۹ء وغيرها. 
(۱۳) البقرة: ۰۲۳۲ الکهف: ۱۹ء وغيرها. 
(۱6) الأعراف: ۸٦ء‏ ا حجر: ۸4 وغيرها. 
(15) الأنعام: ۰۱۱۲ الأنفال: ۰۱۲ وغیرها. 
(۱۰) آل عمران: ۷۳ المدثر: 5۲. 

(۱۷) الاعراف: ٤١ء‏ ۸٦ء‏ وغيرها. 

(۱۸) الأنعام: ۰۱۰۰ یونس: ۰۱۸ 

(۱۹) الانشقاق: ۰۱۲ الأعلى: ۱۲. 




















١‏ کک سے ا سی في از 


و تی 2174 رى [الضحى: ]٠‏ وم 4 [طه: ٢]ء‏ ول سوی € (طه: ۰۸ و لإعَنّى 4 
[النجم: 04]» وطصَل 274 ویرک (عبس: ۷۳ وی [القيامة: ۳۲ وط جل 4 
ولوک 4 ون4 [الليل: 114 فد للنجم:۸» ول [عبس: ٠١‏ 
وت 294 و9مَی 4( ولتنلی4 الفرقان: 0 وش [طدنهك ۲۰ ككل 
ول يطغى) [طه: ٤٤ا‏ يق 4 [العلق: ٩‏ وی ۷۹ ولینی 6 و اضطق #4 
وللَسْتوََ 4 ونحو ذلك» وكذلك رژوس الاي في إحدى عشرة سورة تجيء آیاتها على 
الياء في طه» والنجم» والمعارج» والقيامة» والنازعات» وعبسء والاعلی» والشمس والليل» 
والضحی والعلق. 

الخلواني والعُمريء والهاشمي جميعاً عن يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح» 
ونافع» إلا الأصمعيء والمسيبي» وابن أبي الزناد عنه» وأهل مصر عن الأزرق عن 
ورش عنه» وإسماعيل إلا أبا الزّعراء عن الدوري عنہء وقالون إلا القاضيء وابن 
صالح» والشحام» وأبا سليمان عنه» والوليد بن عتبة» وعبد الرزاق معاً عن ابن عامر 
جمیع الباب بین الفتح والکسر وإلی الفتح أقرب» هكذا قرأت على أبي علي عنهم» 
وقال أبو علي أيضاً: نافع لا يفرط في الفتح مثل شيبة بن نصاح. 


۱۔ وسمعت أبا بكر» يقول: سمعت أبا الفضل» يقول: سمعت الشذائي» 


(۱) طه: ۰۳ ٤٦ء‏ فاطر: ۲۸ء وغيرها. 

(۲) القيامة: ۳۱ العلق: ۰۱۰ وغيرها. 

(۳) الأعراف: ۰۱6۳ الليل: ۲. 

)٤(‏ آل عمران: ۰۱۰۱۱ الأنفال: ۰۳۱ وغیرها. 
)٥(‏ الحج: ۵۲ النجم: 4 ۲. 

)٦(‏ النساء: ۰۱۰۸ التوبة: ٦۹ء‏ وغیرها. 
(۷) آل عمران: ۵ إبراهيم: ۰۳۸ وغيرها. 
(۸) البقرة: ۰۱۳۲ آل عمران: ۰۳۳ وغيرها. 
)٩(‏ البقرة: ۲۹ء الأعراف: 4 ۵ وغیرها. 




















ب 


گن مر تر ہیں مم یر سے جامع القراءات 
يقول: سمعت آبا بكر بن مجاهد» يقول: ومذهب نافع في ذوات الیاء حال بین 
الحالين» يعني بين الفتح والكسر. 

وقال الخزاعي أيضاً: وذكر البخاري عن المصريين عن ورش حروفا بأوزانهاء 
وقال في آخر ذكره لها: فهذا كله مفتوح عن نافع في كل القرآن» قال: ولیس له فتح 
شديد» ولكن بين الفتح والکسر وإلی الفتح أميل» قال: وكل شيء يكسره حمزة فهو 
مفتوح عنده إلا الراء بعدها ياء فإنها مكسورة/ عنده مثل حمزة. 

وقال أبو عدي: وأبو بكر محمد بن علي النحوي الأذفوي عن ورش لا يفتح 
ذوات الياء ولا يكسرها. وهو معنى قول ابن شَتَبُودْ عن المصريين فى ذوات الياءء 
وبه قرأت عنه تابعهم أحمد بن الحسين عن الحلواني عن يزيد» والحسن بن علي 
ابن إبراهيم عن أهل مصر عن الأزرق عنه على رؤوس الاي في السورة المذكورة» 
وقال أبو علي في روايته: إذا لم يكن آخر الآية هاء وألفاً وذلك في سورة النازعات 
والشمس فقط. 

سليمان بن مسلم بن جمّاز عن نافع بالكسر فیھن" إلا أنه فتح له في 
الشمس لا غير» وفتح خارجة #طنها € [الشمس: ٦]ء‏ لھا . 

عبید بن عقيل» ویونس بن حبيب» ومحبوب؛ وخارجة بن مصعب؛ وعصمة بن 
عروة» والجهضمي» والأصمعي جميعاً عن أبي عمروء وابن الحباب» والصوافء وابن 
تَسَيُوذ والشونيزي جميعاً عن ابن غالب عن شجاع عنه» واليزيدي إلا آبا خلاد وحمدان''' 
وأبا أيوب» وأبا حمدون عنه» وأحمد بن مسعود السراج» وأبا حفص عمر الكاغدي» وابن 
برزة جميعاً عن الدوري» والواقدي عن العباس عنه» والقرشي؛ والقزاز» والقصبي عن عبد 
)١(‏ انظر: المصباح .۲٥/٢‏ 


(۲) آية: ۲: 
(۳) هو: مدان قصعة» سبق التعریف به في الفقرة (4۱۲). 



































پان ذكر د سو سس ختلافھ لم في الا ما لہ و و اه تقشم متسس که 2091311118 ۸۷ 
۲ بیز یه وا 


00ئ0" بوزن (فغلى)» أو(فثلى) آو(فلی) متصل بمکنی( آو 
غير متصل بین الفتح والکسر كقوله تعالى: موق 4 لسوت 4۹ء ول ۲۰4 
ولا ¢ وی که و الما 4 رط الو ی لای > وف سِيمَاهُمَ 2# 
و#إِحَدَدْهُنَ 4 ونحو ذلكء الحلواني عن الدوري عن اليزيدي عنه فتح A}‏ 
وف اللا فقط أوقية وإبراهيم بن حماد معاً عن اليزيدي» وأبو بكر النقاش عن أبي 
الحارث محمد بن أحمد المروزي عن أبي شعیب عنه من طريق الأهوازي عنهم فتحوا منه 
ما كان متصلاً بمكنى فقطء مثل وه 214 و قور 4 [عمد: ۱۷ وف أولَهُہ 4 
[الأعراف: ۳۹۰۳۸]ء و یمهم ۹۴ء ودنه ۹ء ونحو ذلك . 

۲۔ وقال ابو علي في كتاب الإيضاح: عن أبي أيوب وأبي حمدون بين 
اللفظين في جمیعھن, إلا أن أبا حمدون فتح ما كان منه مضافاً إلى مكنى فقط. 

۳ وكذلك أيضاً أمالواعنه بين الفتح والكسر رؤوس الآي في إحدى عشرة 
سورة» وأمال أحمد بن جبير» وأبو الحارث معاً عن اليزيدي عنه جميع ما كان بوزن 
فعلی مضافاً إلى مكنى أو غير مضاف» ورؤوس الآي في السورة المذكورة كالكسائي 
سواء» وهي رواية الخراسانيين عن أبي عمری وهکذا أقرأني أبو علي رحمہ الله عن 
أبي عمرو وغيره رحمهم الله. 

وقرأت على أبي بكر عن آبي زيد» والقصباني» والكاغدي بالفتح في جميعهن 
إلارؤوس الآي في السور المذكورة”. 


(۱) آي: بضمير. 

(۲) البقرة: لاه ١٦٦۱ء‏ طه: ۸۰. 

(۳) البقرة: ۰۱۷۸ ويا بعدها ميق عزوها إلى سورها قریبا. 
(6) الأعراف: ٥ء‏ یونس: ۰۱۰ وغيرها. 

.٠١ /۲ انظر : الصباح‎ )٥( 

.۲ انظر: اللتهی ص4۸‎ )٦( 















































وقرأت من طريق ابن مهران عن أبي حمدون وأبي آیوب بالفتح في جمیعهن» 
وعن الآخرين عنه بين اللفظین فيهن إلا رؤوس الآي في السورء فإني قرت عنه عن 
أبي عمرو ويزيد ونافع بين اللفظين فيهن» وهكذا ذكر في تصنیفہ'''في سورة والنجم 
بين بين مدني وأبو عمروء وقال ابن مهران: قال البخاري: لا ندري/ ما بين الفتح 
والكسر إنما آمرنا أن لا نفتح فتحاً شديداً وبه قرآن۳ قال: وبرواية إبراهيم بن حماد 
رهاو مسا 4 [هود: 14۱ و وم هر € [الأعراف: ۴۹]مثلہ'”' وقرأت من 
طريقه. 

۵6 وقال الخبازي في تصنيفه: اليزيدي كل اسم بوزن فَعلى وفعلی وفعلی 

وقال أيضاً: مدنیانء ومحمد بن عيسىء والإسكندراني عن ابن ذکوان كل 
ذلك كما يخرج من الفم» وقال أيضاً: ويميل آبو عمرو غير الكاغدي والثغري عن آبي 
أيؤبة وا رقت آواخر آیات طه ونحوهاء وبه قرات عنهم من طريقة: 

وقرأت على آبي بكر عن المطرّعي عن آبي آیوب. وأوقية وغیرهما كل ذلك 
بالفتح مثل الكاغدي!؟. 

وف آبا یک ينل :شمعت أن القع فرلدقال المطرضي ھا 
طريق الرواية» والقراءة بالفتح» يعني الاسم على زنة قعلی وفعلى وفعلی. 

6- وقرأت على أبي علي عن أبي حمدون وأبي أيوب معاً عن اليزيدي 
(۱) المبسوط ص۱۸٤‏ . 

(۲) انظر: البسوط ص ۰۱۱۷ ۱۸۰۲۹۳ 
(۳) انظر: البسوط ص ۰۱۱۷ 


(4) انظر: النتهی ص54 ؟. 
)٥(‏ انظر: النتهی ص4۹ ۰۲ الاقناع ۱/ ۱۳۳ 
































5 شي 2 اة پم 3 0 9 3 مالة و التفخم ت ۸۹ 


و ۷ ریت ۳6 تا : وهو اختيار ابن مجاهد في قراءة 


وسمعت أبا بکر يقول: سمعت آبا الفضل» يقول: وروی أحمد بن جبير 
عن اليزيدي لح 4 وی 4٥ء‏ وما أشبهه بالفتح؛ وقال: موی 4: 
و عيسى 4 في جامعه بالكسرء وقال في مختصره بالفتح» وبه قرأت عنه إلا من 
طريق ابن جمهور عن أوقية فإني قرأت عنه موس ۹۴ء و سى( بالكسر» وهي رواية 
الداجوني عن أبي شعيب» وبه قرأت عن أبي حمدون على أبي بكر الشذائي”". وأنا 
أيضاً هكذا قرأت على أبي بكر عنهم. 

وسمعت آبا یکر يقول: سمعت الخزاعي» يقول: سمعت الشذائي» يقول: 

وإنما جازت الإمالة في موی ۴ و عیسی 2# وی + لأنك إذا أثبتها صار 

آخرهن ياء» فقلت: موسيان وعيسيان ويحيان. 


وقرأت على الأهوازي عن اختيار ابن سعدان» ومحمد بن عيسى» وأبي حاتم 
برواية المسكي» والطوسي محمد بن جرير جميع الباب ب بين الفتح والكسر. 


64 مھ د 


3 225 3 


)١(‏ البقرة: ۰۵۱ ۰۵۳ ۵4 وغيرها. 

(۲) البقرة: ۰۱۳۰۱۰۸۷ وغيرها. 

(۳) انظر: الاقناع ۰۱۳۳/۱ 

)٤(‏ النساء: ۰٩۵‏ الأعراف: ۰۱۳۷ وغيرها. 
)٥(‏ البقرة: ۰۱۱۰۸۰۰۸۵ وغيرها. 


() انظر: النتهی ص48 ۲. 














باب الإمالة في أحرف بأعيانها 


۵۹٦ ۱‏ ويميل الكسائي والعباس» وأوقية من طريق أبي علي عنهما من 
۱ ذوات الواو قول الله تعالی: ها € [الشمس: ٦]ء‏ وها( [الشمس: ۲۷ و#دحَنهآ که 
[النازعات: ۰۲۳۰ وس € [الضحی: ۲]ء وافقهم خالد بن يزيد الطبیب من طریق 
الأهوازي عنه على إمالة #دحَها # لا غیر(). 

هارون بن حاتم عن أبي بكر وقتيبة عن علي» والعبسي. وخلادبن يزيد الكاهلي 
۱ معا عن حمزة من طريق أبي علي عنهما عنه مکی 6 [النور: ۲۲۲٢‏ الأعمش بتشديد 
۱ الکاف وبإمالتها أيضاًء الحسن البصري”"» والحسن بن مسلم بن سفیان الضریر ٩‏ )عن 
۱ شیوخه عن یعقوب من طریق آبي علي عنه بتشدید الکاف ویفتحها. 
۷ھ ویمیل الكسائي تیک( وال ۳4 وبابهماء ول يِنَهُمُ 
َة 4 [آل عمران: ۲۸]ء و تمانو [آل عمران: ۲۱۰۲ لمات ۶۹ ول عصان 4 














(۱) انظر: النتهی ص5 4 ۰۲ الوجیز ص‌۰۱۰۸ ا مستنیر ص۸۸ ۰۲الصباح ۲/ ۲۷ 

(۲) انظر: النتهی ص44 ۰۲ الستنیر ص۲۸۸ء الصباح ۲/ ۱۵. 

(۳) انظر: مفردة الحسن البصري ص٥ 5٠‏ . 

)٤( ۱‏ آبو علي الفسرء روی القراءة عن أبيه وعن زید بن أخي يعقوب» وروح» وأحمد بن عبد ا خالق 
الکفوف» وکعب بن إبراهيم وعمر بن سراج» وحید بن وزير وأبي بشر القطان كلهم عن 
يعقوب» روى عنه القراءة عرضاً محمد بن إسحاق البخاري ومحمد بن عبید الله بن الحسن 
الرازي والحسين بن جعفر بن أيوب الرازي. انظر: غاية النهاية ۳۵۹/۱. 

.۱۲ البقرة: ۰۵۸ العنکبوت:‎ )٥( 

.٠٠١ الاسراء: ٦٠ء الصافات:‎ )٦( 

(۷) البقرة: ۲۰۷ء ٢٦۲ء‏ وغيرها. 





پت 59 7 









































باب الامالة في حرف بأعیانها ۹ 
ا ایی 4 [مریم: ۰۲۳۱ اوقد هدن [الأنعام: ۸۰]ء و ءاتل لکد 4 
[مريم: ۰۳۰ و اتن أ [النمل: ۳۰ لوا سید 4 [الكهف: ٦٦]ء‏ وفي بعضها 
حلاف(. 


وافقه خلف غير آبي علي عنه» وحمزة الا من طریق علي عنه» وابن سعدان عن 
سُلیم من طریق الخزاعي عنه» وأبي محمد عبد الله بن صالح العجلي عنه من طریق 
الأهوازي عنه» وهارون بن حاتم عن سُلیم عنه» وخلاد من طریق المزوق عنه على 
إمالة متهم نه ۹۴ء وتابعه أيضاً حمزة في رواية العبسي من طريق أبي علي عنه 
على |مالة اليا 4 وبابهاء اوقد هدن 4 و لی نا ومارک 4 وقرأت 
على أبي بكر عن أحمد بن جبير عن العبسي/ بالفتح فيهن» وعن إبراهيم بن سليمان 
الأبزاري عنه بالإمالة فيه . 


مر سحت سر مر عر کر سس 


وقرأت على آبي علي عن الطلحي عن خلاد عن سليم #وَقَد هدَسنِ ولا (af‏ 
في سورة الأنعام بالكسر كأشباهه. 

وقرأت آیضاعن الطلحي وعن المزوق معاعن خلاد نی هكي © [الأنعام: ]۱٦١‏ 
بالفتح. 

الأعمش» وطلحة» وخلف من طريق ابن مهران عنه» والرفاعي من طريق أبي 
علي عنه» ويحيى بن آدم معا عن الكسائي» وأبو بكر النقاش عن ابن بكار عن الدوري 
عنه لیا وبابها بالفتح فيهن. 


و الحارث عنه فلا تقصص ریا 46 [یوسف: ٥]بالفتح‏ فقط ویکسر الباقیات ٩‏ 


(۱) انظر: النتهی ص44 ۰۲ البهج ص۰۲۱ الصباح ٠١/۲‏ . 
(۲) انظر: النتهی ص ؟ 7. 

(۳) آية: ۸۰. 

.۳۳۳ انظر: الکامل في القراءات ص‎ )٤( 





1۱/ ب 





























وک اس رام تكو ومد بن عفر بخ الخلیل معا عن هيد آله بن کار 
عن الدوري عنه لیا € فقط» ویفتحون الباقیات؟. 

وقرأت على آبي علي عن خلف بين اللفظین فیهن كقراءتي عن آبي عمرو في 
بعض الروايات» ويميل العبسي من طريق الأهوازي عنه یکم 4 وباب 
وافقه الأصمعي عن أبي عمرو على إمالة یتک 4 في سورة البقرة فقط. 


وقرأت على الأهوازي عن عمر بن بكير» وابن ميسرة الرازي معا عن الکسائي» 
وعن محمد بن عمر الدوري عن أبيه عنه بكسر الطاء والياء جميعاء وروی الأهوازي 

آبو عمارة» وعبد الله بن صالح من طريق أبي علي عنهما عن حمزة» وابن زكريا 
عنه أيضاًء وهارون بن حاتم عن شلیم عنه کات ۷4ا و رصان © [الممتحنة: ۱ 
الع ٹساک کات 

الشيزري» وابن زيد الفارسي» ويحيى بن آدم من طریق أبي علي عنهم عن الكسائي 
یسالک 4 بالكسرة» وكذلك عصان ۹ء و عصاه 4 حيث كان. 

ویمہ حمزة» والكسائي» والأعمش» وطلحة» وخلف ءاتلنی 4 فیھما''' في 
سورة هود. 
(۱) انظر: المنتهى ص٤٤۲‏ . 
(۲) البقرة: ۱۸ء العنكبوت: ١١‏ . 
(۳) انظر: المصباح ۰۱٩/۲‏ النشر ۰۳۷/۷ 
)٤(‏ آیة: ۵۸. 


)٥(‏ البقرة: ۲۰۷ء 2556 وغيرها. 


.٦٦ الشعراء:‎ »15١ البقرة: ٦٠ء الأعراف:‎ )٦( 
۰۱۳ آیة: ۲۸ء‎ )۷( 
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باب الامالة في أ حرف بأعياتها __ ۹۳ 


زاد الجعفي والكاهلي معاً عن حمزة» وهارون بن حاتم عن سلیم عنه من 
طريق أبي علي عنهم عن حمزة» وابن شَتَبُوذ عن ابن سعدان عن شُلیم عنه» وأبو 
الفضل الخزاعي عن الأبزاري عن العبسي عنه أَاشََالكدْبَ 4 في سورة مریم 
فقطء #أءَاتَِنء اه4 في النمل بالكسر فيهما كأشباهها”"» العبسي من طريق أبي 
علي عنه في سورة مريم بالفتح» وفي النمل بالإمالة. 

وزاد العبسي من طريق الخزاعي عنه وليت حك كوو 4 في موضع الخفض 
حيث وقع(*. 

وافق أبو علي عنه في #وإيتآي ذى الم تب 4 في النحل» #واکاءه 
َلرَكَروَ 4 في النور فقط ]"١ E a‏ بين الفتح 
والكسر. 

۸ھ ويميل الكسائي غير أبي الحارث هم ۷۹ وءادلهم ۹۷۹۴ 
و انا 7 [فصلت: 6]» و#هدّای 71 0 ولإمَحیا ی4 [الأنعام: 151 و ##متواى ہہ 
[یوسف: ۰۲۲۳ وه شرع [الومنون: 15 وبابه» واختلف عنه فیھا''''. 





(۱) ایة: ۲۰. 

(۲) آية: ۰۳۹ 

(۳) انظر: النتهی ص4 4 ۰۲ جامع البیان في القراءات ۲/ ۰1۹۵ 
)٤(‏ الأنبياء: ۷۳ النور: ۳۷. 

(۵) انظر: النتهی ص 56 ۲. 

.۹۰ آیة:‎ )٦( 

(۷) آیة: ۳۷. 

(۸) البقرة: ١۱ء‏ الأنعام: ۰۱۱۰ وغيرها. 

)٩(‏ البقرة: ۱۹ء الأنعام: ٢۲ء‏ وغیرها. 

(۱۰) البقرة: ۳۸ء طه: ۱۲۳. 

(۱۱) انظر: النتهی ص 4۵ ۲ البهج ص55 ۰۲ الصباح ۰۱۱/۲ 
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4 بو ا م عي ع سید جامع القر أعات 

فق رأت على أبي بكر إلا عن أبي الحارث َيِه 4 بالإمالة» وعلى غيره 
عن قتيبة» ونصير» وأبي عمر بالإمالة» وعن الآخرين بالفتح إلا أني قرأت على أبي 
على» وأبي بکرہ وأبي نصر عن ابن شاذان عن ابن أبي شريح عنه بالإمالة. 

زاد ابن المنادي عن الدوري عنه من طريقهما عنه نیا ۳ وحیث كان في 
غير موضع الخفض. 

وفتح الخزاعي/ عن النهاوندي عن قتيبة» وعن أبي مزاحم عن أبي عمر آلف 
ارس 24000 , 
أبي علي عن ابن زياد» وابن باذام معا عن قتيبة» وعلى ابي نصر عن الخبازي عن شيوخه 
عن قتيبة عنه بالامالة أيضاً كقراءتي عليهم عن ابن شاذان عن ابن أبي سرَيج عنه. 

وقرأت عن الرصاص عن آبي الزعراء عن الدوري عنه ورف عاذانتا ¢( في 
سورة حم السجدة بالفتح لا غير وبکسر الباقیات""؟ زاد ابن المنادى من طریق أبي 
علی» وأبى الحسين عنه عن الدوري کسر ٤51ات‏ لاس #6 النساء: 118] وحيث 
كان في غير موضع الخفضء الدنداني» ومحمد وابن آبي نصر عن نصير اليِمَء 
[البقرة: ۰ واد ماک © [البقرة: ٤‏ وحيث كان ذلك بالکسر اللطیف» هکذا آق رآني 
ہو علي عنهم عنه» وبه قرأت من طریق أبي الحسین عن الأزرق» وابن رُستم عنه. 

آبو الحارث عن الکسائی» والآهوازي عن شیوخه عن قتيبة» وحمدون من 
)١(‏ الائدة: ٦٦ء‏ ۸٦ء‏ وغرها. 


(۲) المائدة: ٦٦ء‏ ۸٦ء‏ وغيرها. 

(۳) الأعراف: ۱۷۹ء ۰۱۹۵ وغيرها. 
)٤(‏ انظر: النتهی ص ۵ ۲. 

.۵ آیة:‎ )٥( 


.۲ 4۵ انظر: النتهی ص‎ )٦( 


















































باب الامالة في آحر رف بأعيانها 7 سس ۹ 


طريق أبي علي» وأبي الحسين» وابن عبد الرزاق عن الشيزري عنه #هدَاىَ 2# 
و منوا و#إمّحياي4 بالفتح حيث کان» وقرأت من طريق ابن مهران عن أبي 
الحارث بالفتح» وعن الآخرين عنه بالإمالة فيهن. 


وقرأت على أبي بكر عن الليث» وعن ابن بكار عن الدوري #هدًا ۲ ی € بالفتح» 
وعن النهاوندي عن قتيبة ای € بالفتح» وعن الآخرين عنه بالإمالة فیھن'''. 


أبوعبيد» والفراء وابن واصل» والبربري من طريق أبي علي عنهم عن الكسائي» 
وأبو عثمان عن الدوري عنه والزهراني عن قتيبة» ومحمد بن عبد الرحيم الفسوي 
عن رجاله عنه أيضاً الَصری 4 و ایی ۳ و«إشكرئ € [النساء:4]» 
و سکریٰ € [البقرة: ۸0]) و کال 4 بکسر الصاد والتاء» والکاف» والسين فيهن 
حيث كن » ويميل منه أبو بكر بن مهران عن قتيبة ما فيه الراء» وكذلك الخزاعي الا 
في 9ص ۹ء وقد ذكرت في السور. 

وأبو الفضل الخزاعي عن ابن بدر"» وابن فرح معاً عن الدوري» وعن أبي 
القاسم طلحة بن محمد عن ابن مجاهد عن أبي الزّعراء عنه ما فيه السین. 


النهاوندي عن رجاله عن قتيبة عنه # شارع € وبابه(). 


(۱) انظر: النتهی ص56 ۲. 

(۲) البقرة: ٦٦ء‏ ۰۱۲۰۰۱۱۳ وغيرها. 

(۳) البقرة: ۰۱۷۷۰۸۳ ۰۲۱۵ وغيرها. 

.8 5 النساء: ۱6۲ التوبة:‎ )٤( 

.۲ انظر: البهج ص45‎ )٥( 

.)۲٤( محمد بن محمد بن بدر التفاخ الباهلي» سبق التعریف به في الفقرة‎ )٦( 
.۲ ۵ انظر: المنتھی ص‎ )۷( 

(۸) انظر: ا منتھی ص٤٤۲ء‏ الكامل نی القراءات ص۳۲۸. 









































۹ے - ۳ جامع القراءات 
قال الخبازي والأهوازي معاً عن أبي الزعراء والبٌلخي عن الدوري عنه أنه 
قال: إذا قرأت لنفسي آمیل شرع ولا أقرئ به الناس. 

۹ ويميل الكسائي؛ والعبسي والطیب» وعبد الله بن صالح» وابن واصل 
جميعاعن حمزة من طريق أبي علي عنهم عنه ايم € [البقرة: ۸و جیهم 4 
[البقرة: 49 7] و تاه © [الجائية: ۱ الباقون عن حمزة» والأعمش» وخلف غير أبي 
علي عنه منه ما في أوله واوء زاد الأبزاري إمالة اه 4 . 

ويميل قتيبة» وأبو عثمان إلا من طريق أبي علي عنهما عنه» وعمر بن بكير» 
وابن ميسرة الرازي» وأحمد بن جبير من طريق أبي علي عنهم عنہہ وأبو الزّعراء طريق 
الرصاص عنه عن الدوري وأبو علي عن ابن زیادہ وابن باذام معاً عن الدوري عن 
قنيبة ری ۳4 اور € [المائدة: ۳۲۳۱ تابعهم نصیر/ من طريق أبي علي عنه 
على إمالة #يُوكرى * فقط. 

۰ھ ويميل الكسائي غير أبي الحارث» وأبي ذهل الكوفي» وصالح بن 
عاصم عنه» وقتيبة من طريق ابن مهران عنه» ونصير طريق أبي عیسی؛ والغساني عن 
الدوري من طريق أبي علي عنهما عنه» وابن بكار عنه» ويونس بن حبيب النحوي عن 
أبي عمروء والخزاعي عن أبي زيد عنه» واليزيدي طريق الكاغدي عن الدوري عنه» 
والخزاعي عن أبي عون عنه أيضاً #إأنمسارى € في آل واا 


العجلي عن حمزة» وابن زستم عن نصیر والدنداني» ومحمد بن نصیر» وابن 


(۱) انظر: المنتهى ص55 ۰۲ المصباح ۲/ ١6-١5‏ . 

(۲) المائدة: ۰۳۱ الأعراف: ٢٦۔.‏ 

(۳) انظر: المنتھی ص 4۵ ۰۲ البهح ص 4۷ ۰۲ النشر ۲/ ۳۹. 
(۶) انظر: النتهی ص55 ۲. 

(۵) آية: ۵۲. 

.۱ آية:‎ )٦( 
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باب الإمالة في أحرف بأعیانہا سس 3 ج 
أبي نصر إلا من طریق الخزاعي عنهم عن نصير آیضاء وأبو الفضل الجرجاني عن 
الآدمي عن محمد بن عيسى عن نصير «حق 4 بإمالة لطيفة. 

الضبي عن رجاله عن حمزة» وابن لاحقء والكندي طريق أبي الفضل عنه» 
والجحواني وابن بحر واللؤلؤي عن سُلیم عنه من طريق ابي علي عنهم عنه» وخلاد 
طريق الشذائي عنه» والطلحي عنه» والمزوق عن الخُلواني عنه أيضاً نايك بد 4 
الموضعان”" في سورة النمل بفتح الهمزة!*) الآخرون عن حمزة بإمالة الهمزة فيهما 
إمالة لطيفة» وبه قرأت على أبي بكر عن المطرز عن رجاله عن قتيبة» وعن أبي عثمان 
عن الدوري» وقرأت من طريق ابن مهران عن سعيد بن عبد الرحيم» وعن العجلي» 
وخلف. وابن سعدان» وأبي عمر بالإمالة» وعن خلاد ورجاء وحماد بالفتح» وعن 
الخبازي عن حمزة غير ابن واصل» ورجاء بالإمالة آیضا. 


وقرأت على آبي علي عن آبي عبد الرحمن"* وأبي حمدون معاعن اليزيدي 
وعن ابن الحباب عن ابن غالب عن شجاع: بولق ۴ء و یاس € [یوسف: 4 
صرق [الزمر: 05] بين الفتح والکسر فيهن» وعن اللؤلؤي بالكسر فیهن ". 


بالإمالة فیهن. 


)١(‏ البقرة: ٥٦ء‏ ۱۰۱۹۰۱۰۲ وغيرها. 

(۲) انظر: الصباح ۲/ ۰۱۷ 

(۳) آية: ۰۳۹ 4۰. 

.۲ انظر: النتهی ص55‎ )٤( 

.۳۲۷ انظر: جامع البیان في القراءات ۲/ 4۳ ۰۷ الکامل نی القراءات ص‎ )٥( 
.)۳۹۱( عبد الله بن جبی اليزيدي» سبق التعریف به في الفقرة‎ )5( 

(۷) المائدة: ۰۳۱ هود: ۰۷۲ وغيرها. 

(۸) انظر: الوجيز ص۱۰۸ء جامع البيان في القراءات ۰۷۰/۲ 

(۹) انظر: ا منتھی ص4۸ ۰۲ الكامل في القراءات ص۳۲۸. 








ققق 

















۸ ۹ پبھر سی را مق یج هس تیه کی جامع القراءات 
عبيد بن عقيل عن أبي عمرو *8آنی 4''' وحيث کان-يعني کیف-بالامالة. 
وقرأت على أبي علي عن ابن اليزيدي عن أبيه بل 4 وطمق ۳(۴ 

وفاعتی 4۴ء و أن € بين بين حيث كن. 
وقرأت على أبي بكر عن ابن الصلت عن أبي أيوب عن اليزيدي عنه # بل 4 

بالإمالة حيث کان » وبه قرأت على أبى على عن أبى عمرہ وهارون العتکی كلاهما 
نعیم بن يحيى عن حمزة لوق € بالفتح» ابن راشد» وبكر بن عبد الرحمن 

القاضي معاً عن حمزة» وأبو ذهل الكوفي» وصالح بن عاصم معا عن الكسائي ظا 

كلاهمًا © بالفتح» وعن الآخرين عنھما بالإمالة. 
وقرأت من طريق ابن مهران عن العجلي عن حمزة» وعن خلف عن سُلیم عنه 

بالإمالة» وعن أبي عمر عن الكسائي بالوجهين بالإمالة وبالفتح أيضاًء وعن الآخرين 

عنهما بالفتح قول واحد. 
وقرأت أيضاً من طريق ابن مهران عن خلاد سهم 294 منم 4 

[یوسف: ۸۸]ء و4 4 [الأحزاب: ٥٥]ء‏ و#الْحوَايآ € [الأنعام:147١]‏ بالوجهين 

بالإمالة وبالفتح أيضاً. 
وقرأت على أبي علي عن المزوق عن الحُلواني عن خلاد: كوت ءاتلتامِن 

فصو 4 بالفتح في سورة التوبة. 


)١(‏ البقرة: ۰۲۲۳ ۷١٢۲ء‏ وغيرها. 

(۲) البقرة: ۸۱ء ۱۱۲ء وغيرها. 

(۳) البقرة: ٢٤١۲ء‏ یونس: ۸٦ء‏ وغيرها. 

)٤(‏ البقرة: ۰۲۱ النساء: ۰۸6 وغيرها. 

)٥(‏ انظر: ا منتھی ص4۹ ۰۲ الكامل في القراءات ص۳۲۸۔ 
)٦(‏ البقرة: ۲۷۳ء الأعراف: ٤٦ء‏ وغيرها. 

(۷) آية: ۵ ۷. 
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باب الإمالة في أحرف بأعیانہا سس ۱ يميت ۹۹7 


-0١‏ أبو عمرو الدوري عن أبى الحسين الفارسى عنه» وعمر بن بكير عنه» 
وابن شعيب عن نصير عنه» والعباس بن الوليد بن مرداس عن قتيبة عنه من طريق أبي 
بالكسر في سورة النور'''. 

وقال الأهوازي في تصنيفه: عن أبي الحسن العلاف عن النهاوندي» وعن 
الزهراني عن فتیبة» وعن الأصبهاني. وابن أ نصر معا عن نصير ٹک نکزز که 
بالكسر» وعن الآخرين بالفتح/ فأمال حماد بن أبي زياد عن عاصمء وجبلة» وأبو زید 
من طريق الخزاعي عنه معا عن المفضل عنه» وبكار بن عبد الله عن أبان بن يزيد عنه 
ويحيى» وأحمد بن جبير» والخزاعى عن الاحتیاطی» والکسائی» والمعلی» وإسحاق 
عنه ٭ وک کرک الله ری # [الأنفال: ۲9۲۱۷ 

۲ --الأعمش» وطلحة» وهماء وخلف» وشيبان بن عبد الرحمن والحارث 
ابن نبهان» ومفضل بن صدقة جميعا عن عاصم» والمعلی عن أبي بكر» والرفاعي عن 
يحبى عنه اصح 4 بالكسر حيث کان تابعهم المفضلء وحماد بن أبي زیادہ وأبان» 
وأبو بكر إلا الأعشى» والاحتياطي» وابن جبير عنه من طريق أبي علي عنهما عنه في 
الموضعین فی سبحان(* وطه") فقط لا غیر الا آن شعیبا وآبا عون وآبا حمدون 

5 8 ع8 ۳ ع و 
وال رجمي من طریقہہ وابن وردان والواقدي» والرفاعي جميعاً عن الكسائي؛ ونصير 
(۱) آیة: ۳۵. 

(۲) انظر: النتهی ص" 4 ۰۲ جامع البیان نی القراءات ۲/ 4۳ ۰۷ الستنیر ص ۰۲۸۹ المصباح ۲/ ٠١‏ . 
(۳) انظر: النتهی ص45 ۰۲ الوجیز ص ۰۱۰۷ الصباح ۲/ 4 ۲. 

)٤(‏ الرعد: ۱۹ء الاسراء: ۲ ۰۷ وغيرها. 

. ۱۲۲۴ آية:‎ )٦( 


۳ 
































e‏ - جامع الق اعات 


عن الدنداني» وابن شعیب من طريق أبي علي» وأبي الحسين عنهما عنه» والفسوي 
عن رجاله عن قتيبة» وعبد الله بن باذام عن العباس بن الوليد بن مرداس عنه أيضاً 
ومحمد بن عيسى عن اختیارہ للأول منهما في سبحان» إلا آني قرأت عن ابن مهران 
عن رويس فقط بالإمالة» وعن روح وزيد بالفتح» وعن محمد بن جرير بإمالة لطيفة» 
وقرأت على أبي علي عن اختيار ابن سعدان» وأبي حاتم برواية المسكي» والطوسي 
عنه بین الفتح والكسرء وقرأت على أبي علي عن أبي جعفر إلا عن الدوري عنه» 
وعن الوليد بن عتبة» وعبد الرزاق» وعن النقاش, وابن شََبُوذ وابن آبي أمية» وحماد 
الكوفي عن القاسم عن الشموني عن الأعشى عنه. وعن نافع إلا عن المسيبي؛ 
والأصمعي وابن أبي الزناد» وقالون إلا القاضي» وابن صالح» والشحام» وإسماعيل 
إلا أبا الرّعراء عن بين الفتح والكسرء وإلى الفتح آقرب» وقرأت على أبي بكر عن 
الولید بن عتبة» وعن الدنداني عن نصير بالإمالة فيهما". 

وقال أبوعلي في تصنيفه: عن ابن عتبة اعم € بالإمالة فيهماء وبه قرأت أيضاً. 

۳ آبو عمرو وهارون بن موسى معاً عن عاصم وأبو عون» والرفاعي» 
وابن شاكرء والوكيعي عن يحيى من طريق أبي علي عنهما عنه مَاوَلَهُمْ 0 
بالإمالة في سورة البقرة"» وهي رواية الخزاعي عن ابن الحجاج عن يحيى عنه!* 
الكسائي عن أبي بكر من طريق أبي علي عنه ول 4 بالإمالة حيث كانت» 
وكذلك ٭ مِنَهُمْ تق 4 [آل عمران: ۲۸]» ابن شَتَبُوذْ عن القاسم عن الشموني عنه» 
الشامي بين الفتح والکسر حيث کان» هکذا أقرأني آبو علي عنه. 


(۱) انظر: المنتهى ص4۸ ۰۲ جامع البيان في القراءات ۰۷۰۹/۲ الوجيز ص ۰۱۰۷ المصباح ۲/ 5 ۲. 
)٢(‏ آية: £ 1. 

(۳) انظر: جامع البيان في القراءات ۰۷۰۸/۲ المصباح ۲/ ۲4. 

.۲ انظر: المنتهى ص45‎ )٤( 

.۲۸ الائدة: ۳۱ء هود: ۷۲ الفرقان:‎ )٥( 
































اس الأمالة ف | 
2 


باب ق حرف پاعیانها سس میس بے 44 

آبو عمروء وحماد بن سلمة معاعن عاصم» وابن مهران عن ابن خليع» 
والغضائري» وآبو القاسم یوسف بن محمد بن أحمد بن الضریر الواسطي جميعاً عن 
يوسف بن يعقوب الواسطي عن العليمي عن حماد بن [أبي]7' زياد عنه» والأهوازي 
عن القاضي عن حسنون عن هبيرة» والخبازي عن المخرمي عنه أيضاً « منوا الشواى ۹ 
بالإمالة في سورة الروم'''. 

ابن نبهان» وشيبان معاّعن عاصم/ وخلف: والرفاعي معاعن يحيى مت 4 
بالامالته وحيث كان زاد الرفاعي عن یحبی إلا من طريق الخزاعي ان دنہ4 
بالکسر في سورة الحجرات"*. 


وقرأت على أبي علي عن ابن الحباب عن ابن غالب عن شجاع دی ۳ 
و کال 74 حيث كاناء وحيث كان اسماً بين الفتح والکسر“ قال: وكذلك 
قرأته على العجلي عن ابن مجاهدء اللؤلؤي» وعصمة معا عن أبي عمرو یی 4 


EN‏ € البقرة: ]۳٣‏ و استوی ۱۹ک و هفرح © [البقرة: ۷ بالکسر فيهن» وافق 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) آية: ۱۰. 

(۳) النساء: ۳ء سباً: ٤٦ء‏ فاطر: .١‏ 
(٤)انظر:‏ النتهی ص55 ۲. 

. ۱۷ آیة:‎ )٥( 

.45 الأنعام: ٤۹ء سبأ:‎ )٦( 

(۷) النساء: ۱8۲ التوبة: 4 6. 

(۸) انظر: الموجز ص١١٠‏ . 

(۹) البقرة: ۸۵ء ٦۸ء‏ ١١۱۱ء‏ وغيرها. 

(۱۰) البقرة: ۲۹ء الأعراف: 6 ۰6 وغيرها. 





4 / سا 





















































139 
أبو نشیط من طريق الخزاعي عن ابن الصّلت عنه في ی وَأسْتَكَيرَ ۹ء و لف 04 . 





مس سس س تست حا ده ۱ لقر اعات 


تمهت بكر» يقول: سمعت الخزاعي» يقول: وحکی ابن پور عن 
سالم ۳۹ 4¢(« وزارت الإسراء: ۳۳۲ بإمالة الباء والنون» وذکر حروفاء فقال: بين 
الفتح والكسر”"» وبه قرأت على آبي بكر عن سالم عنه» عیسی بن عمر الثقفي عن ابن 
کثبر #وَأَمْلَى لَهْمْ 4 بالامالة. 

الربیع بن ثعلب القنوي عن الولید بن مسلم ما لایرس من لول © [النساء: ۱۰۸] 
ابن الخلیل النحوي عن ابن أبي داود وهبة الله بن جعفر کلاهما عن الأخفش عن 
ابن ذكوان» وإسماعيل بن مسلم عن ابن كثير ليِضعَةٍ محل 4 [يوسف: ۸۸] بإمالة 
الجيه”". 

وقرأت على آبي علي عن اليزيدي والرازي وابن ا لجنید» وابن آنس > حجميعاً 
عن ابن ذکوان» وعن البيروتى عن الأخفش عنه #حتَبَايلَتَه € [الإسراء: ۱۳] بالإمالة» 
كقراءتي على أبي بكر عن عبد الرزاق عن ابن ذكوان» وعلى أيوب أيضاًء وعن محمد 


7 1( 
بن موس 


ابن ذكوان عنه لأ مر ال 4 [النحل: ۱] بالكسر هذه وحدهاء وعن الوليد بن عتبق 
وعبد الرزاق بين الفتح والكسر كأشباهه. 


. ۲٤۹ص انظر: المنتهى‎ )١( 


(۲) البقرة: ۰۲۷۸۰۲۷۲۱۰۲۷۰۵ وغيرها. 
(۳) انظر: النتهی ص54 ۲. 

(4) الأعراف: ۰۱۸۳ القلم 6 4 . 

. انظر: النتهی ص5 4 ۰۲ الکفاية ص۹۸‎ )٥( 
. ۲۹۰ انظر: النتهی ص‎ )٦( 





























باب الامالة ق حرف ا غاا اس ع ع د وج عا ۱۰۳ 
وقرأت على أبي بكر عن الداجوني عن محمد بن موسى عن صاحبه بالإمالة» 
۶ 3 ۲ ع 4 عو 7 ای کر و 5 
وعلی آبي نصر عن زید بن علي عن آبي موسی ات آمر الو © ء و یله 4 بالامالة 
الا 


وقرأت عن اختبار محمد بن جرير ليا 4 ویک ''' وبابهماء 
ول وأوصلنی € [مريم: 00۳۱ و وم عصان € [إبراهيم: 5]» ولا نتب © [مريم: ۰٣ا‏ 
و ما ءاتنء مک سل:۳۱» و لتقا € [آل عمران: ۰۲۱۰۲ و#إوما سیم 
[الكهف: ٩۳‏ ]۰ لو هدن 46 [الأنعام: ۸۰]ء ول شع [الومنون: ]٥٥‏ وباب و#بَارِيكم 4 
البقرة: ۰ ولألبا ریغ4۷ [الحثر: ۰1۲ و یری ۶4ء ول ری 4 1لائدہ: ۳۱ء کڈ 
مار نیج € [الكهف: ۰۲۲۲ ولهدای ۹ ومتوای 6 [یوسف: ۰۲۳ ومحبای4 
[الأنعام: ۲ء و الا 4 وباب و طفنو 4 و ادام 4, ومن آنصکارۍ 4 
[المائدة: ٥٥]ء‏ ولإِجَبَارِنَ 274 و کوش که [النور: ۸۰] كلها بإمالة لطيفة» وقرأت عن 


صو ر رت 


طلحة #وقد هدّدن * بالفتح» وكذلك نوف 4 حيث کان. 


(۱) انظر: جامع البيان في القراءات ۲/ ۰۷۱۱ الستنیر ص ۰۲۹۲ الکفاية ص ۰۹۸ 
(۲) البقرة: ۱۳6 النحل: ٦١ء‏ وغیرها. 

(۳) البقرة: ۵۸ء العنکبوت: ١١‏ . 

.۲ ۰۱ الائدة: ۳۱ء الاعراف:‎ )٤( 

۰۱۲۳ البقرة: ۰۳۸ طه:‎ )٥( 


.۲۲ الاسراء: ٦٠ء الصافات: ۱۰۵ الفتح:‎ )٦( 
البقرة: ١۱ء الانعام: ۰۱۱۰ وغیرها.‎ )۷( 

(۸) البقرة: ۱۹ء الأنعام: ۵ ۰۲ وغيرها. 

۰۱۳۰ الائدة: ٢۲ء الشعراء:‎ )٩( 

(۱۰) البقرة: ۰۲۸۱ آل عمران: ۰۱۳۱ وغيرها. 























۶ وأما قوله تعالى: #مومى الْكتبَ 4 ولإعيسى أن مر ۳ 
ول السَيلی کل € [البقرة: ۱۷۸ ولاوَآلقی الألوع ه [الأعراف: ۸۲۱۵۰ و شى که( 
وق [الأنبياء: ٦٦]ء‏ وی 14سبا:۱۸]ء ورین ۰۲۹4 وما أشبه ذلك فإنهم 
إذا وقفوا على هذه الكلمات وقفوا على أصولهم في الكسر والإمالة والفتح وقد 
ذكرنا مذهب أصحاب أبي عمرو في حى زی ال © [البقرة: ٥٥]ء‏ و#إترى أَلَدِينَ 4 
ونحوهما. 

وسمعت الأهوازي» يقول: قال أبو مزاحم الخاقاني عن الدوري» وأبي الحارث 
عنه أن إمالته في جميع ما يميله دون إمالة حمزة» وقال نصير عنه» وابن شَنْبوذ عن 
الشيزري عنه/ أن إمالته غير مفرطةء وكذلك تفخیمه» وقال البربري عنه أن إمالته كانت 
شديدة» قال أبو علي: وبه قرأت عن الجماعة. 

۰ وقال أبو علي في کتاب الإيضاح: وحمزة أشد إضجاعا في ذوات 
الياء. 


وسمعت أا بكر» يقول: سمعت الخزاعى» يقول: سمعت الشذائى» يقول: 
سمعت أبا مزاحم» يقول: إن إمالة الكسائي دون حمزة. 


٦‏ وقال أبو الفضل: والفرق بين كسرة أبي عمرو في الفواصل والأسماء 


(۱) البقرة: ۰۵۳ ۸۷ء وغيرها. 

(۲) البقرة: ۰۸۷ ۰۲۵۲ آل عمران: ٤٥ء‏ وغيرها. 

(۳) البقرة: ۰۲ ٥ء‏ وغيرها. 

.٩ البقرة: ١٦۱ء سبأ:‎ )٤( 

.۳۰ /۲ الاضجاع من آسماء الامالة. انظر: إبراز العاني ۰۲۱۷/۱ النشر:‎ )٥( 























»| لاه له و اع نا یں یا کت ا سور ی کی ا جع ا ا تس بو یی بیبط , ۱۸:۵۷ 


المؤنثة وكسرة الكسائي کالفرق بين کسر حمزة والكسائي في التمثيل» وقال أيضاً: 
والإمالة والتفخیم لختان ظاهرتان على آلسنة كل العربء والقراءة سنة والائمة إنما 
تقول على الرواية دون غيرها وعلى صحة الاثر» وبين المكسورة والممال فرق إذا 
المكسور الظاهر الكسرء والممال الذي فيه بعض الکسر وفي الإمالة غموض شديد 
على أكثر الناس» وشدة الفتح في كثير من الحروف مستشنع. 


فصل منها على مذهب فتيبة 

۷-سمعت أبا بكر المروزي» يقول: سمعت الخزاعي» يقول: وأمال قتيبة 
كل حرف وقعت بعده ألف ساكنة قبل حرف مكسور من كلمة منصرفة أو غير منصرفة 
في كل القرآن» ما كانت العربية حاكمة بجواز الامالة إلا ذکر لمن 4 [الزخرف: ٣۴]ء‏ 
و اب۱6 لح € [الرعد: ۱۳]) و کللوای ۲۹ في مب واختلف عنه في 
اسم الله تعالی في موضع الخفض'''. 

۸ -وروی آبو علي الأهوازي_رحمه الله -عن أبي عبید الله الكرجي عن محمد 
ابن الحسين بن زياد المقری عن محمد بن إسماعيل بن زيد الخفاف عن أحمد ابن محمد 
ابن حوثرة المعروف بالأصم عن قتيبة» وعن أحمد بن عبد الله بن الحسين عن أبي محمد 
عبد الله بن باذام بن الوليد الرازي عن أبي يعقوب يوسف بن جعفر عن العباس بن الوليد 
ابن مرداس عن قتيبة يميلان كل آلف بعدها كسرة في القرآن كقوله تعالی: # مك بو 
ریب 4 [الفاتحة: ٤]ء‏ و ملک ایک [آل عمران: 0۲۲۰ و ءاخر 2# و ارہ 2104 


(۱) البقرة: ۹٦ء‏ ۸۵ء وغيرها. 

(۲) آية: ۱۳. 

(۳) انظر: النتهی ۰۲۶۷ جامع البیان في القراءات ۷۵۰/۲ الکامل في القراءات ص ۱5۵ ۳. 
(5) البقرة: ۰۱۰۲۰۹۶ وغيرها. 


























و وک 4(» و صرط ال [الشورى: 0۲]» وب ۷4۹ 00“ 
الاستعاذة والقراءة و الاو ۹ و الیک ۶4۹ و زار4 و(الیز ا6 


و غیت ۱۳6 ولد رو 6 و لار ۷۹ و9 لین ۱۳4 


#وَالصَِيِينَ 4 تارب ینک وطالتتيبورب ۱6 
رات رت € و#للفيدوت € و سٹو 4 ولالسجڈوت #. 
ویارد وفارر'" وظوَسَارِبُ» (ارعد: ۱ وطظلْمت چ۶ 
وط ین اکا ۱۷۹ این مار ۱۳6 ومنت ۱۷ وبالخرات 4 [فاطر: ۳۲]» 
وساب ۸۷۹ وفلَعتاب ۱۳۷ وط ان4 (عمد:ه۱» وءناک [عمد:15]». 


(۱) البقرة: ١٣٦۱ء‏ ۲۷ء وغيرها. 

)٢(‏ البقرة: ۳۹ء ۸۱ء وغيرها. 

(۳) یس: ۳۰ غافر: ۸٦ء‏ وغيرها. 

)٤(‏ آل عمران: ۱۹۲ غافر: ٤ء‏ وغيرها. 
)٥(‏ ص: ۱۲ء الفجر: ٠١‏ 

.4 #لبالمرمار‎ ٠١ نی الفجر:‎ )٦( 

(۷) آل عمران: ٦٦ء‏ الأعراف: ٦٦ء‏ وغيرها. 
(۸) البقرة: ٢۲ء‏ الائدة: ٢۲ء‏ ٢۲ء‏ وغيرها. 
(۹) البقرة: ۰۱۵۳ ۰۱۷۷۰۱۵۵ وغيرها. 
(۱۰) آل عمران: ۱۷ء الأحزاب: ٥۳ء‏ وغيرها. 
(۱۱) التوبة: ۰۱۱۲ وكذلك ما بعده. 

(۱۲) هود: ۲۹ء الشعراء: ۰۱۱ 

(۱۳) ص: ٤٦ء‏ الواقعة: :٤٤‏ 

(۱6) البقرة: ۱۷ء ۱۹ء ۰۲۵۷ وغيرها. 
(۱۵) البقرة: ۱۹ء ۹۲۲٦ء‏ وغیرها. 

(۱۲) البقرة: ۰۱۳۶ ابراهیم: ١۱ء‏ وغيرها. 
(۱۷) البقرة: ٢۲ء‏ آل عمران: ۰۱۹۵ وغيرها. 
(۱۸) پس: ٤٠ء‏ فاطر: ۰۳۲ 

(۱۹) البقرة: ۲۱ الأنعام: ۹۹ء وغیرها. 





























با الا مالة فِ | حرف با اعیانہا بت Vatena‏ 


وإ ار 2١74‏ و ایک [الملك:4]» واالسَّموتِ ۲۹ و سمرت 27# الألف الثانیة منهما 
فقط و الم کر ٩4‏ و باعل € [البقرة:۳۰]» و(جاعلون)٩»‏ و لاسما © [لبترت:۳۱]) 
و(آسماتهم)۳ و ملا لبتره:۳۱)ولص یقت 74" وتیل 4 وط ٤ای‏ 4 
الما ۱4 و رة 4 وال۳4 وطاكنین ۲۹4 واا 
زالحشر:٢٢]ء‏ ولخت بل [لاعراد:۱:۲» وطن 46 ولطلمُوت۱#6) 


وم ۷۹ ولِصِحًا «f‏ وا سل 6۱ وا دون ۱4 ونحو ذلك 

(۱) الحج:١۱‏ وانفرد ابن مهران عن روح بإثبات آلف في «خاسر» على وزن فاعل اسم منصوب 
على الحال» وهي قراءة طلحة وحميد» ومجاهد» وابن مقسم وابن حیصن الباقون بغير ألف. 
انظر:المحتسب ۷۹/۲ الكامل ۰۰۳/۱ الإتحاف ۱/ ۳۹۷. 

(۲) البقرة:۰۳۳ ۰۱۱۲۱۰۱۰۷ وغيرها. 

(۳) البقرة:۹ ۰۲ فصلت: ۰۱۲ الطلاق: ۱۲ . 

)٤(‏ البقر:: ۰۱۰۱۰۳۱ ۰۱۷۷ وغيرها. 

(۵) نحو قوله: (محاعلون). الکهف:۸. 

(5) في الاية سیم © البقرت:۳۳. 

(۷) البقرة: ۰۳۱۰۲۳ وغيرها. 

(۸) البقرة: ۰4۰ ۷٦ء‏ وغيرها. 

)٩(‏ البقرة:۱ 4 الاعراف: ۰۱۳۰ وغيرها. 

(۱۰) البقر :۲۳۸۰۱۵۳ وغيرها. 

(۱۱) مریم:۰۳۱ ٥٤ء‏ وغیرها. 

(۱۲) البقرة:۰۸۵ ۲۰ وغيرها. 

(۱۳) البقرة: 4۵ الحزاب:۳۵. 

(۱۶) الأعراف: ۰۵ ۰۱4۸ وغيرها. 

(۱۵) البقرة: ۰۵۱ ۹۲ء وغیرها. 

(5) الکهف: ۰۳۵ فاطر : ۰۳۲ وغيرها. 

(۱۷) البقرة: ٦٦ء‏ الائدة:1۹ وغيرها. 

(۱۸) البقرة: ۰۱۳۰ آل‌عمران:۰۳۹ وغیرها. 





(۱۹) البقرة: ۸۵ الائدة:۰۱ وغیرها. 




















۶۸ مہ یڑھپجہجچچ اام ۳ حامع القراءات 


حيث کان آلف بعدها كسرة في كلمة الواحد والجمع في سائر القرآن» إلا خمس كلمات 
فإنهما كانا يفتحانهن عنه في کل إعرابهن؛ قوله تعالی: 2 )» ون ۹4ء ولال 
و تب 4ء/ و[الْجَوَاب]» وأما النهاوندي» والطوسي من طريق أبي علي عنهما عن قتيبة عنه 
فإنهما أمالا قوله تعالى: کیرد 4 و #السّدجدت ۳ ر شر 14لزم ٦٦:‏ 
وآ لیے ۲4 و لهرت 04 ورین ۳4 رال رمن 4 [التوبة: ٦۰‏ 
و(الروییت 4 [یوسف:۲۰]» و(الخارجین)۳) حيث کان» لحارم [الصف:١٤١])‏ 
وف لفكييت 4 حيث كن بالالف واللام. 


وأمالاعنه مما لیس فيه آلف ولام قوله: # مَككهِينَ 4 و(خاملین) 
رتیت 4 وی 4 [الأنياء: »]1٠‏ وت ۱4 حيث کن؛ فأمالا عنه من 


عم مر مم" کی جين یں 


المرفوع قوله تعالی: #الْجدهلوت ۱۷۹ و سید [النجم: ٦٦]ء‏ ول فشرش 
[الواقعة: ٥٥٤٥ء‏ ٥٥]ء‏ و مهو [الذاریات: 4۸]. 


وم الا عنه قوله تعالی: بحسن € [البقرة: ۲۲۹۰۱۷۸ و#أتّبعوهم یخن 4 
[التوبة: ۱۰۰] وحيث كان ذلك في موضع الخفض لا موضعاً واحدا قوله تعالی: 


(۱) البقرة:4۳ آل‌عمران:1۳. 

(۲) الأعراف:۰۱۱ ا حجر:۳۱ء ۳۲ وغيرها. 
(۳) البقرة: 1۷ الانعام:۳۵ وغیرها. 

)٤(‏ آل‌عمران: ۰۵۳ ۸۱ء وغيرها. 

)٥(‏ الأعراف:۸۳ ا حجر: ٦٠ء‏ وغيرها. 
)٦(‏ في القرآن #كترجيت# البقرۃ:۷٦۱ء‏ الائدة: ۳۷. 
(۷) الأعراف: ۰۵۸۷ یوسف:۱۹ء وغيرها. 
(۸) الدخان: ۲۷ء الطور: ۰۱۸ 

(۹) في القرآن ديرت 4 العنکبوت: ۱۲. 
(١٠)يوسف:‏ ۱۰ء ا حجر: ۷۱ء وغيرها. 
(۱۱) الأنبیاء: ١۱ء‏ الدخان: ۳۸. 

(۱۲) الفرقان: 1۳ الزمر: ۰15 






































باب | لا سا لَه و اس ف بأعيا نا سجن سس Eas‏ 


یامد و لسن € في سورة النحل فإنه بالفتح لا غیر وكذلك أمالا عنه ولا 


يَقَطْعُو راديا 4 [التوبة: 0۱۳۱ وبواد مر 4 [إبراهيم: ۳۷ و#إيالواد مس( 
و کل وَادِيَهِيِمُونَ 4 [الشعراء: ۰0۲۲۵ و وّار للم € [النمل: ۱۸]) و ورین 4 
[القصص: ۰۲۳۰ و صخر بالوادگ4 [الفجر: ۹]ء و مارب 6 [طه: ۰۱۸ یورین 4( 
ول 6( ولول دى ۲۳ و بوللنی؟ [مریم: 0۳۷ و# عن والروه؟» [لتیان: ۲۳]» 
وله € القإن: ۱۸ و لول4 البلد: ٢ء‏ ول یا [امزمل: ۱۷]» 
وفتحاعنه فالَْالدات 4٤‏ [البقرة: 1۲۳۳ وان [النساء: ۰۷ ۳۳)ء وأمالا أيضاً عنه 
۷ رال ۷۹۴ لے ےآ" ولا لكب ۰۲46 و اساب 04 ون الیخراب ۱۱ 
حيث كن في موضع الخفض» وكذلك ۷تراپ 6 و عبان € [الرجن: ]» 
و لاسما ۱۳4 وق وراس 4 [الأنعام: ۷ وف ااهل 4 [البقرة: ]٢۷۳‏ 


و اد 6 وباب و یجاب 6ص : ۳۲]ء و # منوراء جاب 4 حيث كان في 


.٩۰ آیة:‎ )۱( 

(۲) طه: ۱۲ء النازعات: ۰۱۱ 

(۳) البقرة: ۸۳ء النساء: ۰۳٩‏ وغيرها. 
)٤(‏ مریم: ١۱ء‏ العنکبوت: ۸ وغیرها. 
)٥(‏ إبراهيم: ٤١ء‏ نوح: ۰۲۸ 

)٦(‏ البقرة: ۰۲۲۸ النساء: ۷ء ۳۲۔ 

(۷) البقرة: ۰۲۳۱۰۲۲۲ وغيرها. 
(۸) البقرة: ۰۱۱۹۰۱۰۵۰۸۵ وغيرها. 
(۹) البقرة: ۲۰۲.آل عمران: ۱۹ء ۱۹۹ء وغيرها. 
(۱۰) آل عمران: ۳۹ء مريم: .١١‏ 
(۱۱) هود: ۱۷ء الرعد: ۰۳۲ وغيرها. 


(۱۲) إبراهيم: ٤١ء‏ ص: ۳۸. 
(۱۳) آل عمران: ۰۱۵۳ الائدة: ٥‏ وغيرها. 


(5١)الأحزاب:‏ ۵۳ الشوری: ۵۱. 


























0 هه لب جامع القراءات 
موضع الخفض» و ق را )۱ وحیث كان في موضع الخفض» وق امسج ر 4 
فقط في البقرة» #وَهَسمُوأإِحَرَاج الرََسُولٍ 4 [التوبة: 0۱۳ وین أَسَاوِرَ 4 وحدها 
من بابه» و یلاو 4 [الحج: ۸1۲۵ ون له هاو لب ءامنوا پ4 1ا حج: ٤ء‏ ومارک 
منک [مريم: ۰۲۷۱ لهو جَازِ4 [لقبان: ۰۲۳۲ من تیب وجمان 4 [سبا: ۱۳ ]» وط 
قاری € [الذاریات: ۳]) و الا شار € [الرحن: ۱ و تال © امریم: ۰ وا 
عر [الفجر: ٢]ء‏ و ءامنا € [إبراهيم: ۳۵] حيث كان واحدہ وحَيوِءَانٍ © [الرجن: 44]» 
وین أَطرَافِهًا 84 م الجن مان 4 [الرحن: ٤‏ ١1ء‏ و ظلَيْسَ ارچ 4 [الأنعام: ۰0۱۲۲ ول 
]کہ [الحاقة: ٦ا‏ وأَمضَاج که [الإنسان: ؟]» وف جَتوَءايَقٍ2”4) وليك4 فقط 
حيث كان في موضع الخفضء # ومن سََرَّحَاسِدٍ € [الفلق: ٥]ء‏ وأمال الجماعة عن قتيبة 
إلا من طريق ابن مهران عنه ال 4 حيث كانت» وآمال قتيبة عنه أيضاً مها ۷۱4 في 
الاعراف وما ساكرا 4 في سورة الإنسانء وزاد آبو علي في روايته عنه دآ 4 
في سورة الفتح» ونذكر إمالة قتيبة في آخر كل سورة إن شاء الله. 


." 4 آل عمران: ٦ہ الحج: ٥ء لقمان:‎ )١( 
آية: ۱۸۷۔‎ )۲( 

(۲) الكهف: ۳۱ء ال حج: ۰۲۳ فاطر: ۳۳. 
)٤(‏ الرعد: ٤٦ء‏ الأنبياء: ٤٤‏ 

.۱۰ الحاقة: ٢۲ء الغاشية:‎ )٥( 


(5) ص: ٥٥ء‏ الطور: ۲۲. 
(۷) آية: ۱۳۲۔ 


(۸) آية: ۳. 
(۹) آية: ۲۹. 



































مہ مجر ہے جب مس لی +۰ ۱:۹۹ 





۹ وروی الأهوازي عن أبي الحسين محمد بن عبد الرحيم الفسوي 
عن أبي بكر عبد الله بن أحمد المطرز عن أبي يعقوب يوسف بن جعفر المقرئ عن 
العباس بن الوليد بن مرداس» وعن بشر بن ابراهیم» وعن جرير بن عبد الوهاب 
الضبي الأصبهاني جمیعاً عن قتيبة عن الكسائي لإيطَارِد 274 حيث كان بالفتح» 

ری ری 4 [المائدة: ۳۱ء وللانمار)ء وی 294 وَسارعوا 4 
[آل عمران: ۱۳۳] وباب و#للرُةيا» [يوسف: 4۳ و لر 4 بالإمالة فیھن؛ 

رمکی 4 [يوسف: ۰۳ ۰۲۱۰۰ ورياك € [يوسف: ۵]» وہامثوای٭ [يوسف: ۲۳]» 
ول هدای ۳ و محياي [الأنعام: 177] بالفتح فيهن”". 

وأمال مارک که و مها کی شگری 04 و فا لن ری ۷۹ء وال ۱4 
وک ۱۱۱۷ء ورین 4 [البقرة: ٥۸ء‏ بإمالتين فیهن» وکات نی همی 4 
[الإسراء: ۷۲] بالإمالة» له ضرعم 6 [الإسراء: ۷۲] بالفتح. 


ويميل ثلاث عشرة كلمة إذا كانت على وزن (فعال) مكسورة الفاء: مثل قوله تعالى: 


.١١5 هود: ۲۹ء الشعراء:‎ )١( 

(۲) المائدة: ۰۳۱ الأعراف: .۲٦٢‏ 

(۳) في القرآن #فلاثمار 4 الكهف: ۲۲. 
)٤(‏ البقرة: ۱۹ء الأنعام: ٢۲ء‏ وغیرها. 
)٥(‏ الاسراء: ٦٦ء‏ الصافات: ۰۱۰۵ الفتح: ۲۷. 
)٦(‏ البقرة: ۰۳۸ طه: ۰۱۲۳ 

(۷) انظر: الصباح ۲/ 4۲. 

(۸) النساء: ۰4۳ الحج: ۲. 

(۹) البقرة: ٦٦ء‏ ۰۱۱۳ وغيرها. 

(۱۰) النساء: ۰۱4۲ التوبة: 6 ۵. 
(۱۱) البقرة: ۰۱۷۷۰۸۳ وغیرها. 





























o ۱۹‏ کی ات عا مع القراءات 

ڈالکتب 4| واب ۲۷۹ وللیاب ۳4 و(الحجاب)؛ ول الراب کرک 0 
ولإرحالهم» لرسد: ۷ا و«ركابب» دسر ولیک۳4 وور ۱ 
[الرعد: ۰۲۱۲ وال۳4 رفا ك4“ ول قتانهاگه [البقرة: 4۱ وتان 4 ۱ 
[یوسف: ۰6۳ 41] إذا كان ذلك مخفوضاً فقط حبث کن وما تصرف منهن( ویمیل من 

ذلك حرفاً واحداً في موضع الرفع» قوله تعالی: ییاه 4 فقط ۱۷. 


مر ۳ 2 رم 
ويميل من (فعال) بضم الفاء حرفا واحداء قوله تعالى: الراب € [النحل: 0۹4[ 
إذا كان مخفوضاً فقط۱). 


ويميل من (فَعَال) بفتح الفاء حرفاً واحدا قوله تعالى: لوا €[آل عمران: ۱۹۵] 
حيث كان في موضع الخفض لا غیر ۳ . 


ويميل مما يكون بوزن (أفعال) ‏ بفتح الهمزة ‏ أربع عشرة كلمة فقط قوله تعالى: 
الدب ۱۵4 و(فتاب)۱) 700صص 0م 


)١(‏ البقرة: ۸۰ وغيرها من الواضع. 

(۲) البقرة: ۲۰۲ وغيرها من الواضع. 

(۳) البقرة: ۰۲۱۱۰۱۹۲ وغيرها. 

(4) في القرآن #یَمْجَاب # ص: ۳۲ . 

. 1۱۰ البقرة: ۱۷۷ التوبة:‎ )٥( 

(7) آل عمران: ۰۱۹ غافر: ٤ء‏ وغيرها. 

(۷) النساء: ۰۹۸۰۷۵ وغيرها. 

(۸) البقرة: ۲۳٢‏ آل عمران: ١۱ء‏ وغيرها. 

(۹) انظر: جامع البیان في القراءات ۰۷4۸/۲ الصباح ۲/ ۱۳ . 
(۱۰) آل عمران: ۰۱۲ ۰۱۹۷ الرعد: ۱۸. 

(۱۱) انظر: الصباح ۲/ 1۳. 

(۱۲) انظر: الصباح ۲/ 1۳. 

(۱۳) انظر: الصباح ۲/ ٦۳‏ . 

(۱) البقرة: ۰۱۷۹ ۰۱۹۷ وغيرها. 

(۱۵) نحو قوله: تیک 4 آل عمران: 46 ۰۱4۹۰۱ وغيرها. 




















باب الامالة ق آحرت با ها یبصع سے N‏ 
رب 4 لسا 4 رفالثں ۳4 وار ۸۹ 
وط زاب 4ہ توج 4" التاق ۳4 وکا 4 الرحن: 01١‏ جانتج » 
[الإنسان: ٢]ء‏ (الْكْمان) [المائدة: ۸۹ء و عتاب ۲۸۷۹۴ ول اَعقَليکم (af‏ حيث كن في 
موضع الخفض لا غیر وما تصرف منھن!'''. 

ویمیل مما يكون بوژن (إفتال) يكير ایت جس کلمات لاف 0 
تعالى: لجسن € [الرحمن: ۰٦ا‏ این ۱4 #الإكرَام € [الرحن: ۰۲۷ ۲۷۸ 
7 نک ۱۳4 وار اج ۱۳ وما تصرف منهن في موضع الخفض(*۱. 

ویمیل مما یکون بوزن (مفعال) - بکسر الميم ‏ ثلاث کلمات: قوله تعالی: 
# لصا × [الفجر: ۱۶]» و(المیراث)*۱ والیخراب ۲۲ إذا كان في موضع 
الخفض فقط ۷" 


. ۱١ ص:‎ )١( 

(۲) إبراهيم: ۹٦ء‏ ص: ۳۸. 

(۳) هود: ۱۷ء الرعد: ٣۳ء‏ وغيرها. 

)٤(‏ آل عمران: ٦ء‏ الأنفال: ١۷ء‏ وغيرها. 

)٥(‏ الزخرف: ۷۱ء الإنسان: ١۱ء‏ وغيرها. 

)٦(‏ الأنعام: ١٣٤۱ء‏ الأحزاب: ۰۳۷ ۵۲ وغيرها. 
(۷) الأنفال: ۱۲ء ص: ۳۳. 

(۸) البقرة: ۲٦٦‏ الأنعام: ۹۹ء وغيرها من المواضع 
(۹) آل عمران: 66 ۰۱4۹۰۱ المؤمنون: 55. 
(۱۰) انظر: المصباح ۲/ 57. 

)١(‏ التوبة: ۰۲۳ وغيرها. 

(۱۲) آل عمران: ۰۸۵ الصف: ۷. 


(۱۳) البقرة: ۲4۰ وغيرها. 

(۱6) انظر: الصباح ۲/ ۱۳ . 

(۱۵) نحو قوله تعالی: ویر علض آل عمران: ۱۸۰ والحديد: ۱۰. 
(۱) آل عمران: ۳۹ء مریم: ۱۱. 

(۱۷) انظر: الصباح 1۷/۲ . 
































۱۱ 78“ ہے جامع القراءات 

ویمیل مما یکون بوزن (الفاعلین) إحدى وعشرین كلمة فقط حيث كن فوله 
تعالی: ارح 4 «التلجرب 4 «الْمكرن ۳4 «الْمَيرِينَ ٥۶۹‏ 
کین [الانفطار: 0۲۱۱ سملن € [التين: 0]» قالخا مین گ [التوبة: ۸17۰ لوین 2(4 
ریک 4 «ابتهلیت 4 ای 4 [الأنبياء: 1۰۰ آلگهیبرک 4( 
لیر ۷4ء (اکیین ۱۹ یت ۱۳4 یی ۳۹ طم 0174 
مین € [الأنبياء: ام ۲۸۱ #حلجزن) [الحاقة: ۰۲4۷ (خارجین)*۱ «خهیین 4 


حر ےھ 


[الأنبياء: 0۲۱۵ #الذّاكرين ‏ [الأحزاب: ۳0]» و آلکفریرت 2104 حيث کان بالیاء۲۱). 


ويميل مما يكون بوزن (فاعلون) أربعة أحرف فقط: قوله تعالی: #وتردوت # 


)١(‏ البقرة: ١٥۱ء‏ ١٥٥۱ء‏ وغيرها. 

(۲) آل عمران: 46 ۰۱ 2١46‏ وغيرها. 

(۳) آل عمران: ٥٤ء‏ الأنفال: ۳۰. 

)٤(‏ الأعراف: ۰۸۳ الحجر: ٦٠ء‏ وغيرها. 

. 57 البقرة: ٤٦ء آل عمران:‎ )٥( 

(5) الأعراف: ۰۱۱ الحجر: ۳۲۰۳۱ وغيرها. 

(۷) البقرة: ١۷‏ الأنعام: ٥۳ء‏ وغيرها. 

(۸) آل عمران: ۰۵۳ ۸۱ وغيرها. 

(۹) الأنبياء: ۸٩‏ القصص: 26 /5. 

(۱۰) الدخان: ۲۷ء الطور: ۱۸ء وأيضاً قوله تعالى: في المطففين: ۳۱ 9 که » حيث قرأه 
بألف بعد الفاء. انظر: النشر ۲/ ۳۹۹۔. 

(١١)يوسف:‏ ۹۹ء ا حجر: ٤٦ء‏ وغيرها. 

(۱۲) الائدة: ٥٦ء‏ المؤمنون: ٤٠ء‏ وغيرها. 

(۱۳) یوسف: ۱۰ء ا حجر: ۷۱ء وغيرها. 

. ۳۷ نی القرآن #یکَرجت  البقرة: ۰۱۲۷ المائدة:‎ )١5( 

(۱۵) البقرة: ٣۳ء‏ ۸۱ء ۱۹۱ء وغيرها. 

۰1۷/۲ انظر: الصباح‎ )١١( 





























باب الإمالة فى أحرف بأعيانها سیب 0 لمسس 10 


[الأنبياء: ۹۸]ء یو 4 [النجم: ٦٦]ء‏ (مَاهدون)۳) #جلهلُوت € [يوسف:89] حيث 


کان . 


ويميل ممايكون على وزن(فاعلات) اثني عشرة كلمة: قوله تعالی: لت 
[الصافات: ٢]ء‏ # فلت € [الذاريات: ٢]ء‏ ولد رت € [الذاریات: ۰۲۱ لت 4 
[الصافات: ۳]ء # ریت € [الذاريات: ۰۲۳ وت € [النازعات: »]١‏ # الط 4 
[النازعات: ؟]» #وَالسَبِحَتٍِ € [النازعات: ۰۲۳ #فالسبمّتِ € [النازعات: 4]» لشت که 
[المرسلات: 0۲۳ [ مرت [الرسلات: ۳]]4 و لباقت € [ق: ۱۰] فيميلها كلها 
إمالة لطيفة'. 


ویمیل مما یکون على وزن (فاعل) تسع عشرة كلمة حيث کن: قوله تعالی: 
یف 4 حيث كان #عل طاعو € [الأنعام: 0۱6۰ بتول‌کاهن € [الحاقة: 4۲]) 
#سّاكرًا 4 وان كان في موضع نصب اسر 4 [الفلق: 00 ااهل 4 
[البقرة: ۲۷۲] وان كان في موضع الرفع؛ ربا ولاعار ۱ الوار که ونل 
[القصص: ۰۲۳۰ و#أوار أَلتمَلٍ 4 [النمل: ۰۲۱۸ و#إيالوادٍ ۳ ولا یقطعوت راديا 4 
[التوبة: ۱۲۱]» کل ذلك بإمالة لطیفة إلا قوله کل وادیه هون © [الشعراء: ۲۲۵] 
وحده فانه يفخمه لاغیر و الوا € [البقرة: ۲۳۲ از تن © [التوبة: ]٤٤‏ 


۰4۸ في القرآن #الْمَِهِدُونَ ٭ الذاریات:‎ )١( 

.55 /7 انظر: المصباح‎ )٢( 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من المتن» ومثبت في الحاشية. 
)٤(‏ انظر: المصباح 11/۲ . 

)٥(‏ البقرة: ۶ ۷ ۸۵ وغيرها. 

)٦(‏ النساء: ۱۷ء النحل: ۱ وفرها. 

(۷) البقرة: ۰۱۷۳ الانعام: ۰۱6۵ النحل: ۰۱۱۵ 

(۸) طه: ۲ النازعات: »١5‏ الفجر: .٩‏ 











حب ل 












































۷۱۰ و ت جامع القراءات 


# وَوَالِدٍ © [البلد: ۳احیث كان في موضع الخفض» ‏ ماه € [البروج: ۳]ء و لماع 4 
[الصافات: ۰۲۳۰ تارج € [الأنعام: ۰۲۱۲۲ عير ءاسن( (عمد: ۰0۱۵ یاه 


رھد 


[الرحمن: ؛ 4]» دمم ۱ فیه وآلبار 4 [الحج: .]٢٢‏ 

ويميل ممایکون‌علی وزن(فاعِلّة) خم سكلمات حسب: قوله: # القارعة ٭ 
ما الْمَارعة * .وما ادف ما مار [القارعة: ۰۲۳-۱ وبآلْمَارِعَةٍ & [الحاقة: 4] 
رط ک4 باي عراب كانت. رن4 کور اساد کو 


مان ۶۹ک اوي 4 [القارعة: 9]» حاير 220 ین انیت رکه [الغاشية: ۵]. 

ويميل ممایکون بوزن (مفاعیل) حرفا واحداً: قوله تعالى: ریب #[سباً: ۱۲]» 
ويفتح لنَمَاٹیل © [سبا: ۱۳]. 

ویمہ ممايكون بوزن (مَفاعل) حرف واحدا: قوله تعالى: مارب € [طه: ۱۸]. 


ویمہ ممایکون بوزن (أفاعل) نار ھا قوله تعالى: لاس اور 274 حيث 


کا 


تلو بان ه10 0 , 


.۷ الکهف: ٢۲ء الجادلة:‎ )١( 

(۲) الدخان: ٥٦ء‏ وغرها. 

(۲) في النسخة (وعلى والدتی). 

.1١ الحاقة: ۲۲ الغاشہة:‎ )٤( 

.١١ الغاشية: ٤ء القارعة:‎ )٥( 

)٦(‏ الکهف: ۰۳۱ ال حج: ۰۲۳ وغيرها. 

(0) انظر: المصباح ٦١/۲‏ . 

(۸) النساء: ۰۷۵ ۹۸ء وغيرها. 

(۹) في المصباح 1۷/۲: على وزن (فاعلان) حرفاً واحداء قوله لدان 4. 





























ماله ی اسر اعنام ہے : : NV‏ 


ويم ممايكون بوزن (فعلان) بضم الفاء حرفين: قوله: بان ال رحن:٥٥]ء‏ 
و ہل € [النور: .]١5‏ 

ويميل مما يكون بوزن (فعلان) حرفاً واحداً: قوله تعالى: لف ترطّاس 4 
[الأنعام: ۷]. 

ويميل/ مما يكون بوزن فواعل حرفاً واحداً: قوله تعالى: من رارج # 
[المائدة: 4 ]. 

ویمیل‌ممایکون‌بوزن(مفاعلین) حرفاًواحداً: قوله‌تعالی: 8 اهرب 4 حیث 
کان وقرأت عنهم عنه #متاويا شاوی € [آل عمران: ۱۹۳] بالتفخيم فيهما”". 

واسم (الله) تعالی» و(لل)ء حيث كان بامالة الألف منهماء کقوله تعالی: من 
عند الو € [البقرة: ۰۲۷۹ ولاف کنب آله ۰4 واه 4 ونحو ذلك حيث كان 
في موضع الخفضء ايله € [البقرة: ۱۵۰] بإمالة النون» و4 بفتحها ین 
أَخجَارَوٌ € [ابتر:: ]۷٢‏ بامالة لطيفة وحیث كانت في موضع الخفض بيت 4# 
بالامالة حيث کان في موضع الحفض والنصب اجان [الإسراء: ۸۳] في 
سورة بني إسرائيل بفتح النون وإمالة الهمزة» وفي حم السجدة [فصلت: ۱ بامالتهما 
جميعاً «الاس)»(» وفانایں 4 بالإمالة فيهما حيث کانا في موضع الخفض» 
#يُمَارُورك ف السام 4 [الشوری: ۰۲۱۸ * الگ دم ومین 4 [الزخرف: ]٦۷‏ بالإمالة 
(۱) النساء: ۹۵ء حمد: ۳۱. 
(۲) انظر: المصباح 1۱/۲ . 
(۳) الأنفال: ۷۵ التوبة: ٣۳ء‏ وغيرها. 
)٤(‏ البقرة: ۰۲۸۰۸ ٦٦ء‏ وغیرها. 


)٥(‏ البقرة: ۹۹ء ۱۸۵ء وغيرها. 
(0) البقرة: ۰۸ 5ك ٦ء‏ وغيرها. 
(۷) البقرة: ٦٠ء‏ الاعراف: ۰۱۳۰ وغيرها. 


۰ب 
























































۱۱۸ م ع مت ی ع يس ست ام القراء أن 
فيهماء « إِسَمَعِيلَ 4“ بالامالة حيث کان» وقرأت نکم (النساء: ۱۲۳] 
بالتفخیم» ۲ ی ين تال وَيَینَ 4 [المؤمنون: ٥٥ا‏ که شوت » 
[القصص: ۰۲۳۸ لين صَلْصلٍِ 4 كلها بامالة لطيفة يسيرة» وقرأت «الار 4 
[غافر: ۳۲]ء و جَتمي 04 بالتفخيم فیها. 


12 

3 

3 

1 
اد 
3 


)١(‏ البقرة: ۰۱۳۳۰۱۲۷۰۱۲۵ وغيرها. 
(۲) الشعراء: ۰۲۲۲ الحاثية: ۷. 

(۳) احجر: ٢۲ء‏ ۳۳ الرجن: 5 .١‏ 

(4) البقرة: ٢۲ء‏ آل عمران: ۰۱۵ وغيرها. 









































با ۱ لاما a‏ 0 آحرف بأعيا تہ سس سس میسیب م بويت سس سيم ۹ ۱ ۱ 


ذكر الإمالات عن قتيبة على حروف المعجم | 
۱ من طریق أبي علي عن العباس بن الولید بن مرداس عنه ۱ 


۶ لالهمزة]0". 

: ٩۲۱] ۱-[الباء‎ 

المفتوحة التی بعدها آلف یمیل منها إمالة لطيفة يسيرة ثلاث عشرة كلمة» قوله تعالی: 
بابل 4 :۰0۱۰۲ رای € [البقرة: ۰۲۱۸۲ ولوار 4 وط یلار ٥4‏ 
و عبادیو. © [النساء: ۲۱۷۲ و لاک [يونس: ۲۹]ء # من عباوت 4“ حيث كان 
ذلك في حال الج لجال 46 [مود: ٤٤]ء‏ ولعن باه [الأنبياء: ]۱٠١‏ حیث كان في 
حال الجر لرا بود € [سبا: ۱۹]ء بان 4 [الرحن: 0 آباریق 4 [الواقعة: ۱۸)ء فلا 
بارد [الواقعة: 44 ]» روگ [ص: ]٤١‏ وحيث كان ذلك فقط لاغير 9 . 

؟ ١‏ التاء: 


المفتوحة التى بعدها ألف يميل منها إمالة لطيفة يسيرة عشر كلمات» قوله 
تعالى: #ف آلکتب #6 ویب حیث كان ذلك في حال الرفع» والجر 


(۱) هكذا في الأصل کتب عنوان ا همزة وما تحته خاص بالباء» وانظر إمالة هذا ا حرف في المستنير 
ص۹۸ ۰۲ الایضاح ص۰۳ ۳ البهج ص4۸ ۰۲ المصباح 7/ ١ ٦۸‏ 

(۲) زيادة یقتضیها السیاق. 

(۳) یس: ٣٠ء‏ غافر: .٦٤‏ 

.۱۵ البقرة: ۲۰۷ء آل عمران:‎ )٤( 


)٥( ۱‏ يوسف: ۱۰۱۲١‏ لكهف: ٦٦ء‏ وغيرها. 

.۲۵ /۲ انظر: الستنیر ص۹۸ ۲»الایضاح في القراءات ص ۰۳۰۳ البهج ص4۸ ۰۲ الصباح‎ )٦( 
البقرة: ۰۱۷۰۰۱۵۹ وغیرها.‎ )۷( ۱ 
البقرة: ۰۲ ۸۵ وغبرها.‎ )۸( ۱ 
































9 ۱ ع ع چ چ س 3 ٠‏ سے حا مہم الف أعات 


فقط إذا كان بالالف. واللام» فإذا لم يكن أماله في موضع الرفع» والنصبء والجره 
مثل قوله تعالى: اوعدا كعك ۱۱۱ و كنب ان © [آل عمران: ۲۳]» و تید # 
[الحاقة: ۰۱۹ 0 7]» ول ککب الو عَلَكَكُمْ 4 [النساء: ٤ء‏ ونحو ذلك حيث کان» و یکایم 4 
[البقرة: ]٠٤١‏ ما كان منه حيث کان» قال فيه € [البقره: ۷١۲]ء‏ #مقلود لِلَقعَال # 


سا مهم مخ ٠‏ مر خی 
سو کٹ سم 


سرض وج 


لآل عمران: ۰۱۲۱ ولإعَل لت € وما كان منه حيث كان في موضع الجر أي 
بو ۲(6) في سورة الأعراف ولایهمزه. تارك که [هود: ۱۲ ]» #تاری» [هود: ٥٥]ء‏ 
یل ۳ و ینویل € [یوسف: ۰۲ ۱۰۱۰۲۱] وما كان منه في موضع الجر حيث 
کان؛ یمیرک [النور: ۰1۳۱ لت 4 [التحریم: ۹٥]ء‏ زی له [ص: ۱۲]» 


٠‏ الٹاء: 

المفتوحة التي بعدها آلف یمیل منها إمالة لطيفة يسيرة سبع كلمات» قوله تعالی: 
شالت 4 [یس: »]١4‏ وان 4“ حيث کان» فبألْقَوَلِ الات € [إبراهيم: ۲۷]» 
# ین أَلْمَتَانِ © [الحجر: ۸۷]ء و مان 4 [الزمر: ۲۳] وما كان منه حيث کان #ثامنهُم 4 
[الکیف: ٢۲]ء‏ # ثاويًا 04 . 

٠ 5‏ - الجیم: 

المفتوحة التي بعدها آلف يميل بينها إمالة لطيفة يسيرة ثماني عشرة كلمة» قوله 
تعالى: ال 4 [البقرة: »]١‏ وجاعلو [القصص: ۷ وجاك € [البقرة: 2۱۲4 
و نا لجاعلون؟» [الکیف:۸] وما كان منه في کل حال حيث کان» و اھات 4 


(۱) الأنعام: ۲ الأحقاف: ۱۲. 
(۲) آیة: ۱۳۲. 


(۳) یوسف: 4 الکهف: ۷۸. 

.۲ انظر: الایضاح في القراءات ص ۰۳۰۳ البهج ص55‎ )٤( 

.۹ التوبة: ٤٠ء الحج:‎ )٥( 

. ۱۸/۲ القصص: ٤ء وانظر في إمالة ا حرف: الایضاح ص٤ ۰۳۰ المبهج ص٩4 ۰۲ المصباح‎ )٦( 


٦ 
۱ 


























ف اعا لاتب جو حم م سي رم EE‏ 


یں 1 


باب الإمالة في أحرف باع 
[البقرة: ۷٦]ء‏ و الج اوک € [لفرتان: ۳٠]ء‏ و ااهل © [البقرة: 1۲۷۲ ول 4 
[آل عمران: ]٤٥١‏ وما كان منه في كل حال حيث کان» لجال ۰۱ ٭ مت الال 7 
وما كان منه بالألف واللام وبلامين في موضع الجر حيث کان فإذا لم يكن بالألف 
واللام أمال في کل إعراب مثل رمال دا 4 [الأحزاب: ۲۳ لياو رحا 
[الحج: ۲۷]ء ونحو ذلك حيث كان» باي [آل عمران: 4] في كل حال حيث کان 
٭ جهوت [النساء: ٠)۹١‏ وهی € [النساء: ٩0‏ و ہار € [الاندة: ۰4] 
و#جهد 4 [العنکبوت:٦]ء‏ وجاهذهم؟» [الفرقان: ۲۵۲ وجه دوأ [الائدہ: ۲۰ 
و #جهاد؟ [التوبة: ]۲١‏ في كل اعرابه وما كان من ذلك حيث کان # مجان 4 
[المائدة: ٣ء‏ فاجَیِمنَ € [الأعراف:  ]۷۸‏ ويها جا ڑگ [النحل: 4]ء بالحجّاب4 
[ص: ۰۲۳۷ و اث ۳4/ء و ف٭حِجابًا مُستورًا 4 [الإسراء: ٤٤]ء‏ من وَرَاءِ حجاب؟» 
[الأحزاب: 0۳] وما كان منه في کل حال حيث کان» ٭جاب ار 4 لاسرا ۸ 

ای 4ء ول يجا ِالطور»”*» وما كان منه في كل حال حيث کان» هو با 
[لتان: ۰۲۳۳ لم اورویلک € [الأحزاب: )]٦٦‏ «ذرى »4 [سبأ: ۱۷]ء ده 4 [النمل: ۸۸]» 
جا 4 [الجائية: ۰۲۲۸ ا قاری € [الذاريات: ۰۲۳ ف لار 4 [الحاقة: ۱۱] وما كان منه 
حيث کان رابا 04 . 

6 الحاء: 


المفتوحة التى بعدها آلف يميل منها إمالة لطيفة قليلة ثمانی عشرة كلمة» 


)١(‏ البقرة: ۰۲۲۸ النساء: ۷ء وغيرها. 

(۲) النساء: ۷۵ء ۹۸ء وغيرها. 

(۳) الأعراف: ٤٦ء‏ وغيرها. 

.۵۱ الإسراء: ۰۸۳ فصلت:‎ )٤( 

.۲۹ القصص:‎ ١٥ مریم:‎ )٥( 

۰۲ الحاقة: ۱۷ء وانظر في إمالة ا حرف: التذكرة ص۸٦۱ الإيضاح ص٤ ۰۳۰ المبهج ص55‎ )٦( 
.٦۸/۲ الصباح‎ 





۱۳۹۹ 


















































0011 مم جرت سب عمتجت نابات 
قوله تعالى: فی رام 4 [يوسف: ٦٦]ء‏ و حلسییت؟ [الأنبياء: 4۷ لارام 4 
و ارامھ 4 [البقرة: ۰۲۲۲۸ روا السام که [الأنفال: ۷۵] وما كان منه في موضع 
الخفض حيث كان" وفايحارثوتَ که [المائدة: ۰۲۳۳ عشرن ۹ ال اوی # 
[يوسف: 05 ۰۲۱ ۱۰۱] حيث کان» سید حال € [الرعد: ۱۳] حيث کان مجرور 
لحا [الغاشية: 4] وما كان منه في كل حال حیث کان» یلاو 4 [الحج: ۸0۲۰ 
حاجرًا > [النمل: ٦٦]ء‏ وجرن [الحاقة: 4۷] حيث كان ذلك في كل حال» 
# میرک # [العنکبوت: ۲ من ریب € [سبا: ۵۱۳ لابصحاف 146الزخرف: ۱ء 
یرت 4 وحيث كان و فا یکت ۶4 افو [النازعات: ۱۰]» من 
E‏ 


5" الخاء: 

المفتوحة التي بعدها آلف يميل منها إمالة لطيفة يسيرة ثلاث كلمات» قوله 
تعالى: #بخرجین ۷4ء و یس حارج 4 اأنعام: ۱۲۲] حيث كان ذلك في أوله بای 
مم نیت # [التوبة: ۸۳] وما كان منه حيث کان» حمر 04 . 

۷ الدال: 

المفتوحة التي بعدها آلف يميل منها إمالة لطيفة يسيرة إحدى عشرة کلم 


.۵ آل عمران: ٦ء الحج:‎ )١( 

(۲) انظر المستنير في القراءات ص۹۸ ۲. 

(۳) الأعراف: ۰۱۱۱ الشعراء: 0۳۹ ۵۳. 

(6) الأعراف: ۰۸۷ یونس: ۰۱۰۹ وغيرها. 

)٥(‏ الذاریات: ٢ء‏ وفي الأصل ( اماملات). 

۰۲۵۰ الفلق: ٥ء وانظر في إمالة ا حرف: التذکرة ص۰ ۰۱۷ الایضاح ص۳۰۵ البهج ص‎ )٦( 
1۸/۲ المصباح‎ 

(۷) البقرة: ۱7۰۷ الائدة: ۳۷۔ 

(۸) الأنبياء: ۰۱۵ وانظر في إمالة ا حرف: الکامل في القراءات ص۳۱۸ الایضاح ص ۳۰5 
البهج ص ۰۲۵۰ الصباح 1۸/۲. 


















































باب الإمالة في حرف بأعيانها - ۱۲۳ 


قوله تعالى: لدع (f‏ و لی که (طہ: ۸ء ودای [الأحزاب: ٤٥٤]ء‏ ودای اہ 4 


ا 


[الأحقاف: ۰۳ ۲۲] وما كان منه حبث کان ویدار € [النساء: 15 وق ادان ۷(۴ وحيث كان» 
یداد 4 [الكهف: ۱۰۹]ء و لیداء 74" سا [الفتح: 1۲۹ دان € [الرحن: ٤‏ 0]» الو لن 


عد کےے 


شيا € [المزمل: ۱۷]ء ا بل داد ٩‏ [الأحزاب: ۱۹)ء نادان 04 حيث کان(*). 


ر سے و ےس 


۸ے الذال: 


المفتوحة التي بعدها آلف يميل منها إمالة لطيفة قلیلة خمس كلمات» قوله تعالى: 
کید ودک 4 برت: ۳۷ ولیک 4 حیث كان ذلك «لالكيت» 
[مود: »]1١4‏ ول ریت € [الذاريات: ١]ء‏ ید 46 و کیداب أله 4 [العنکبوت: ۱۰]) 
هذه الكلمة فقط لاغير ". 


۹۔ الراء: 


المفتوحة التي بعدها ألف يميل منها إمالة لطيفة يسيرةً عشرين كلمة» قوله 
تعالى: فرشا 6 [البقرة: ۲۲]حیث کان» يراج € [التوبة: ١۱ء‏ رخ 4 
[البقرة: 4٠‏ 7]» لح ١١#‏ في موضع الجر وحيث کان یت ۱ )حیث كان 


)١(‏ البقرة: ۰۱۸۲ القمر: ٦ء‏ وغيرها. 

(۲) الأعراف: ۰۱۱۱ الشعراء: ٣۳ء‏ ۵۳. 

(۳) البقرة: ۱۷۱ء مريم: ۳. 

(4) يس: ۰۵۱ القمر: لاء وغيرها. 

7 انظر: الایضاح في القراءات ص۳۰۵ البهج ص۰۳۰ الصباح‎ )٥( 
البقرة: ۰۲ ۵۲ وغيرها.‎ )٦( 

(۷) البقرة: ۹٦ء‏ ۰۲۳۲ وغيرها. 

(۸) آل عمران: ۰۱۵4۰۱۱۹ وغيرها. 

. 1۹/۲ انظر: الایضاح في القراءات ص۳۰۵ البهج ص۰۳۰ الصباح‎ )٩( 
البقرة: ۰۱۶۸ آل عمران: ۰۱۱6 وغيرها.‎ )۱۰( 

(۱۱) البقرة: ٤٦ء‏ آل عمران: 4۳. 


















































و مه م - جا مع القر أعات 


بالیای #رَابعْهُمَ 4 حيث کان» ف الراب € [آل عمران:۳۹] حيث كان في 
موضع الجرء سا 4 [النساء: ٦]ء‏ #أفترة ۳4 اتويت 4 حيث کان 
من أطرافِهًا 4“ وحيث کان» من قطان € [إبراهيم: ٥٥]ء‏ من راب #4( ولإفي 
لوآ 4 [النحل: 69] حيث كان في موضع الجر #إعن دِرَاسَتِہِمٌ # [الأعراف: »]٠٠١‏ 
ظط ]کپ کر اما و ##كام 4 [عبس: ۲۱5 و لارام [الرحمن: ۷۸۰۲۷] حيث كان 
ذلك وكذلك یراع 4 [ق: ۰۲٤٤١‏ مإإجَرَاجى € [هود: ٣۳ء‏ ی خرابها 4 . 


3 الزاى: 


المفتوحة التي بعدها آلف يميل منها إمالة لطيفة يسيرة ست كلمات» قوله 
تعالی: من مزاب 14مود: ۱۷ء ول وم راب € [غافر: ۳۰) حيث کان» من 
اهدب 4 [يوسف: ۰۲۲۰ لافرعورک # [يوسف: ]٤٥‏ حیث کانت» ۷ ألزَانيَة واه 
[النور: 6۲ لا رانيد [النور: ۳۹]ء لازان ‏ [النور: 0۲۳ رل 4 [البقرة: ۱۹۷]ء 
وراج © [المطففين: ۲۷]ء یرجه 04 . 


١‏ السين: 
المفتوحة التي بعدها آلف يميل منها إمالة لطيفة يسيرة ست وعشرين 


)١(‏ الكهف: ٢۲ء‏ المجادلة: ۷۔ 

(۲) پونس: ۳۸ء هود: ۰۱۳ وغيرها. 

(۳) الأعراف: ١٥۱ء‏ يوسف: ٦٦ء‏ وغیرها. 

. 46 الرعد: ٤٦ء الأنبياء:‎ )٤( 

)٥(‏ آل عمران: ۹٦ء‏ الکهف: ۳۷ء وغيرها. 

۰۱۱ الفرقان: ۰۷۲ الانفطار:‎ )٦( 

(۷) البقرة: ۰۱۱ وانظر في إمالة الحرف: التذکرة ص۱۷۰ الایضاح ص ۵ ۰۳۰ البهج ص ۰۲۹۱ 


المصباح ۷۲/. 
(۸) الإنسان: ٥ء‏ ۱۷ء وانظر ف إمالة الحرف: الایضاح ص٣٣۳‏ المبهج ص ۰۲۵۰۱ المصباح 
7۲. 





مسج سے وش سس 

















باب الامالة في حرف بأعیانہا سس ۱ 


کلمت قوله تعالی: ان 4 حیث كان في موضع الجر والس ۳4 
و إحسحانًا چ و خسان( [البقرة: ۲۲۹۰۱۷۸] في جمیع الاعراب حیث کان؛ 
#والسستحكين ۶۹ء "انی مسن € [إبراهيم: 4۷]» وفلِمََکینَ 4 [الكهف: ۷۹]ء 
و سکیم ۵4 و ی ت۷٥‏ وأ سری 4 [ابقر::٠ه]‏ حيث کانه 
السا ۷۹ء و للشسَاء» [النساء: ۷ ۳۲ لال ساپک 4 [البقره: 0۲۱۸۷ وین 
اھ 74 / › او یهن [النور: ۳۱) حيث كان في كل إعراب» و لالس ائلین4 
[البقرة: ۱۷۷]ء و اإسوآء لسن [فصلت: ۱۰]» و لاب 4 حيث كان ذلك لاف 
مسجد € [البقرة: ۱۸۷] إذا كان مخفوضاء وساب € [البقرة: 0۲۲۰۲ و حِسَابًا 4 
[الطلاق: ۸]ء ولإحِسَايَةَ 4 [الحاقة: ۲۰] حيث كان في كل الإاعراب میرک 4 
[النساء: 4 ؟]» ميحلت € [النساء: ٢٥]ء‏ یسان قرم € [إبراهيم: 4]» امن 
ای4 [طه: ۲۷ء وفلبلسایلک 4 ول انعر [الشعراء: ۱۹۰] وما كان 
حيث کان #وَلَاسَلِبَةَ € [المائدة: ۱۰۳ یناہد ۱۱۹" لاسمین 


[الشعراء: ۰۲۲۱۹ ول سنيدرم #4 [يوسق: 04 له سح 0€ وحیث کان 


(۱) الاسراء: ۸۳ السجدة: ۷ء وغيرها. 
(۲) النحل: ٩۰‏ الرهن: ۰1۱۰ 

(۳) البقرة: ۸۳ء النساء: ۰۳۲ وغیرها. 
(5) البقرة: ۸۳ء ۰۱۷۷ وغی‌ها. 

(۵) طه: ۰۱۲۸ السجدة: ۲٩‏ . 

۰۱۸ الأنبياء: ۰۱۳ النحل:‎ )٦( 

(۷) البقرة: ۲۳۱۰۲۲۲ وغيرها. 

(۸) البقرة: ۲ ۰۲۲ النساء: ۰۲۳ وغيرها. 
(۹) الذاریات: ۱۹ء العارج: ۲۵. 
(۱۰) مریم: ۹۷ء الدخان: ۵۸. 

(۱۱) الأعراف: ۰۱۱ ا حجر: ۹۸. 


۷۲ ا حجر: ۲۹ء ص:‎ )٢( 








٦‏ ۹/ ےا 

















جا تسه ی جامع القراءات 


« سفن االتين: ٠‏ « انها 6( (للسافلين)) و(السارقين)"» 
وَسَارںٌ 4 [الرعد: ۲۱۰ وف سَاوِمُهُمَ 04 من أَسَاوِرَ 4 حيث کان سید 4 
[الكهف: ۰۲۳ بالسَاحل 4 [القصص: ۰0۳۹ لام 4 [طه: ۸۷۱۸۵ مر که 
[طه: 40]) ¥ سرا € [الومنون: 5۷ ]لسکا € [الفرقان: ٤٤]ء‏ مسا © [فصلت: 15]» 
# سَتِِدُونَ € [النجم: »]7١‏ و اخسن ۷۹ء وخسن ۷۱۹ سحت € [التحریم: 9]» 
$ باَلسَاِه رو 04 . 

7 الشين: 

المفتوحة التي بعدها ألف يميل منها إمالة لطيفة يسيرة أربع عشرة كلمة» قوله 
تعالى: مُتَسَنِهًَا 74 وما كان منه» #شكريت € [الأعراف: ۱۷]ء ولإشلكرونَ # 
[الأنبياء: ۸۰]ء فشاک [البقرة: ۱۰۸ وشار ٩۱۳‏ حيث كان ذلك في كل 
الإعراب» ومن بعد صَلؤْةَ الوشاه ‏ [النور:08]» 'لعِسَاء یکرت € [یوسف: :۱ 
#الشهررت ۷۹" وَهُمٌ هدوت [الصافات: ۰۱۰۰ طشَهِرِينَ ۲۹ 
# سَاهِد مِنْأهْلِهآ 4 [يوسف: ۲۰ و#سَاهِدٌ 2074 وممَشهُودٌ € [البروج: *]ء 


(۱) هود: ۰۸۲ الحجر: ٤‏ ۷. 

(۲) هكذا في الأصلء وني القرآن موضع واحد #سَلفِلِينَ 4 وقد تقدم ذکره. 
(۳) في القرآن بدون آل وما ا سَرِقِينَ4 [يوسف: ۷۳]. 

)٤(‏ الكهف: ٢۲ء‏ وغيرها. 

)٥(‏ الکهف: ۱ ال حج: ۰۲۳ وغيرها. 

۰۱۰ النحل: ۹۰ء الرهن:‎ )٦( 

(۷) البقرة: ۲۲۹۰۱۷۸ التوبة: ۰۱۰۰ 

(۸) النازعات: ١۱ء‏ وانظر في إمالة الحرف: الایضاح ص٣۳۰‏ البهج ص ۰۲۹۰ الصباح ۲/ 1۸ . 
)٩(‏ البقرة: ۵ ۰۲ الانعام: ۰۱۶۱ الزمر: ۲۳. 

.۳ النساء: ۰۱6۷ النحل: ۰۱۲۱ الانسان:‎ )۱١( 

(۱۱) آل عمران: ۰۵۳ ۸۱ء وغیرها. 

(۱۲) التوبة: ۱۷ء الأنبياء: ۰۷۸ 

(۱۳) الأحقاف: ۱۰ البروج: ۳. 









































حر 


باب الأمالة في أحرف بأعیانہا سسا es‏ م ۱۲۲ 
و مهدا( [الأحزاب: 40] حيث كان ذلك» لوَمَسَاربُ 4 یس: ۰0۷۳ وسا کر > 
[الإسراء: 54]» دو ري4 وگ [الراقعة: ٤‏ ۰۰] وما كان منم 
# شاک [الإسراء: ٤۸]ء‏ طسَلفْعِينَ* [الشعراء: ٠٠‏ ١ء‏ من شلطي 4 [القصص: »]7١‏ 
مرن 4 اساج € [الانسان: ۲]» «لستّاع * [الصافات: ۳ #شاعر 6 
وحيث كان ذلك اک راک ۵ 


۳ الصاد: 


المفتوحة التی بعدها آلف یمیل منها إمالة لطيفة يسيرة ثلاث کلمات. قوله 


تعالی: #بصایر 4 ورین ۳ و لقن 74" وما كان منهما حیث كان 
بالیاء۸). 

۶ الضاد: 

المفتوحة التي بعدها ألف یمیل منها إمالة يسيرة ثلاثة أحرفء قوله تعالی: 
# بِصَصارَينَ € [البقرة: ۲۱۰۲ عي مکار € [الساء: ۱۲] وما كان منه في رات 
الات © [الشوری: ۲۲]. 

6 الطاء: 

المفتوحة التي بعدها آلف یمیل منها إمالة لطيفة يسيرة حرفین» قوله تعالی: 
# ف فرطاس > [الأنعام: ۷]» # وما تآبگارد 46 [هود: ۲۹]. 


(۱) الصافات: ٤٦ء‏ محمد: ۱۵. 

(۲) الصافات: 6 العارج: ۰4۰ 

(۳) الأنبياء: ٥ء‏ الطور: ۰۳۰ وغيرها. 

.۶۲ الكوثر: ۳ وانظر في إمالة ا حرف: الإيضاح ص٣٣٠ المبهج ص ۰۲۹۲ المصباح‎ )٤( 
.۲۰۱۳ الأعراف:‎ ۱۰١ الأنعام:‎ )٥( 

)٦(‏ البقرة: ۰۱۵۳ ۰۱۵۵ وغيرها. 

(۷) آل عمران: ۱۷ء المائدة: ۱۱۹ء وغيرها. 


(۸) انظر: المصادر السابقة. 


























۸ ۲ سمسسملىپسمجئلَٔسسشْمیکی سیو‌سیصستجچت جا مع القراء أ رک 


5" الظاء: 
المفتوحة التي بعدها ألف يميل منها إمالة لطيفة يسيرة قوله تعالی: لو ٠4‏ 
وما كان منه بالیاء أو بغير الوای و ظَالِمُ 4 حیث کان" . ۱ 


۷۔ العین : 

المفتوحة التي بعدها آلف يميل منها إمالة يسيرة عشر كلماتء قوله تعالی: 
عم الب #4 #الصتييت #4 وین 4 [یرسفٹ:٤:]‏ ولعللیین ۷4 
و امن ۳4 وعاری؟» [النساء:"4]» ها [مود:۸۲]» لعل € [الانسان:۲۱]» 
#عا لیم # [الحاقة:؟7]» #إعالِينَ» [الومنون:45] حيث کان» #العلبدي 4 [الزخرف:۸۱]» 


سے ی 


عبد 4 [الأنیاء: ]٥٢‏ عدون ۸۰ #عليداتٍ 4 [التحريم:0]» #معلجزين 2 [الحج:1ه] 
حيث کان» نعاجه € [ص:4 7]» عاي ک4 [الحاقة:+]» ۶ لمعارج € [العارج:۳]» عام 4 . 


۰۸۔ الغين: 

المفتوحة التی بعدها ألف يميل منها إمالة يسيرة ثلاث کلمات: قوله تعالى: 
#ف لین ۱۳ ف٭ِوََلْفَرمینَ € [التوبة: ٦٦ا‏ سرب € [المعارج: ]٤٥٤‏ حيث كان 
بالخفض '. 


)١(‏ البقرة: ۰۳۵ ۹۰ء وغيرها. 

(۲) الكهف: ۳۵ فاطر: ۳۲ء وغيرها. 

(۳) انظر: الایضاح ص٢۰٠‏ البهج ص ۰۲۵۳ المصباح ۰۷۲/۲ 

)٤(‏ الأنعام:۷۳ التوبة: 244 وغيرها. 

)٥(‏ الفاتحة: ۰۲ البقرة: 6۷ وغيرها. 

(7) الأنبياء: ٥١ء‏ وغيرها. 

(۷) آل‌عمران:۰۱۳۹ العنکبوت:۵۸. 

(۸) البقر::۱۳۸ الومنون:۳۷. 

(۹) البقرة: ۰5۱ ۰۱۸۶ وغيرهاء وانظر في إمالة احرف: البهج ص ۰۲۵۳ الصباح ۲/ ۷۳. 
(۱۰) الأعراف: ۰۸۳ ا حجر: ٦٠ء‏ وغیرها. 

.۷۳ /۲ انظر: الستنیر في القراءات ص۰۲۹۹ الایضاح في القراءات ص ۰۳۰۷ الصباح‎ )١( 















































باب الإمالة فی أحرف بأعیانہا جک پچ حدم 1 aes‏ 


۹۔ الفاء: 


المفتوحة التي بعدها آلف يميل منها إمالة يسيرة اثني عشرة كلمة» قوله تعالى: 
لافار 4 [البقرة: ۸٦]ء‏ بمج ۱۱۱۹۴ الین که [الأعراف: ۱۸۹ سا ٥۷۹‏ 
مر ۱۳۷۹ نی فاد 4 رهي € [الشعراء: 49 »]١‏ #وجفان © [سباً: ۱۳]) 

يى € [الصافات: ۰۲۱7۲ 3 فتكهينَ ۰۶۱۹ء #بمَلکه :۲۱۰ حيث كان ذلك بالخفض» 


آو بالیاء(. 
۰ القاف: 
المفتوحة التي بعدها ألف یمیل منها حرفا واحدا قوله تعالی: مار 04 . 
١‏ الکاف: 


المفتوحة التی بعدها ألف یمیل منها إمالة يسيرة عشر کلمات. قوله تعالی: #کافر 

7 ۱ 

ہو € [البقرة: »]4١‏ الام € [البقرة: ۱۸۸ 6 4( الین € [البقرة: ۳٢٢]ء‏ 
#التّكاح »۱۳ ولیکاع 4 [النور: ۳۳] وما كان منه حيث کان کاب 4 


[البقرة: ۰۲۲۸۲ و كاتا [البقرة: ۲۸۲ و کیت [الانفطار: ۰۲۱۱ فَِيَومُمَ # 


(۱) النساء: ٣۱۹‏ ٥۲ء‏ وغيرها. 

(۲) يونس: ۷٦ء‏ النحل: ۹١ء‏ وغيرها. 

(۳) يوسف: ۰۱۰ ا حجر: ۷۱ء وغيرها. 

.۳۸ ص:‎ ۰4٩ إبراهيم:‎ )٤( 

)٥(‏ الدخان: ۲۷ء الطور: ۱۸۔ 

.۲۲ ص: ٥٤ء الطور:‎ )٦( 

(0 انظر: الایضاح نی القراءات ص۳۰۵ المبهج ص ۰۲۵۹۳ الصباح ۲/ ۷۳. 
(۸) القارعة: ۰۳ وانظر نی إمالة ا حرف: الصادر السابقة. 

() البقرة: ۰۱۹7 النحل: ۲۵. 

(۱۰) البقرة: ۰۲۳۵ ۲۳۷ النساء: ٩‏ . 




















[النور: ۳۳] في جمیح اعرابه» و#الحكذبيت 204 و گذبک چک وار 
شکری ۲4ء مارک ینگ ر4 [النور: ۰۲۷۱ لإيكاهن 4 [الطور: ۸0۷4 #وَلا ركاب » 
[الحشر: *]» موكرهِينَ که [الأعراف: ۰۲۸۸ ککرهوت ۶۹ #لكرهوت 04 . 


۲ - اللام: 


المفتوحة التي بعدها آلف یمیل منها إمالة قليلة خمس عشرة كلمة» قوله تعالی: 
یی وک النسل: 1۳۰ وط اق 6 و ین تق لاق 4 و تفن ی 
و لی له شلف € [إبراهيم :۰ ونحو ذلك حيث كان في موضع الخفض حیث 
کان و یال ۱۹ء ولیت »۱۱ و ایکا 4 [الساء: ۸۲ ]حیث كان ذلك 
طلست" بعد اهر 4 [التوبة: ۷۶۰] ی یت الخفض» بت 
یکی ۱۹4 من جک 4 لالہ 1۳۲ وة لایر ین ۱٥4‏ ط يل 
للم © [المؤمنون: ۹۱]حیث کان خفضاً. 


ہے مے 


(۱) آل عمران: ٦١ء‏ الأعراف: ٦٦ء‏ وغيرها. 
() هود: ۲۷ء یوسف: ۷ء وغيرها. 

(۲) النساء: ٤٣ء‏ الحج: ۲. 

)٤(‏ التوبة: ۸ء ٥٤ء‏ وغيرها. 

.۷ 4 /۲ الأنفال: ٥ء وانظر نی إمالة ا حرف: الإيضاح ص ۰۳۰۷ البهج ص٢٥۲ الصباح‎ )٥( 
البقرة: ۱۳۹ء الأنعام: ۰۸۰ وغيرها.‎ )٦( 
یوسف: ۰۳۸ الحدید: ۲۹ء وغيرها.‎ )۷( 

(۸) الفاتحة: ٢ء‏ الأنعام: ١ء‏ وغيرها. 

(۹) البقرة: ١٦۱ء‏ آل عمران: ۱۹۰ء وغيرها. 
(۱۰) الأنبياء: ۸۰ الروم: ۲۲. 

(۱۱) آل عمران: ۰۸6 الصف: ۷. 

(۱۲) آل عمران: ۰۱۹۲ غافر: ٤ء‏ وغيرها. 





(۱۳) الائدة: ٤‏ ۵ وغيرها. 
)١5(‏ آل عمران: ۰1۲ الائدة: ۷۳ء وغیرها. 


























باب الامالة فى حرف با خاش عه سحت ۹8۳۳۱۲ 


وسمعت آبا علي» یقول: لول ءابايكک € [البقرة: ۱۳۲] بخلاف عنه» ويلين 
۵ حکل 4 لماک لی صل € [الاعراف: ۱ وحيث کان» امین ۳ من 
یت 4 (الایاء:٥٥]‏ وحيث کان» بيهن 4[الأحزاب: 10۹ تن طی از 4 
[الصافات: »]١١‏ لکل الا وللبتب € [النبً: ]۲٢‏ ملح تلاو توء € [البقرة: ۱۲۱]. 


۳ -المیم: 

المفتوحة التي بعدها ألف يميل منها إمالة لطيفة يسيرة ست عشرة كلمة» قوله تعالی: 
یب و زیت 4 نان 4 لیبق 4 حيث کان الس 6 حيث كان 
أيضاًء ¥ وَمَالُوَامَهُمَا 4 [الأعراف: 0۲۱۳۲ ماما 4 بإ ٭ [الإسراء: ۷۱]ء و ما 
ین € [يس: ۱۲ فلاتمار فيم € [الكهف: 0177 امان في ليث € [الأنبياء: ۷۸]» 
«#رلمایک4 [النور: ۳۷ تار ٍ 4 [الصافات: ۷ء ین آکمایھا 4 [نصلت: 4۷]» 
وف الا كار € [الرحن: ۱۱] ما کان من ذلك مخفوضا کمن ۹۷۹ مين € [النور: 4]» 
لان € [یوسف: 4۳ ٤٦]ء‏ دود © [الذاریات: 04۸ من مار 4 [الرهن: ۱۵]» 
ات لیم € [الفجر: 6۷ عن مین وَسْمَالٍ 4 [سبا: ۱0 رال 4 آیضا. 


5 النون: 
المفتوحة التی بعدها آلف یمیل منها إمالة يسيرة ست عشرة كلمة» قوله تعالی: 


(۱) الأنبياء: ١۱ء‏ الدخان: ۰۳۸ 

(۲) پس: ٥٤ء‏ الرسلات: ۰5۱ 

(۳) البقرة: ۰۱۲۷۰۱۲۰ وغيرها. 

.۳۰ آل عمران: ٥٤ء الأنفال:‎ )٤( 

)٥(‏ البقرة: ٤‏ ۰۱۲ هود: ۰۱۷ وغرها. 

)٦(‏ الأنعام: ۰۱6۳ الزمر: ٦ء‏ وغیرها. 

(۷) ق: ۷ المعارج: ۳۷ 

(۸) انظر: الایضاح ص ۰۳۰۷ البهج ص٢٥۲‏ الصباح ۲/ .۷١‏ 


























۱۳۲ س سےا مھ القر اعات 


مع القر 
نلاس »۳ وحيث كان #في موضع 4" الخفض َو [البقرة: ١٥]ء‏ ویفتح 
و [لبقرة: +0۱۰ ويميل نی ۳ إذا كان بالخفض» مب ری 4 
[آل عمران: ۱۹۳ ]» و یناد الما € [ق: 6۱ امین € [المائدة: ۳۱ و کر ميرت (4) 
وحيث كان ذلك» و#إيتاء € [البقرة: ٢۲]ء‏ و#إتاج € [یوسف: 0۲4۲ 9 دى لاجر # 
[غافر: ۱۸]) «الْحَتَازِير» [المائدة: ٦٦]ء‏ امازل 0# نی كاديكم 4 [العنکبوت: ۲۹]» 
سار € [الرحن: ۱۰ کہا [اللك: 01۱۰ ال ). 

6" الواو: 

المفتوحة التي بعدها آلف یمیل منها إمالة يسيرة ثلاث عشرة كلمة» قوله 
تعالی: اد 74 ویر 4 رید ۳4 لبدو 4 [سبا:٤٤]ء‏ وما كان 
منه في كل اعرابه حيث کان» لین ۱۳4 بولق € [مریم: ۳۲ و لیلد ی 
و وین € [النساء: ۱۳۰]» ولالْوَالدات 4 [البقرة: ۲۳۳ ورالد € [لتمان: ۲۳۳ 
ولیک €[الائدة: ۰۲۱۰۹ وما كان من ذلك حيث کان الا قوله لالْوَلِدان # 
[النساء: ۰۷ ۳۳] إذا کان مثنى نان يفتحه» لمع ألْحَوَالِفٍ € [التوبة: ۸۷ء ین رارج 4 
[المائدة: 4]» فبُواری ۱۱ #فاوری € [المائدة: ۰۲۳۱ الارن 4 [المائدة: ۱۱۱] حیث 


(۱) البقرة: ۰۱۳۰۸ وغيرها. 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من المتن» ومثبت في الحاشية. 
(۳) البقرة: ٦٠ء‏ الأعراف: ١٦٦۱ء‏ وغيرها. 

)٤(‏ آل عمران: ۵۲ المؤمنون: ٤٠ء‏ وغيرها. 


.۳۹ يس:‎ ٥ يونس:‎ )٥( 

.۷١ /۲ المزمل: ٦ء وانظر في إمالة الحرف: الستنیر ص٣٣٠ المبهج ص ۰۲۹۵ المصباح‎ )٦( 
يوسف: ۳۹ء الرعد: ١۱ء وغيرها.‎ )۷( 

(۸) البقرة: ٦٦ء‏ ٦٣٦۱ء‏ وغيرها. 

(۹) البقرة: ۰۲۱۳ النساء: ١ء‏ وغيرها. 

(۱۰) البقرة: ۸۳ء النساء: ۰۳٩‏ وغيرها. 

(۱۱) الائدة: ۰۳۱ الأعراف: ۰ ۲. 

















باب الإمالة في أحرف بأعیانہا سس ی و ۱۳۲ 
كان بالياء فان كان بالواو فتحه راديا © [التوبة: ١۱۲]ء‏ و لیوا [إبراهيم: ۳۷ 
و# الوا [القصص: ]٠٣‏ حيث كان ذلك. ومن أصَوَافِهًا € [النحل: ۸۰ء وف موی » 
[مریم: ٥]ء‏ ارت 4 [البقرة: ۲۳۳]» 'وَاردھَا € [مريم: ۷]ء #واردهم © (یوسف: ۱۹]» 
# وردوتک؟ [الأنبياء: ۹۸]ء فالورئیں 2١74‏ وحيث كان ذلك» #قواریر 4)/ 8 ین 
َوارييرَ € [النمل: ]٤٤‏ حيث كان ذلك لااب 4 [الواقعة: ۱۸]) ویفتح « الراب 
ا:۱۳ فقط طخ 74 کیٹ ۵4 
٦ج‏ الهاء: 


المفتوحة التي بعدها آلف يميل منها إمالة يسيرة في ثماني كلمات» قوله تعالى: 
© جهاد» [التوبة: ٢٢]ء‏ طحق جهكادو. € [الحج: ۰0۷۸ یه جهادا 4 [الفرقان: ]٥٥‏ 
وما كان منه حيث کان مهن € [التوبة: ۱۰۰ #مهدجرت € [الممتحنة: ۱۰]) 
(مُهَاجِرَاتٌ)*2 وحيث كان ذلك» فک هاو ی ل [الأعراف: 185]» وللھاد لت 4 
[الحج: ۰۲۵4 هدياف [الفرقان: ۴۱]ء لبه اد [الروم: ۲۰۳ و#هادٍ» [الرعد: ۷] 
حيث كان ذلك شہاب ٭ [النمل: 0۲۷ #الهدلكيرت * [يوسف: 0۲۸۰ یرک 
اھ کیب € ماد € [الحج: ٥ا‏ ٭ كَاليْمانگ [الرحن: ۰۳۳۷ #هسارية 4 
[الرحمن: ۷۲]. 


۷ الياء: 
المفتوحة التي بعدها ألف يميل منها إمالة لطيفة في سبع كلمات» قوله 


.٠١ المؤمنون:‎ ۲٣۳ ا حجر:‎ )١( 

(۲) النمل: ٤٦ء‏ الإنسان: ۰۱۰۰۱۵ 

(۳) البقرة: ۰۱۱۵ ۷١٢۲ء‏ وغيرها. 

)٤(‏ النساء: ۹۷ء الأنعام: ۰۱6۷ وغيرهاء وانظر في إمالة ا حرف: الایضاح ص۳۰۵ البهج 
ص۲۹۹ الصباح ۰۷۱/۲ 

)٥(‏ مکذا نی الأصلء ول یأتِ في القرآن إلا في المتحنة (مهاجراتِ). 


۷ نب 


























aT‏ 10100 ا 323 جام الق اغات 
تعالى: ی ایا € [الرحن: ۷۲]ء این 4 وبابه في حال الجر حيث کان» 
و#الْقيمَةٍ 4 حيث كانت في كل إعرابهاء ٭ و الْحَمَرْوَ 4 » ول حور 
[البقرة: ٦۹]ء‏ بخلاف ١ل‏ لياق € [الفجر: ٢٤۲]ء‏ وف ایک € [الأحقاف: ۲۰] حيث كان 
ذلك. وال 4ک و یال 4 [سبا: ۱۸ #بضعاء € [القصص: ۷۱ وڈ یاہیں )4 
[الأنعام: 0۲۵4 ياست [يوسف: ٤٣ء‏ ۰۲45 من یام € [البقرة: ۰۱۸4 0۱۸۰ إن 
أیکارِ 4 وحيث کان(. 

فهذه جملة ما انفرد به قتيبة عن الكسائي مائتان وخمس وثمانون كلمة أصولاً 
لها أشباه في القرآن لبعضهاء وما وافقوه في بعضها من الرواة نذكر إن شاء الله. 


22 ے2 ےھ 
ZS 25‏ کے 


)١(‏ البقرة: ۹۹ء ۲۳۱ء وغيرها. 

)٢(‏ البقرة: ۸۵ء ۱۱۳ء وغيرها. 

(۳) البقرة: ۸۵ء ٦۸ء‏ وغيرها. 

(4) مريم: ۰۱۰ ا حاقة: ۷ الفجر: ۲. 

)٥(‏ البقرة: ۰۲۰۳ ال حج: ۲۸ء وغيرها. 

.۲٥٢ص البهج‎ ٠٣٣ انظر: المستنير ص‎ )٦( 


























2 في احرف 


۸ وآمال البربري عن الكسائي من طریق آبي الفضل الخزاعي عنه» وأبو عمر 
الدوري من طريق قاسم بن عبد الوارث وأبي العباس البَلَخي وأبي علي الأهوازي عن 
الخلواني عنه أيضاً ای € [الأنعام: ٠١١۱١۸‏ وأمال الحُلواني» والبَلْخِي معاً عن الدوري 
عنه ماما € [ق: 4 4]» #وَمَسََارِيبُ € [يس: ۷۳]ء وافقه أبو الفضل عن ابن الشارب عن الدوري 
في ومتارب 4 وافة فقهم المطرّعي عن أبي عمر في يرام 4 وزاد یر 004 . 

وأقرأني أبو علي عن ابن آبي نصرہ وابن رُستم عن نصير یا © [البقرة: ٢۲]ء‏ 
و فرشا [البقرة: ]٢٢‏ ولإ اجيم جم € [البقرة: ٥۸]ء‏ امه € [البقرة: ۲۱۷] بالإمالة 
فيهن إمالة لطيفة هذه الأربع كلمات لاغير» وافق [الخبازي عن ابن أبي نصر في فرشا » 
وبا 4 فقط. وقرأت]!'' على أبي علي عن الحُلواني عن الدوري رب بالإمالة حيث 
كان» وأمال عمر بن بکیر» وابن ميسرة الرازي معا عن الکسائي؛ والحُلواني عن الدوري من 


ررح ظ- 


طريق أبي علي عنه» والغضائري عن سعيد بن عبد الرحيم عنه اوهل يز 4 في سورة سباً. 


الأهوازي عن الخلواني عن الدوريء وابن شَتَبُودْ عن ابي عثمان عنه 
« سا 4 [فصلت: ]1١5‏ في سورة حم السجدة بإمالة لطيفة» أبو ذهل الكوفي 


بت ہے ل ل ل 


عن نصير عنه وه بإمالة النون» واللام من لاله € هاهنا فقط وتو بفتح 


)١(‏ الفرقان: ٦١ء‏ الأحزاب: ٤٦ء‏ وغيرها. 

)٢(‏ انظر: المنتهى ص ۲4۵- ۰۲45 جامع البيان في القراءات ۷۳٣/۲‏ ء الكامل في القراءات 
ص۳۳۷. 

(۳) ما بین المعقوفتين ساقط من المتن» ومثبت في الحاشية. 

. ۱۷ آیة:‎ )٤( 









































/۵۹۸ 


٦‏ | مس س رد 3 جامح القراءات 


النون''ء أبو منصورء وابن يزيد الفارسي» وابن ميسرة عن الكسائي» وابن شعيب 
الرازي» وابن أبي نصر معا عن نصير عنه بإمالة النون من الكلمتين جميعا. 

وق رأت على أبي علي عن نصير إلاعن الأصبهاني عنه ره لته ©[قريش: ٢]؛‏ 
وإإرك شانکاک € [الكوثر: ] بإمالة الشين فيهما إمالة لطيفة» وبه قرأت من طریق أبي 
الحسين عنه» وقرأت على أبي بکر» وغيره بالإمالة فيهما عن ابن رُستم فقطء زاد ابو 
علي؛ وأبو الحسين في روايتهما عن الأزرق» وابن رستم #جيد ها [المسد: ٥]ء‏ وقالا 
عنه: لایفتحهن فتحاً جافیا وکذلك الم ۹ء و #دٍمَاءكُمَ 4 وقرأت على آبي بكر 
عن ابن رستم السا 4 لناس: 4] بإمالة النون/ إمالة لطيفةء وهکذا أقرأني أبو علي 
عن الدنداني» وابن أبي نصر"'. 

۹۔ سمعت أبا بكر» يقول: سمعت الخزاعي» يقول: «وفي حفظي عن 
آبي حمدون» عن سُلیم إمالة #فى ظِكَلٍ € [يس: ٠55‏ ۰4۱ #وَمَشَارِبَ © [يس: ۷۳]» 
و نت € [الواقعة: ۳۰]) و إبعبّادو ۳۹ في فاطر» .٩‏ وبه قرأت على أبي بكر عنه. 

العبسي, عن حمزة من طريق آبي علي عنه لوءالهعَک #*) في الاعراف بإمالة 
الهمزة. 

وأقرأني أبو بكر عن ابن الصَّلت عن سالم فرشا و لیا 4 بإمالة الراء 
والنون فيهما وما أشبههما في جميع القرآن» وعن ابن مروان فرشا 4 بالإمالة فقط 
وعن ابن عتبة فرشا ۹ء واه کی و لاجم 4 و وراج 4ء و الاب # 
بامالة یسيرة فیهن [حیث]() وقعت"(. 
)١(‏ انظر: جامع البيان في القراءات ٣٦ء‏ النشر ۲/ ۳۲ 


(۲) انظر: النتهی ص 1۷ ۰۲ جامع البيان في القراءات ۲/ ۷ ۰۷ الكامل نی القراءات ص٣۳۲.‏ 
(۳) آية: ۱۳۱ 

)٤(‏ انظر: ا منتھی ص55 ۰۲ الکامل في القراءات ص۳۳۸. 

(۵) آية: ۱۲۷ . 

)٦(‏ ما بين العقوفتین ساقط من التن» ومثبت في ا حاشیة. 

(۷) انظر: المنتهى ص ۲۹۲ . 


1 
































باب الامالة و 


اخ ف بأعيا نا سس سم سد ۱۳۷ 


وقرأت عن خارجة عن نافع #من‌والی ٭''' في الرعد بإمالة الوای وأمال عبد 
الرزاق عن ابن عامر طريق الخزاعي عنه. وأبوعلي عن الحُلواني؛ والأخفش معاعن 
هشام» وعن الرازي عن ابن ذكوان 'وَمَشارثُ 4ء الکُمري عن أبي جعفر واللؤلؤي 
عن ابي عمروء وأبو معمر عن عبد الوارث عنه» والخلواني» والآخفش؛ وهبة الله 
والبلخي من طريق أبي علي عنهم عن هشام #عابد 4 [الكافرون: 4] و عیدوت 4 
بإمالة العین فیهما في الموضعین ۳" من سورة الکافرین لا غیر ۳ وبه قرأت على آبي 
بكر عن ابن عبدان عن الحلواني عنه فقط *. 

وأقرأني أبو علي عن محمد بن هشام عن أبيه» وعن الخلواني عنه أيضاًء وعن 
الأصمعي. واللؤلؤي معا عن أبي عمروہ وعن أبي معمر عن عبد الوارث عنه من 
نت" في سورة الغاشية لاغير بإمالة الهمزة9©. 


وقرأت على أبي علي عن الوليد بن مسلم» وعن آحمد وابن أنس» والأخفش 
إلا عن النقاش والبلخي معاً عنه» والبيروتي» وأهل العراق عن ابن الأخرم عنه عن 
ابن ذكوان من 4 حيث كان. و هه 4'“ في سورة النور» و #الإِكْرَام 4 
[الرحمن: ۲۷ء ۷۸] حيث جاء بالامالة فيهن"» إلا أني قرأت عليه عن ابن أبي إسرائيل 
عن ابن مسلم کرام بالفتح حيث كان. 
(١)آية:١١.‏ 
(۲) آية: 7 5". 
(۳) انظر: الإقناع ص ۰۱۲۰ المصباح . 
)٤(‏ انظر: الإقناع ص ۰۱۲۰ الصباح ۱۹/۲ء الإتحاف ص .١7١‏ 


. ٩ آية:‎ )۵( 


(۷) آل عمران: ۳ Te‏ التحریم: ۲۔ 
(۸) آیة: ۳۳. 
(۹) انظر: المصباح ۰4۸/۲ النشر .٦٦ /٢‏ 























۰ وأقرأني أبو بكر عن أبي بكر الأخفش الصغير مرد ۹ء و واه ی 
و#إإذتههنَ € بالإمالة فیھن'" وقال الخبازي: ابن الأخرم نون که و(إکرام) 
و مهن 4 يشم الراء الكسر. 

وقرأت على آبي علي عن هشام» وعن الزعفراني وأحمد بن أنس معا عن ابن 
عتبة» وعن عبد الحميد بن بكار البيروتي عن ابن عامر» وعن البّلخي عن الأخفش 
عن ابن ذكوان الاب ) بالفتح في كل إعرابه حيث کان» وعلي المري» والسلمي؛ 
وابن النجاد وابن عتاب جميعاً عن الأخفش عن ابن ذكوان بالإمالة في كل إعرابه 
وحيث كان» وعن الآخرين عن ابن عامر بالإمالة في موضع الخفضء وبالفتح في 
موضع النصب؛ وهو في القرآن أربعة مواضع'''. 

وأقرأني أبو بكر عن الشذائي عن ابن عتبة» وعن الصوري» وعن عبد الرزاق عن 
صاحبيه» وعن الأخفش عن ابن ذكوان مراب 4 بالإمالة في موضع الخفضص” 
وزاد عن آبی داود موضع النصب؟ ایض وعن الإسكندرانى فی آل عمران فقط 20 

وقال الخبازي: شامي غير هشام مراب بالامالة» ومحمد بن القاسم بن 
يزيد فى آل عمران فقط. 

روى الخبازي عن ابن العباس المطوعي عن الخطيب عن الشموني عن الأعشى 
$ الزُهبان© [التوبة: 4]» وظنادی 4 و دایز ۷4ء و سما € [المؤمنون: ۷٦]ء‏ وكاو ۸۱4 

و سے e‏ 


. 16 /۲ انظر: النتهی ص ۰۲۵۲ الا قناع ص۱۲۱ النشر‎ )١( 

(۲) قوله تعالی: الاب وَجَد 4 [آل عمران: ۳۷]» و یل في الراب #[آل عمران: ۰۲۳۹ و ماعل 
ره .من آلمخراب € [مريم: »]١١‏ ود لیب # [ص: ۲۱]. 

(۳) في آل عمران: ۰۳۹ ومریم: ۰۱۱ 

.۲۱ نی آل عمران: ۰۳۷ وص:‎ )٤( 

۰۱۱۹ انظر: النتهی ص ۰۲۹۲ النشر ۲/ 16 الاتحاف ص‎ )٥( 

)٦(‏ الأعراف: 4 ۰4 4۸ وغیرها. 

(۷) الأنعام: 69 الاعراف: ۷۲ء وغیرها. 

(۸) البقرة: ٤١ء‏ ۰۲۱۷ وغيرها. 


























ب الامالة في حرف باعیاها سس _ ۱۳۹ 


کہ [آلعمران:۱۳] في کل إعرابهاء والکفیت 4 ولآلکتب ۳4 
وف لاب 4 و الماد 4 وفالربَاييّ ۶(4 وسار © [الرعد:٠۰١])‏ 
و لاس۳ حیث كان في موضع الجر و هالک ۲۳4 ره پچ [الكافرون:4] 

بالامالة فیهن "۲ وبه قرأت من طريقه عنه» قال: وزاد الخياط :كل ما كان على (فاعل). 

وأقرأني آبو علي عن الزعفراني؛ وعن الخطیب معا/ عن الشموني عن الأعشی؛ 
وعن آبي إسحاق الطبري عن النقاش عن القاسم عن الشموني عنه بالوجهین بالفتح 
وبالامالة فیهن إلا #عابد €» فإني قرأت علیهم عنه بالفتح و#إجَبَّارينَ 4 بالوجهین 
بين بين وبالفتح أيضاًء وعن ابن جبیر عن الا عشی» وعن الا عن القاسم عن الشموني 
عنه كل ذلك بين الفتح والکسر وإلى الفتح آقرب» وسمعت الأآهوازي یقول: قال 

النقاش: وربما كنت أقرأ على القاسم كل ذلك بالفتح الشدید» ولايرد علي. 

وقرأت عليه أيضاً عن ابن شتبوذ عن القاسم جميع ذلك بإمالة لطيفة» 
قول واحد وزاد جرک 4“ في البقرة وین 4 حيث كان فأمالھاء وفتح 

* وَاَلرَهَبَانِ 4. 

وأقرأني آبو بكر عن الشموني إلاعن القّار ابر 4 بإمالة لطيفة حيث 


)١(‏ البقرة: ۰۳ ۸۹ء وغيرها. 

(۲) البقرة:۰۸۵ ۱۰۵ وغيرها. 

(۳) البقرة:۲ ۲۰ .آل‌عمران: ۰۱۹۹۰۱۹ وغيرها. 
(5) البقرة: ۰۲۰۷ یس: ٣۳ء‏ وغيرها. 

)٥(‏ آل‌عمران ۷۹ من دون آل. 

(5) البقرة:۰۸ ١۹ء‏ وغيرها. 








(۷) آل‌عمران:۳۸ الاعراف:۹ ۰۷ وغيرها. 

(۸) انظر: جامع البیان في القراءات 45/۲ ۷ الکامل في القراءات ص5١‏ ". 
(۹) الائدة: ٢۲ء‏ الشعراء: ۱۳۰. 

(۱۰) آیة: 4ه 

(۱۱) البقرة: ۰۱6۸ آل عمران: ۰۱۱۲ وغيرها. 





۸ب 






































۰ےہ ارگ ی و ی ی تسس مک سی نے گہ۔ ا ت جامع القر اعات 


وقع» وعن تی و والجعفي عن الشموني ها نار 4 وظالجما مار 46 [۱- لجمعة: 16» 
و#الحنا 7 نار #4( وکا a‏ و(الکفرت ٥۹‏ و با ماد 4( و وین 


و لوا ار ۳4 وما أشبهها في موضع الخفض بالإمالة» وقد ذكروا مثلها لاس4 
و ساب #. زاد ابن الصلت ##الْكنب سی سام الح زكر ۲ 
ول ساب 4ء و(الکتب 4 في موضع الخفض بالإمالة فيهن حيث وقع 0 

وأمال اللؤلؤي عن أبي عمرو #يطارِد# وحيث کانء وأبو معمر عن عبد الوارث 
عنه #حيوِءَان 2١١4‏ في سورة الرحمن بإمالة الهمزة۱۳ ومعاذ بن معاذ العنبري عن 
آبي عمروء والعُمري عن أبي جعفر فآلْتََارِعَةُ 4 بالإمالة حيث كانت" واللؤلؤي؛ 
وعصمة معاً عن أبي عمروء وعبد الوارث الا القصبي عنه بالامالة جمیع ما في سورة 
القارعة» وأمال اللولژي يت 4" في سورة الزمر و لعایلا ۱۳4 في والضحی؛ 
# ومن شَرَحَایرٍ 4 في سورة الفلق. 


)١(‏ البقرة: ۲۷۰۱۹۶ وغيرها. 

(۲) التوبة: ۰۱۲۳ وغيرها. 

(۳) الائدة: ٤٥ء‏ ۸۹ء وغيرها. 

)٤(‏ البقرة: ۰۳۶ ۸۹ء وغيرها. 

)٥(‏ پس: ۳۰ غافر: 4۸ وغيرها. 

(7) الائدة: ٢۲ء‏ الشعراء: ۱۳۰. 

(۷) الشوری: ۳۲ الر حمن: ٢۲ء‏ التکویر: ۰۱۲ 

(۸) في النتهی ص٢٥۲:‏ وافق الخطیب في تاد 24 و اساب 4ء وتاب 4 في مرضع 
الخفض حيث وقع. 

(۹) انظر: المنتهى ص ۰۲۵۰ الكامل في القراءات ص۳۱۸. 

. 66 :ةيآ)٠١(‎ 

(۱۱) انظر: الصباح .٦۹/۲‏ 

(۱۲) انظر: النتهی ص ۲۵۹۰ . 

(۱۳) آیة: هلا. 

(۱۶) آیة: ۸. 

(۱۵) آیة: ۵. 



































باب الإمالة في حرف بأعیانہا ي Em‏ 

أبو محمد الخريبي عن أبي عمرو لك تسد 4 في فاتحة الكتاب 
فقط بإشمام الكسر قليلا :0 و لاش 4 حیت كاناء ولك 24 
ول آنصکارۍ ۳ و لارا 274 حيث كان بعد الدال منه حرفان ولا مرها 
[الحج: ۷ء و یلك لِمض علا ریک 4 [الزخرف: ۷۷]» #ولا ركاب 4 [ا خٹر:٦اء‏ ول 
در 4 في سورة الجمعة فقط و رود 4 وحيث كان بإشمام الكسر في سائر 
ذلك وافقه الجعفي» والكاهلي وشعیب بن حرب جميعاً عن حمزة من طريق أبي علي 
عنهما عنه» والأصبهاني عن خلاد عن سُلیم عنه في فلك ند وک نیرت 4 فقط. 

وأمال يونس بن حبیب النحوي» وغبید بن عقيل الهلالي معا عن ابي عمری 
الواقدي عن العباس عنه» وابن اليزيدي عن أبيه من طریق آبي علي عنهما عنه سید 
لا #[الرعد: ]2 . 


ابن الحسین عنه #وا للم [النمل: ۱۸] بامالة الوای بالوجهین خارجة عن آبي عمرو. 


العُمري عن يزيد لح 4 بإمالة لطيفة يسيرة حيث كان ۱ آبو علي عن 


(۱) آية: 6. 

(۲) البقرة: ١٣٦۱ء‏ وغيرها. 

(۳) البقرة: ۱۸۷ء الأعراف: ٢۲ء‏ وغيرها. 
)٤(‏ الأعراف: ۰۱۱۱ الشعراء: .۳٣‏ 

.۱۶ آل عمران: ٥٦ء الصف:‎ )٥( 

. 1۵ يوسف: ٢۲ء الكهف:‎ )٦( 

(۷) آية: ۹ 

(۸) النساء: 57 »١‏ الماعون: ٦۔‏ 

(۹) انظر: جامع البيان في القراءات ۳/ ١٥۱۲ء‏ المصباح 4/۲ 4. 
(۱۰) البقرة: ۱۸ء القمر: 1 ۸. 

(۱۱) انظر: النتهی ص58 ۲. 





























1 ۱ دک سس ححا جر لش اءاره 
سا بیع القراءاأات 


المنهال بن شاذان العمري» وعن داود بن سالم(۱ رارق ج عق رت 
آلڪذيت ٭ بالإمالة حيث كان بالياء. 


,3 
ےت ماد 54 


Uy 0 205 


فصل 
۱ ويميل طلحة بن مصرف» وحمزة إلا إسحاق بن يوسف الأزرق» 
والقاضي» والكاهلي من طريق أبي علي عنهم عنه» وخارجة بن مصعب الضبعي عن نافع 
(زاد) ۳" وما تصرف منه وش 4 وج ]2*4 ووا ۱۷۹ وضَاقٌ 4 
ولصاف € [التوبة: ٢۲ء‏ ۱۱۹]ء و اب46( وم لطاب € [النساء: ۳]ء ولات 04 
و افوا © [النساء: 4]) و رخاف © [البقرة: ۱۲۸]) فراع 74 و زعوأ € [الصف: »]١‏ 
هكذا ذکر آبو علي في مفرد نافع عن خارجة» وفي تصنيفه عنه جمیع الباب بين اللفظین 


(۱) سیاه ابن الجزري: داود بن أبي سالم» آبو سلیمان الازدي أخذ القراءة عن یعقوب الحضرمي» 
روی القراءة عنه على بن الحسن بن محمد بن إبراهيم العتكي وآبو بكر محمد بن ا حسن بن عبد 
الحسن السيراني. انظر: الغاية ۱/ ۰4۲۳ 

وت نی سا فلز ای 
ابن إبراهيم الأزدي» وعلي بن عبد الله بن محمد الأزدي. انظر: الغاية: ۳/ ١76٠‏ : 

(۳) نی القرآن مقترنة بضیاثر ختلفة نحو قوله: ودک [الأعراف: ۹٦]ء‏ ونحو قوله: «َاه که 
[التوبة: 5 ۱۲]» ونحو: دهم € [الأحزاب: .]۲٢‏ 

(4) البقرة: ۰۷۰۰۲۰ وغیرها. 

٩ النساء: 4۳ الائدة:‎ )٥( 

(5) هود: ۰۸ النحل: ‏ ۰۳ وغيرها. 

(۷) هود: ۰۷۷ العنکبوت: ۳۳. 

(۸) إبراهيم: ١۱ء‏ طه: ۰۱۱۱۰۲۱ وغیرها. 

)٩(‏ البقرة: ۱۸۲ الائدة: ۲۸ء وغيرها. 

(۱۰) النجم: ۰۱۷ الصف: ۵. 


ع 


مس 


یز 


رز زر واه او واه 6۷ 96 ۳۳۳ مد 


۵ 0 سود 


























تاه تا اما مو مج ہی ےج ۳۶۳ 


إلا ال ا ا ا و ا 
زربي غير الأهوازي عنه وأبو بكر أحمد بن الحسين عن شيوخه عن خلاد» وسليمان 
ابن عبد الرحمن الطلحي عنه» ویحبی بن أحمد بن هارون المزوق/ عن الحلواني عنه 
أيضاً کسر اد رَاعت 4 في الأحزاب. وام رَاعَتَ 4 في صادہ وافقهم آبو الفضل 
عن ابن رربي في صاده عبد الرحمن القاضي عن حمزةه وابن قنبي عن سُلیم عنه راع 
لوب 4" في سورة الصف بكسر الزاي» والفتح أصح وآشهر وافقهم ابن عامر 
غير إسحاق بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم عنه» والأخفشء وأبي محمد الزعفراني» 
وأبي محمد الريحاني عن هبةء والبَلّخي» وأحمد بن أنس جميعاً عن هشام» وابن شاذان» 
وابن عبدان عن الخلواني عنه على کسر (زاد)» وما تصرف منه وم2 که ولج 
حيث وقعن؟ ء إلا أن عبد الرزاق فتح مهم 74 وہل ےک ۷۷ وطجائو ۷۷۹ 
و هر #[العتكبوت: 0۳] حيث اتصل بمکنی(. 


وآقرآني أبوعلي عن الربیع بن ثعلب» والزعفراني عن ابن مسلم وعن آحمد ۷ 
ہر تس ہے ۱ 
راهم اللہ ٭'''' في آول سورة البقرة بكسر الزاي وبابه بالفتح في سائر القرآن 


(۱) آیة: ۱۰. 

۔٦٦ آیة:‎ )٢( 

. ٥ آية:‎ )٣( 

.9۹ /۲ انظر: المنتھی ص ۰۲۵۱ المستنير ص ۲۹۰ الإقناع ص۰۱۳ المصباح ۲/ ۰۱۷ النشر‎ )٤( 
البقرة: ۰۱۰۱۰۸۹ وغيرها.‎ )٥( 


)٦(‏ البقرة: ۸۷ء ۹۲ء وغيرها. 

(۷) آل عمران: ۰۱۸۶ الأعراف: ۰۱۱ وغيرها. 

(۸) انظر: الکامل في القراءات ص۱۸ ۳. 

.۷ ۱۳/۲ أحمد بن آنس. انظر: جامع البیان في القراءات‎ )٩( 
في الأصل (بن عن).‎ )۱۰( 

(۱۱) آیة: ۱۰. 


۶ ور‎ 
EE 






































١ 31‏ ساو سي سس مه مس ع سس سس سس سس سس سس سح سس ع سه ص ص سح سس ص ص ص سس حا مع القراءات 


وشا 6 و#ج4 بالکسر فیهما حيث كاناء وبه قرأت على أبي بكر الأخفش 
الصغير عن صاحبیە''' كقراءتي عن أحمد بن الحسین» والخبازي عن ابن الأخرم عن 
الأخفش عن ابن ذکوان''' زاد ابن بكار عن ابن عامرہ والداجوني عن هشام» وعن 
ابن ذكوان أيضاًء والرازي» ومحمد بن موسى من طريق أبي علي عنه» وعبد الرزاق 
عن أيوب من طريق أبي الفضل الخزاعي عنه کسر خاب ۳*4 زاد النوفلي عن ابن 
بكار کسر عاق). 

وأقرأني أبو بكر عن عبد الرزاق عن ابن ذكوان 441 بالإمالة» إذا لم يكن 
بعد الألف حرف نحو جَاءَ هم ۴ء وشبهه وعن المطرّعي اء هر العَابُ 4 يعني 
طريق عبد الرزاق*واله أعلم. 

وذكر الخبازي عن المطرّعي عن الإسكندراني هراب 4 بفتح الجيم 
في العنكبوت» وقال: زاد ابن عبد الرزاق إذا اتصل بمکنی”'. 

وسمعت آبا بكر يقول: سمعت الخزاعي» يقول: قرأ أبو الحسین بهذه الروایق 
وبرواية محمد بن موسى عن ابن ذكوان على المطَّرّعيء وقال: قال المطّرّعي في 
كتاب قراءة الشاميين تصنيفه في العنکبوت ار الاب بفتح الجيم اتفاق. 
يعني: الإسكندراني» ومحمد بن موسى وغيرهماء والله أعلم بصواب ذلك. 


۲ وأمال الأعمش طريق السعيدي عنه» وخلف م2 ۹ و وج 4 


(۱) هما جعفر بن سليمان» أبو الفضل ابن أبي داود» ومحمد بن النضر أبو الحسن بن الأخرم» سبق 
التعريف بها في الفقرة (٢٥۲)ء‏ (۲4۹). 

(۲) انظر: الإقناع ص۰۱۳ النشر ۲/ ٦٦ء‏ الإتحاف ص۱۱۷. 

(۳) الفرقان: ٦٦ء‏ الأحزاب: ٤٦ء‏ وغیرها. 

.۲۱/۲ انظر: المنتهى ص ۰۲۵۱ الکامل في القراءات ص۱۷ ۰۳ الصباح‎ )٤( 

. ۲۹۱ انظر: النتهی ص‎ )٥( 

() انظر: الکامل نی القراءات ص۱۸ ۳. 




















بات الامالة یآ ر ق باعياتها سس - رو سس RE‏ 
وحسين بن علي الجعفي عن أبي عمرو طاب ۹ء و #حَابَ 4ء و حا حیث 
وقعن''ء وابن حماد عن نافع حا 4 فقط. 

وقرأت على أبي بكر عن نصير إلا عن ابن عيسى عنه (زاد) بكسر الزاي حيث 
وقع كقراءتي عن أحمد بن الحسين عن نصیر . 

وسمعت آبا بکر یقول: سمعت الخزاعي» یقول: وریت بخط آبي بكر 
الشذائي وروی نصیر عن الكساتي مزاع 46 بکسر الزاي» ولا آدري كيف قرأت 
علیه. 
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وأقرأني أبوعلي عن أبي [ابن]”" نصرء والأصبهاني معاعن نصير # فَرَاتَهُمُ اہ ۹ 
بکسر الزاي وبفتح ما تصرف منه حيث کان» وعن الدنداني» ومحمد بن نصير» وابن 
شعیب؛ وابن رُستم جمیعاً عن نصير #فَرَادَهُمُ له وما تصرف منه بكسر الزاي ء 
وكذلك ازع ۹ء وفِرَاعُوَا 4 فقط لا غير » وبه قرأت من طريق ابن الحسين عنهم عنه» 
بين اللفظين في جميع الباب ابن جمّازء وأبو خليد عتبة بن حماد الدمشقي» وگردم بن 
خالد التونسي» ويعقوب بن جعفر الأنصاريء وابن إبراهيم الزهري وأبو زكير یحبی 
ابن محمد بن قيس» وإسماعيل بن أبي أويس» وأبو بكر بن أبي أويس» وأبو الحسين 
عن رجاله عن إسماعيل» وأبو قرة موسى بن طارق اليماني جميعاً عن نافعء والقاضي؛ 
وأحمد بن صالح» والشحام عن قالون من طريق أبي علي عنهم عنه» وخلف عن 
المسيبي عنه» والمسكي جميعاً عن الكساتي» [والطوسي طريق أبي علي عنهما عن أبي 
حاتم وأبو عبيد» والفرّاء وابن وردان السلمي](ٴء وافقھم يزيد عن الخلواني إلا من 


)١(‏ انظر: البهج ص7515. 
(۲) انظر: ا لمنتھی ص .76١‏ 
() ما بين المعقوفتين ساقط من المتن» ومثبت في الحاشية. 
(4) انظر: البهج ص۲۱ 
)٥(‏ ما بين العقوفتین ساقط من المتن» ومثبت في الحاشية. 





























٦‏ ۱ سس حا القر ءات 


طريق أبي الحسين الخباز عن ابن شاذان عنه في (زاد)» وللاسّاء 6 و جاء ۹ء وأبو 
الرّعراء عن الدوري عن إسماعيل طريق أبي علي عنه في (زاد) حيث کان وقرأت 
عن اختيار محمد بن جرير جميع الباب بامالة لطيفة. 


3 اد 84 
08 ۳ 0 


/ فصل على مذهب ورش في الإمالة 


۳۲ے یونس وأبو الآزهر عن ورشرة:وأهل العراق عن الأزرق من طریق 


الأهوازي عنهم عن ورش عنه یمیلون الراء قلیلاً في قوله تعالی: #وین وراید. 
عدا € [إبر اهيم: ۰۲۱۷ من‌ورآء جاب ۳6 #إمن ورا لجرت 4 [الحجرات: 4]» ونحو 


ذلك حيث كان في موضع الخفض فقط. 

محمد بن عبيد الله بن سعيد الرازي عن البخاري عن ورش *#فعززنا تالت ۳ 
في سورة يس» طف طلست کلمت 74 * في سورة الرمزء زی ثلث شب 4( “ في سورة 
والمرسلات بالامالة فيهن» هذه الكلمات الثلاث فقط لا غير. 


وسمعت الآهوازي» يقول: ومذهب أهل مصر عنه إذا كان في الكلمة راء 
مفتوحة وانکسر ما قبلها جعلوها بين الإمالة والتفخيم كان بين الراء والكسر الساکن 
أو لم يكنء كقوله تعالی: #لجراعی€ (مود:٣]ء‏ والوکرار © [الرجن: ۷۸۰۲۷ 
ورام اهلو € [البقرة: ۸0۲۱۷ له هاه که [البقرة: 0۲۵۰ وههن € [النور: ٣٣‏ 


. ۱۱۷ الإتحاف ص‎ ٩۹٩ /۲ انظر: الإقناع ص۰۱۳ النشر‎ )١( 
.۵۱ الأحزاب: ٥٦ء الشوری:‎ )۲( 

(۳) آية: ۱۶. 

." آیة:‎ )٤( 

.۳۰ آیة:‎ )٥( 
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بات ke‏ الاما 3 ف 7 ف بأعيا می مس سس ص سس سس سس سس سی دس ی ۶:۷ ۱ 


و الاب 4 حيث كان. وف حِم ن4ا فشا( [البقرة: ٢٢]ء‏ و کرام ۴(۹ 
ورجا ہ4 [الفرقان: ٦٦]ء‏ و معا € [ق: 4 4]» و لاحرد 04 ولاق [القيامة: ۲ 
و#قِرَوَة ۷4ء ونحو ذلك حيث کان . 


وإذا كانت الراء مفتوحة قبلها ياء جعلوها بين الإمالة والتفخيم انكسر ما قبل 
۱ الياء والفتح» مثل قوله تعالى: میٹ 74" ولخت [الرحمن: ۷۰] ونحوهما(). 
۱ فإذا كانت الراء ساكنة أو مضمومة أو مفتوحة فلا خلاف بين جماعة قراء الأمصار 
۱ أن في جمیع ذلك بلفظ السکون والرفع والفتح من غير ترقیق کقوله تعالی: لان 4 


بح سل م 


eW: 4‏ 0 ٭ #يروتهم 4 [آل عمران: ۰۲۱۳ و رو بیدا [المعارج: 7]) 


[ چیه ۰۱۱4 ونروت ۲۱۳4 ڑا ۱۳۹ جر الطرر: ۴۱ 


كا 


ہد 2 


۱ .ا '' ونحو ذلك حيث کان 
۱ فإذا كانت الراء مکسورة فلا حلاف بين جماعة قراء أهل الأمصار فى ترقیقها 


(۱) آل عمران: ۳۷۳۹ء وغيرها. ۱ 
(۲) آل عمران: ۳۳ء ۳۵ التحریم: ۱۲. ۱ 
(۳) الفرقان: ۰۷۲ الانفطار: ۰۱۱ ۱ 
(6) البقرة: ۰۸۱۰ وغيرها. 

.155 البقرة: 16 الأعراف:‎ )٥( 

() انظر: جامع البيان في القراءات ۲/ ۰۷۷۲ المستنير ص ۰۲۹۲ المصباح ۲/ .٠١‏ 

(۷) آل عمران: ۰۱۸۰ الحديد: ۱۰. 

(۸) انظر: جامع البيان في القراءات ۲/ ۰۷۷۲ الصباح ۵۰/۲ 

)٩(‏ آل عمران: ۰۳۷ ٤٦ء‏ وغيرها. 

(۱۰) آل عمران: ۰۱٩۱‏ النساء: ۲ع۱. 

(۱۱) البقرة: ۰۲۳ الأعراف: ۸٦ء‏ وغيرها. 

۱ (۱۲) آل عمران: ۰۱٩۱‏ الاعراف: ۰۱۷ وغيرها. 

۱ (۱۳) البقرة: ۸۵ التوبة: ۰۱۰۱۱ 

(۱۶) انظر: الصباح ۲/ ۵۰. 





























4 1 
حا مع [ ۳7 ء ال 
۳ م 


انا مس جیب سیم توس 5 ہے تےے 
مثل قوله تعالی: شم [يونس: ١١]ء‏ و جر 
لاحر [يس: ۰ فان ال 00# لک ای یم 4( ونحو ذلك حيث کان» 


قال: 101111010101077 "0000 
في الأنفال» والراء الأولى في قوله تعالی: کر رر 4 في المرسلات ۲ 

٤‏ ۲-قال أبو علي: هذا شرح مذهب أهل مصر عن ورش في الراء قد ذکرته 
على ما بلغني عنهم: وجميع ما ذكرته من مذهب أهل مصر في الراء فان أهل العراق 


وبغداد ما يأخذون به. 


٥۔‏ سمعت أبا بكر المروزي» يقول: سمعت الخزاعي» يقول: سمعت 
أبا بكر الشذاتي يقول: كان ابن قوذ رحمه الله رجلاً صادق اللهجة» وأراد أن 
يحکي لفظ المصريين عن ورش» وأبي دخية» وسقلاب» وليس في لغتهم التفخيم 
الشدیدہ ولا الإمالة المشبعةء ولكن وسطاً من ذلك» وأجمل حروفاً منها ما آنا ذاكرها 
کم 

فقال -رحمه الله -: # ذلك تسب بإمالة الذال والتاء فيهما في موضع الرفع؛ 
والنصب» والخفض في كل القرآن إمالة بين اللفظين» وعن أبي عدي مثله. 


(۱) البقرة: ۰۱16 إبراهيم: ۰۳۲ وغيرها. 

(۲) البقرة: ۰۱۰۲ الأنفال: ۰۲6 

(۳) النور: ۱۱ء عبس: ۰۳۷ 

.۳ آیة:‎ )٤( 

(۵) آیة: ۳۲. 

. ۵۰ /۲ انظر: الوجیز ص۱۱۳ ا مستنیر ص ۰۲۹۷ الصباح‎ )٦( 














ع م ال ہی ای اح تسس یت 2 جح مجح بت VE‏ 


ا 21 ماله ف حر یا میا مہا 


7 جلاک وكذلك وک4 رر و« ال 
و لیکن 4 في جمیع القرآنء وبه قرأت على أبي بكر عنه عنهم فعنه» و یا © بامالة 
المیم بغنة/ بين اللفظین حیث جاء. 

لول 4 يلين الهمزة ويلقي حرکتها على اللام فیحرکها» ویمیلها قلیلا 
لانکسار الباء التي قبلهاء ویمد لأن الهمزة ممدودة» ویمیل الراء أيضاً لانکسار الخاء 
التي قبلهاء وكذلك ما آشبه هذا في جمیع القرآن. 

حدثني بذلك أبو بكر المروزي» قال: حدثنا أبو الفضلء قال: حدثنا آبو بكر 
الشذائي عن ابن صُتَبُوذعن رجاله عن ورش» وأبي دِخية» وسّقلاب جميعاً عن نافع» 
وبه قرأت على أبي بكر عنه إلا عن الشذائي عنه عنهم فعنه. 

وقرأت عن أبي عدي» وأبي بكر النحوي» والآذفوي المصريان عن رجالهما 
عن ورش *لنرة بفتح اللام وبعدها مده والراء بين اللفظين» وبه قرأت على 
الأهوازي عن المصريين عنه. 

لأوْلَتيِكَ 4 بالمد والإشباع مع الامالة للمدة قليلاً لانکسار الهمزة التي بعدهاء 
وكذلك ما أشبهها في جميع القرآن هكذا أقرأني أبو بكر عن أصحاب ابن شنبوذ إلا 
عن الشذائي فإني قرأت عنه بغير إمالة. 

وقرأت عليه أيضاً عنه 45ء وج بإمالة الشين والجيم إمالة بين 
اللفظين فیهما*. 

وقرأت من طريق محمد بن عيسى عن أصحابه عن ورش لالہ 4 بتلیین 
الهمزة» ومثله ييا ۹4ء ونحوها. 


)١(‏ البقرة: ٢ء‏ آل عمران: ۹ء وغيرها. 
(۲) البقرة: ۲۵۵۰۱۲۳ وغيرها. 

(۳) البقرة: ٤ء‏ ٦۸ء‏ وغيرها. 

.۳۲۷ انظر: الكامل في القراءات ص‎ )٤( 





























۱9۰ ےق کی و و کیک یھ ی رک م ر سسس جام ع ال اءات 


لقرا 

و ی و 
عليهم إذا آتت الراء 0 آمالو نحو قوله: فرشا ۹ء ول میٹ 24 
و الاب ۹ہ و لح که وا لكاو € ورام ۷۷۹ و ظ وا € [البقرة: 1507 
ود € [الأعراف: »]۷١‏ 6 هكذا قرأت على أبي عدي بمصرء وعلى 
أصحاب ابن شَتَبُوذ غير أبي بكر الشذائي» وبه قرأت على أبي بكر عنهم عنه» كقراءتي 
على أبي علي عن المصريين عنه. 

قال الخزاعي: والغالب على قرأتهم إذا انکسر ما قبل الراء بالإمالة يعني بين 
اللفظين. 

وقرأت على أبي بكر عنه إلا من طريق الشذائي عنه #وألسماء يتآ 74" بإمالة 
النون قلیلا. 

ڪل اناس 46 بإمالة النون لطیفاء وكذلك ما آشبه هذا في جميع القرآن؛ 
٭ وبالو سش4 بإمالة الوای وكذلك #أو الْوَلِدَنِ که [النساء: ]٠١١‏ ونحوهما في 
جميع القرآن» امه 4 بإمالة الياء يعني بين اللفظين كل القرآن. 


۶ 


وسمعت أبا بكر» يقول: سمعت الخزاعي» يقول: وقال البخاري : قرات ت علی. 


آبي المنذر الراء المفتوحة إذا كان قبلها مكسور فلا تفخم» نحو یراع ۹ء و فرشا 
قال: وكذلك إذاکانت راء قبلهاياء ساكنة لم افخم نحو سیر ۹ء وم خیرات 4. و مر . 


وسمعت آبا بكرء يقول: سمعت الخزاعی» يقول: وذاكرت ببغداد بعد قدومى 


(۱) البقرة: ۰۲۱۷ ۰ ۲. 

(۲) انظر: النتهی ص ۲۹۲ . 

(۳) البقرة: ٢۲ء‏ غافر: .٦٦‏ 

۰۱۹۰ البقرة: ٦٠ء الاعراف:‎ )٤( 
وغيرها.‎ ۰۳۲٩ البقرة: ۸۳ النساء:‎ )۵( 
البقرة: ۸۵ء ۰۱۱۳ وغيرها.‎ )5( 


ملستست 





























¢ 


پا70 تالق اخ ا اا ب ج ی 2 تي إو 


من مصر آبا عبد الله محمد بن محمد بن عبد الأعلى الأندلسي» وكان یم بقراءة ورش 
وبألفاظ المصريين بحروف كنت علقتها عن المصريين بنحو ما ذكره البخاري» وابن 
شنبوف فقال: جمیع ذلك صحيح عن ورش عن نافع. 
وقرأت على أبي بكر عنه إلا من طريق الشذائي بها بإمالة الهاء» وكذلك 

فیا ۹ء وتبا ويها 4 في جمیع القرآن إمالة بين اللفظين» وذكر ابن 
بوذ أيضاً عن ورش» وأبي خی وسقلاب رده و#آن طَهَرَا © [البقرة: ۱۲۵] 
بإمالة الراء بين اللفظين» وكذلك 8امَمْوِرَهَ 4 وايالْمَعَفِرَوَ © [البقرة: ۲۱۷۰ 
و لعف 4[آل عمران: ۲۱0۷ و سا ۹ و کر #ولْمَارءا 4 ٭واکٹروا 
ليه [آل عمران: ۰۷۲ مقر 4( تقاط 2904 وگ 204 لا کنر 
8 قد خر [الأنعام: ۳۱ء ۱6۰ سرت € [الرعد: ۰۲۳۱ ور الْمُؤمِنيت 4" 
ودر ین [یونس: 1۱۱ را مرن € [الکیف: 1۱۹ منکیم € [الکیف: ۱6۳ 
#ذراعیه ¥ [الکهف: ۱۸]ء '٭سبَعُوںَ ؤراعا ‏ [الحاقة: ۰۲۳۲ اضرا )€ [الکهف: ٤٦]ء‏ 

یکن دک اراک نید ۸« بوک اريم ۸۷ا یر 
€ [مریم: ۲۹۷ ار که [طه: ۰۲۳ سلما © [الومنون: ۲5۷ رت 4 
[الفرقان: ٠‏ 4 ]» سرا ۱ حيث کان مل کرام # [الفرقان: ۲۷۲/ وكذلك * کرام اکن که 
)١(‏ البقرة: ۰۲۰۸۰۲۲۱۳ وغيرها. 
(۲) البقرة: ٦۱۰۸ء‏ وغيرها. 
(۲) التوبة: ۳۳ الفتح: ۰۲۸ وغیرها. 
)٤(‏ الانعام: ۰۱۶ یوسف: ۰۱۰۱ 
)٥(‏ النساء: ۰۳۱ الشوری: ۰۳۷ وغيرها. 
)٦(‏ آل عمران: ۰۱۹۵ الائدة: ۱۲. 


(۷) البقرة: ۰۲۲۳ التوبة: ۰۱۱۲ وغیرها. 
(۸) الکهف: ۰۵۷ السجدة: ۰۲۲ وغی‌ها. 
)٩(‏ الفرقان: ٦٦ء‏ الأحزاب: ٤٦ء‏ وغيرها. 
































[الانفطار: ۰۲۱۱ مر( مره 4( (ساحران) مسرب [الروم: 141 
امسن دک «فری ھر € سبا:۱۸» قرت ری 04) ان یرک € 
[عمد: ٣۳]ء‏ وت € [المرسلات: ]» ف اف گا [النازعات: ۰۲۱۰ ۵ گورت که 
[التكوير: ]١‏ لسرت ۷4ک حشرت € [التكوير: ۰ سجرب € [التكوير: ٦]ء‏ رت 4 
[التكوير: »]٠١‏ #سْعَرَتٌ 4 [التكوير: ١۱]ء‏ هذا كله وما أشبهه بإمالة الراء لانكسار ماقبلها 
في جميع القرآن» إلا قوله ار 74 »ودرا 4 فإنهما بتفخیم الراء الأولی۸٥.‏ 


قال: وإن سكن ما قبل الراء» وكان قبلھاکسر ة أمال أيضاً الكسرة التي قبل الساكن؛ 
لأن الساکن كالميت إلامابيناه» وذلك نحو قوله: لا لماح را جم € [البقرة: ۸۰]) 
غير إِخَرَاح 4 [البقرة: ۰0۲6۰ وحم هلو 4 [البقرة: ۱۷۱۷ وَهَسمُوأرإخرَاج 
سول € [التوبة: ۱۳]) و الاب ۹6 [آل عمران: ۳۷]ء سرادت © [آل عمران: 1510]» 
وظيرةُ4: و« واه وظين بعد هی 4 [النور: ۳۳]ء فع إِجَرَاى * 
(مرد: ]» و دوا حرج 4 [الساء: ۷۱ سبرکها 14[طه: ٢٢ا‏ ا واک 4 
[البقرة: ٤٤]ء‏ یی الہک [النور:۸٥]ء‏ #وسرَاجًا مُثِيرا 4 (الأحزاب:٤٤]ء‏ # ذو 
یکل ماب € 1الرحن: ۲۲۷ مأوَوَصَعَنَاعَنلك وزرک © [الشرح: 0۷ ومالك یو 4 
[الشرح: ٤ء‏ هذا وما أشبهه بإمالة الرای وكذلك کر 4 و#كنيا 17# 


(۱) عبس: ٦ء‏ وف الأصل یوجد زيادة (نی) بعدها. 
(۲) الاسراء: 6۹۰۱۲ وغیرها. 

(۳) في القرآن لح # طه: ۱۳ . 

)٤(‏ الصافات: ۸٦ء‏ ص: ٥٦ء‏ وغيرها. 

)٥(‏ الرعد: ۳۱ء وغيرها. 

.5 الأحزاب: ۱۳ء نوح:‎ )٦( 

(۷) الاتعام: ٦‏ هود: ۵۲. 

(۸) انظر: جامع البیان نی القراءات ۰۷۷۹/۲ 

(۹) التوبة: ۰۱۲۱ الکهف: ٩‏ . 

(۱۰) البقرة: ۰۲۱۹۰۲۲ وغیرها. 
































باب الامالة في أحرف باعیانہا سس : سے لس ۱۵۳ 
ولتسيا 4 و«مصیا 4 وحيرا 204 وی 04 ولئرا 4 
و سیر )۷۹ء وما آشبه ذلك" . 

قال: وقد أمالها أيضاً وقبل الساكن مفتوح في حروف يسيرة» وهي: الخاء 
والحای والغين» والطاء والصاد. 


فأما الخای ففى قوله: فا سٹو الحارات الک و#سابق بِالحَیراتِ ¥ [فاطر : ۳۲]» 


سس 


شع الین ک4 [البقرة: »]۱۸٠‏ وف تم رم 4 [البقرة: ۱۰ و لاح و کنر 4 

[النساء: 4 ]١١‏ و یرت سان € [الرحمن: ۰ وما أشبهه من خير في جميع القرآن. 

وأما الحاء ففی قوله: رن که [الانعام: .]۷١‏ 

وأما الغين» ففي قوله: (غَيْر) في كل القرآنء نحو قوله: غاا ةل 
ل 4 وع یراج € [البقرة: ۰۲۶۰ و عير مضسار © [النساء: »]1١‏ وت 
ع [النساء: ١٠٠]ء‏ ویر نْظِرِينَ 4 [الأحزاب: 0۲] هذا وما أشبهه من (غير) في 
جميع القرآن. 

قال: وأما الطاء ففى قوله: ود ألطَيْرَ € [النمل: ۲۰]. 


وأما الصاد ففي قوله: عل صَدَرَهُ © [الأنعام: ۱۲۵]» #آفمن سح اله در # 


[الزمر: ۰۲۲۲ رح لَكَصَدْرَكَ 4 [الشرح: ۱]. 

(۱) النساء: ٤٥ء‏ ۵۲ وغيرها. 

(۲) النساء: ۰٩۹۷‏ ۰۱۱۵ وغیرها. 

(۳) النساء: ۰۳۵ ٢۹ء‏ وغيرها. 

)٤(‏ النساء: ۵۳ ۰۱۲ وغیرها. 

)٥(‏ النساء: ۰۱۹۰۱۳۳ وغيرها. 

)٦(‏ النساء: ۰۱۰ ٥٤ء‏ وغيرها. 

(۷) انظر: النتهی ص ۰۲6۲ جامع البیان في القراءات ۰۷۷/۲ الصباح ۰5۹/۲ 
(۸) البقرة: ۰۱5۸ الائدة: ۸٦ء‏ وغيرها. 

)٩(‏ البقرة: ۹٦ء‏ الأعراف: ۰۱۲۲ وغيرها. 












































3 6 ۱ سا ت چ سس ب دد س ی جامع الشر ار 


قال: وقد أمالها أيضاً وقبل السين ضمة في حرفين من القرآن حيث وقعا 
في العسر والیسر امن ریغتم [الكهف: ۷۳]ء و نمار ۳4 فإذا انفتح ما 
بلهافالفخيم الشدید في کل اضر فان برك € [البقرة: »]18٠‏ و ألم 
کر 4 واا مرا 4 [الأنعام: 4۹]ء من برد [النور: 4۲]» ولمطر 
اَمَو 4 [الفرقان: ٤٤]ء‏ لمح تفر € [القصص: 0۳۹ و9تظهرا € [التحریم: 4]» 
زان ارت2 4( ۳ و رک وما آشبه هذا في جميع القرآن» قال: ونحو قوله: 
عشرة ۶۹ و مره ۶۹ و(آشرکوا 4٥ء‏ وکا لک ۷۹" طحق 
اد رکه [الأعراف: ۰ء ول © [یوسف: ١5‏ 4 ]» و مارفا € [الأسراء: ۱5]) 
و6( و یمن رت 4 [طه: ۱۲۷ ]» ون رم 4 [القصص: 4 6]» 
ولج ۷ وف رشح € [الشرح: ١ء‏ أنقض هرك [الشرح: ۳]» وما آشبه هذا 
بالتفخيم في جمیع القرآن» إلا في تلك الحروف اليسيرة التي قد تقدم ذکرها. 
٦‏ -قال: وكذلك انضم ما قبلها أو انضم ما قبل الساكن قبلھاإلا في الحرفین 
اللذين تقدم Dg aa‏ لفذشر قوق وكرت حكن 4 
[الكهف: ٥]ء‏ ون کرک ۱۹ء ونحو ف٭لعَمُورا ۱۱4 ولدخورا 4 


(۱) الكهف: ۸۸ء وني الأصل: (من أمري يسراً). 
(۲) البقرة: ۳ ۰۲۵۸۰۲ وغيرها. 

(۳) هود: ۳۵ الأحقاف: ۰۸ 

)٤(‏ البقرة: ۱۹۲۱۰۲۰ وغیرها. 

۰.۱۹۰ البقرة: ٦٠ء الاعراف:‎ )٥( 

)٦(‏ البقرة: ٦۹ء‏ آل عمران: ۰۱6۱ وغیر‌ها. 
(۷) الأعراف: ۰۱۱۳ الشعراء: .4١‏ 

(۸) الکهف: ۲ الفتح: ٠١‏ . 

)٩(‏ الأعراف: ۷٦ء‏ هود: ۰۲۷ وغيرها. 
(۱۰) النمل: ۱۹ الأحقاف: ۰۱۵ 

(۱۱) البقرة: ۰۲۳ النساء: 6۲ وغيرها. 
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باب الا مالة في أ حرف بأعياتها و ےے ۱۵۵ 





[النساء: ۳]» و وله لا یھر أن سر بو € [النساء: ۰6۸ 2۱۲۲ و امار ضحط ریم ه 
[الکیف: ۲0۸ و اة وياد 4 [الفرقان: ه]» وال لامور 4 انان 
لرکران € [الشعراء: ۲۱۹۵ و اشا مہا € [الإنسان: ١]ء‏ رما € [الإنسان: ۹]ء 
و عَد ند [المرسلات: ]٦‏ بالتفخيم فيها في هذا كله وما أشبهه في جميع القرآن. 

قال: وتفخم الراء فيما قبل الساكن كسرة في حروف يسيرة» وهو قوله: #وزد 
ری ۹ہ یوم تمه وزيا 4 طه: 1٠٠١‏ ف وم لک ال ره ۹4 «رَشوو 
جرا محجورا € [الفرقان: ٢۲ء‏ ۲۵۳ ادت لك ین وا [الکیف: ۷۰]ء ولامن 
داور 4 (طہ: ۹۹)ء/ و#اذكروا الہ وكا که [الأحزاب: 0۸۱ ل مات دک که 
[الصافات: ۳] وکلما کان من نحو (ذْكْرًا) في جميع القرآن*» إلا حرفاً واحداً في پر 
شلك صد 4 وقد تقدم ذكره. 

قرأت وكذلك إن سكنت فبالتفخيم فيها أیضا نحو قوله: مود 9۷4 


ول ّى € [الأحزاب: ۱ لین کل گزب) [الأنعام: ٤٦ء‏ ودک 4( #واتبع هوبه 
رد € [طه: 15] بإمالة الدال وتفخيم الراء في هذا كله وما آشبهه في جميع القرآن. 


قال: والغالب على قراءتهم إذا انکسر ما قبلها بالإمالة» أو انفتح ما قبلھاء أو 
انضم فبالتفخيم إلا ما قد بيناه» ولا يلتفت فيه إلى الساكن. 

قال أبو الفضل: هذا آخر كلام ابن شَمَبُوذْ في كتابه لقراءة ورش وغيره من 
المصريين» وهكذا قرأت على أصحاب ابن شَتَبُوذ عن المصريين إلا على أبي بكر 


2 


(۱) الاسراء: ۸۹ء ۹۹ء وغيرها. 

(۲) الأنعام: ۱7۶ الاسراء: ۰۱۵ وغیر‌ها. 
(۳) النحل: ٦٦ء‏ الومنون: .۲٢‏ 

(6) انظر: جامع البیان في القراءات ۰۷۷۸/۲ 
)٥(‏ البقرة: ۰۱۸ آل عمران: ۷۲ء وغيرها. 
)٦(‏ الأعراف: ۰۱۳۷ الشعراء: ۷۲ء وغیرها. 





"۱۱۰۱ 


























۷ سس حت ب عد سي حي ع د سس خضي یک ی الور 
الشذائي» فانه كان یأخذ بالفتح عنه ولم أسأله عن قراءته على ابن شُنَبُوذ فلا آدري قرأ 
عليه بالفتح» أو اختیارہ الفتح» لانه-رحمه الله_كان ینکر هذه الامالات ویقول: هذه ۱ 
لغة المصریین؛ لانها مروية عن نافع والله أعلم. ۱ 

وقرأت على ابي بكر المروزي ‏ رحمه الله عن ابي عدي» وأبي بكر النحوي 
اض وغ ان ٹنوہ و" إلا عن أبي بكر الشذائي عنه بين اللفظين في 
جمیعهن» وبه قرأت على أبي علي عن المصريين. 





وأما قوله: میک 4( و طبرا 4 وق ا 04 و میا ۳4 ونی 04 ۱ 
(ذا کان منونًفانه(ذا وقف یقفب بمالة ين اللفظین, مکذا قرأت علی کی علی عن ابن ۱ 


صُتَبُوذ وعن ابن بشار أيضأء وبه قرات على ابي بكر عن ابي عدي وأبي بكر النحوي؛ 
وعن ابن شَتَبُوذ أيضاً إلا من طريق الشذائي عنه. 

۷۔ قال الخزاعي: ومذهب المصريين فيما قرأت عليهم» إذا أتت الراء 
وقبلها كسرة أو ياء أمالوا إمالة بين اللفظين نحو قوله: فرشا #. و الاب 4ء قد 
ذكر. 





زاد ابن شُنَبُوذ في رواية عن ورش» وأبي دِحیة وسّقلاب من طريق الخزاعي 
قوله تعالی: #کانب € [البقرة: ۲۸۲] بإمالة الکاف» وكذلك ما أشبه هذا فى 


)١(‏ هكذا في الأصل. 

(۲) البقرة: ۱۱۹ء سبأ: ۲۸ء وغيرها. 
(۳) البقرة: ۰۱۱۹ الإسراء: ۰۱۰۵ وغيرها. 
)٤(‏ النساء: ٤٦ء‏ ۵۲ وغيرها. 

)٥(‏ النساء: ۹۷ء ۰۱۱۵ وغيرها. 

(7) النساء: 6۵ ۵۲ وغيرها. 


)۷( انظر: المنتهى ص٢٥۲‏ المصباح 7. 
































امو که [البقرة: ۹۰] بإمالة الباء كل القرآن. 

یل 34 اللام ممال من ی # في جميع القرآن. 

وأما قوله: ليث 4 فقرأت على آبي بكر عن آبي عدي» وأبي بكر الاذفوي» 
وعن محمد بن عیسی عن شیوخه عنه» وعن ابن شنبوذ إلا عن الشذائي عنه الراء بين 
اللفظین. 

مى ونكت 74" بإمالة اللام» وكذلك ما آشبه هذافي جمیع القرآن» نوا نازیر » 
بإمالة النون» يعني بين اللفظین ؛ گنر 4 [الأنعام: ۱۲۳]بامالة الکاف والراء وما آشبه 
هذا في جميع القرآن» وما کنا 74" بإمالة النون بين اللفظين من كا 4 في جميع 
القرآن» 0 6 بإمالة الدال والراء لعل آصتا # [الأعراف: ۱۳۸ بإمالة النون 
وما أشبه هذا في جميع القرآن» ون كان 4 بإمالة الكاف حيث جاء #بشراي * 
الراء بين اللفظين» 0 من أصوافهًا ۲۷4 بامالة الو اد ٤‏ ارما 4 الس ۰ بإمالة 
الباء» #وَأَشَعَارِمَآ € بإمالة العين» #وَإِيتآي زی شرف 4 [النحل: ۹۰] بمد الألف 
E‏ ار EE‏ 
فيما أخبرني إسماعيل. 

وأخبرنا أبو بكر» قال: أخبرنا الخزاعي» قال: حدثنا أبوعدي بمصرء قال: حدثنا 
ابن سيف» قال: حدثنا الأزرق عن ورش» قال: وكل شيء في كتاب الله تَا 4 
فإنه يكتب بالالف بغیر ياء إلا حرف في النحل فانه يكتب بالياء وهو يتاي ٍی 
مر / قال الخزاعي: ولم يرو مالة التاء عنه إلا ابن الصلت. 


)١(‏ آل عمران: ١٦۱ء‏ يوسف: ۸ء وغيرها. 
(۲) النساء: ۰۳ فاطر: ۱. 

(۳) الأنعام: ۰۲۳ الأعراف: ۷ء وغیرها. 

)٤(‏ الأنعام: ٤٥ء‏ الاعراف: ۷۲ء وغیرها. 
)٥(‏ الفرقان: 6۱۲ سبأ: ۰6۱ ۰۵۲ وغیرها. 
)٦(‏ النحل: ۸۰ء وفي الأصل (ونی أصوافها). 
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سے 
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#بنسظ 44 [الکهف: ۱۸] بإمالة الباء وت لت ۹( بإمالة اللام؛ وقد ذكر في فی 


وت 46 [طه: :۰ بامالت وکذلك ما آشبه هذا في ج جمیع القرآن» لوالا 4 [الحج : ۲۲۵ 


بإمالة الباء ود بل الْصُْقَدل 4 [النور: 04] بإمالة الفای دح سک 4“ بإمالة 
البای #جَيَّارِينَ € [المائدة: ۲ بإمالة الباء «ِن © [الاحزاب: 0۳] بإمالة النون» # وينم 
مایق يالْحَيرتِ € [فاطر: ۳۲] بإمالة السين والراء #فى اتاد € [إبراهيم: 44] بإمالة 
الغا وكذلك ما آشبه هذا في جميع القرآن لق مروت © [غافر: ]٠١‏ بإمالة البای 
وكذلك ما أشبه هذا فى جميع القرآن» #جاوا 4 [الفجر: ۹] بإمالة الجيم» وكذلك 
ماک ا 4(البلد: وو حر 
دِرَاسَتَهِمَ 4 [الأنعام: ۰۲۱۵۹ ولمعْذرة 4 [الأعراف: 0]154 وَلقِردَةٌ ۹ء و إِسَرَامًا 
وَيدَارَا 4 [النساء:٦اء‏ و ايراج € [التوبة: ۱۳]) هر ۶4 ول لح ٥4۹‏ 
ول تنتیران € [الرحن: ٣۴]ء‏ فراع 4 [ا حاقة: ۳۷]ء ولیسعا 2004 یمن دک ۷ 
مره 4 [الكهف: ]۱٩‏ وما أشبهها في جمیع القرآن» فإني قرأت عن ابن صُتَبُوذ 
وعن أبي عديء وأبي بكر النحوي بين اللفظين فیھن؛ كقراءتي على أبي علي عن 
اا 


وقرأت أيضاً على أبي بكر عن ابن شنبوذ إلا من طريق الشذائي «وازر: 004 
بإمالة الواو» وكذلك ما آشبه هذا في جميع القرآن» #جانبَ 4 [بإمالة الجيم قليلاء 


)١(‏ النساء: ۳ء الكهف: ٢۲ء‏ وغيرها. 

(۲) الكهف: ٦‏ الشعراء: ۳ 

(۲) الأنعام: ۰۱۳۸ ۰۱6۰ وغيرها. 

(4) التوبة: ۰۳۳ الفتح: ۰۲۸ 

)٥(‏ البقرة: ۰۱6۸ آل عمران: ۰۱۱6 وغیرها. 
)٦(‏ ق: ٤٤ء‏ العارج: 4۳. 

(۷) الکهف: ۱۷ء السجدة: ۲۲. 

(۸) الأنعام: ٦١٦۱ء‏ الاسراء: ۰۱۵ وغيرها. 
)٩(‏ الاسراء: ۱۸ء مریم: ۰۵۲ وغیرها. 











حرف بأعيا نبأ و و سسس س ۹ 6 ۱ 


وكذلك ان4 وما آشبهه في جمیع القرآن ]۳ ول ناس € بإمالة النون» 
ذو( الهاء التي قبل الذال بين الفتح والكسرء وكذلك ما أشبه هذا في جميع القرآن. 

وسمعت آبا بكر» يقول: سمعت الخزاعي» يقول: وكان شيخنا أبو بكر الشذائي 
ینکر هذه الامالات عن ورش» ويقول: إنما هي لغة المصريين لا آنها مروية عن ورش 
عن نافع. 

۸ قال الخزاعي: ولقد قرأت على شيخنا أبي بكر يوماً مجلساً من كتاب 
قراءة ورش تصنيف أبي الحسن بن شَنَبُوذْ فعبس في وجهه وذكر كلام لست 
أحفظه ثم قال: إن أبا الحسن بن شَتَبُوذ كان صدوقا؛ وإنما حكى في كتابه لغة 

۹۔ قال الخزاعي: وقد أدركت أهلهاء وإنهم إذا أرادوا أن يلفظوا ببعض 
الحروف لفظوا بها شبه الإمالة» فان قبل لهم: إنكم تميلون» اذكرواء وأتوا إلا الفتح» 
فهذا يدل على أن ذلك طبعهم في لغتهم» وعادتهم في قراءتهم فإذا كان الأمر على 
هذاء فلا يكون في قراءتهم الإمالة» وانما هو ترك التفخيم» وهي آیضا لغة أهل المدينة. 

۸ء وسمعت آبا بک یقول: سمعت الخزاعی» یقول: سمعت آبا بکر 
الشذائی» یقول: سمعت آبا الحسن بن شَنَبُوذ یقول: دخلت مدينة الرسول كلا 
فجلست إلى مدب وصبي يقرأ عليه فاتحة الکتاب والمؤدب يلقنه # ملك و 
لدي # بالفتح» والصبي يقرأ عليه # مَلِكِ 4 بالإمالة والمؤدب يكرره» والصبي لا 

قال ابن شنبوذ: هي لغة أهل المدينة» و ملك € ليست في قراءتهم إلا أن 
المؤدب كان عراقيًا يقرئه بقراءة عاصم. 


اس 


باب الإمالة في 


(۱) الإسراء: ۰۸۳ فصلت: .6١‏ 
(۲) ما بين العقوفتین ساقط من التن» ومثبت في الحاشية. 
(۳) البقرة: ٦٠ء‏ الاعراف: ٠١١‏ . 
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۹۰ کے ے مر کرد وص ےت جامع القراءات 

١۔‏ وسمعت أبا بكر» يقول: سمعت الخزاعي» يقول: سمعت آبا بكر 
الشذائي» يقول: سمعت آبا بكر بن مجاھدہ يقول: ومذهب نافع حال بين حالین. 

قال أبو الفضل الخزاعي: يعني قراءة متوسطة لطيفة من غير إفحاش في تفخيم 
ولا قصد إلى إضجاع» وهو أحسن ما يكون من اللغة وألطف ما يقرأ من القراءة» والله 
أعلم. 

مد بإمالة الراء حيث وقعء محمد بن عيسى عن رجاله عن ورش؛ بين 
اللفظين المصريون. 

/ مالاب 4''' بالإمالة ابن شُتَبُوذ وبه قرأت من طريق ابن عيسى عن ورش. 

وقال أبو بكر النحوي: بين اللفظين لا مفخماً ولا ممالا وبه قرأت عنه وعن 
أبي عدي كقراءتي على أبي علي عن المصريين. 

َو سم 74 بامالة الفاء قلیلا في قول الخزاعي عن ابن سَتَبُوذ» وكذلك 
ما أشبه هذا في جميع القرآن. 

یز ور04 وُر 4 ونحوه قال ابن الصّلت: انه لا 
يفخمها يميلها قليلاً مثل أخواتهاء وبه قرأت على المصريين. 

#بشری € بين اللفظين ابن شُنتَبُوذ والمصريان. 


رم سے 


#لزينها © [يوسف: ۳۰] قرأت على أبي بكر عن ابن شَتَبُّوذ بإمالة الراء والهاءء 


(۱) آل عمران: ۰۳۷۰۳۹ وغيرها. 

(۲) البقرة: ۰۲۸۳۰۱۸۵۰۱۸۶ وغيرها. 
(۳) الفاتحة: ۷ البقرة: ۹٦ء‏ ٦٦ء‏ وغيرها. 
(6) البقرة: ۰1۱۰۵6 وغيرها. 

(۵) البقرة: ۵ الشرح: ۵ 

)٦(‏ البقرة: ۹۷ء آل عمران: ١٦۱۲ء‏ وغیرها. 

















اق اس عا اب 


ذكرنا فى باب الإمالة. 


ہے الس مم ص مه هر د ممصم کے تعمد د 











.۳۷ النحل: ۹۰ء الأنبياء: ۷۳ النور:‎ )١( 








وعن المصريين الراء بين اللفظين» وعن ابن عيسى بإمالة الراء» وعن الآخرين كما 


لأر € [يوسف: ۰۳] بإمالة الياء قليلاً فی قول الخزاعی عن ابن الصّلت؛ 
وكذلك فوَابتای 7*4" بإمالة التاءء حيث جاء و برع 4 [الحشر: 4؟] أيضاً بإمالة 
الراء» ونحوهماء وما بقي من جمل الأصول من الحروف فإني أذكر كل حرف في 
































رس کسی میتی رس او سے دک ٠‏ - جا مع الق, اعءات 


باب 
الإمالة والوقف على ما فبل هاء التأنیت( 


۲ وذلك مثل قولهتعالى: ##الْآجْرَةُ ۹ء وملفَافر 4[ القيامة: ۲۵ ]ولا با پچ 
[القيامة: 4 ۲]» و امرگ النازعات: »]١7‏ و لاض [القيامة: ٢٢]ء‏ وف اظ [القيامة: ]٢٢‏ 
ولنَاخ ر4٦‏ ولإباَلتَاهِرَوِ» [النازعات: ١٤]ء‏ ولف افر [النازعات: ۲۱۰ 


مم 


و۹4 و«حصکَته 4 و«يدرة4 النجم::۱» وال 4( 
وق دعوه 7#" و مسرو #[البقرة: ۲۸۰]ء و'لصَیبرَۃ ۷۷ و کک ره 4 ان 


)١(‏ هي الحاء التي تكون في الوصل تاءٗ آخر الاسم» وتسمی تاء التأنيث باعتبار وصلھاء وتسمى 
(هاء التأنيث) باعتبار الوقف عليها. انظر: إبراز المعاني ۱/ 4۲ ۰۲ النشر ۲/ ۰۸۲ إتحاف فضلاء 
البشر ۱/ ۱۲۳۔ 

(۲) البقرة: ۹٤‏ ۰۱۰۲ وغيرها. 

(۳) النازعات: ۱۱ء قرأ أبو جعفرہ ونافع» وابن كثير» وابن عامرہ وأبو عمرو» وحفص عن عاصم» 
وروح وزید عن يعقوب» (عِظَامًا نَخْرَةَ) بغير آلف» وقراً عاصم في رواية أي بکره وحزة 
ورویس عن يعقوب» وخلف (عِظَامًا نَخِرَة)بالألف» واختلف عن الكسائي: فروی آبو عمر 
الدوري وحدون عنه (ناخرة) و(نخرة) بالألف وغير الالف. وروی آبو دون وأبو ا حارث 
عنه (ناخرة) بالألف. وروی قتیبة ونصير (نخرة) بغير آلف. انظر: البسوط۱/ ۰47۰ النشر 
۲/. 

)٤(‏ البقرة: ۰۲۱۱ المائدة: ۷ء وغيرها. 

.٥ آل عمران: ۸۱ء القمر:‎ )٥( 

۔٦٦ آل عمران: ۱۳ء النحل:‎ )٦( 

(۷) البقرة: ۰۱۸۲ الرعد: ١۱ء‏ وغيرها. 

(۸) التوبة: ۰۱۲۱ الکهف: ۰4٩‏ وكذلك (كبيرة). 



































باب الامالة والوقف عل ما قبل هاء التأنيت - سے ٦٢‏ 
ریز 4 ریت4 وجکر 74 وا04 و(طّامّة)*, 
رنه القيامة: ٢ا‏ وقد 74 ول4 رانک ک4“ 
و الک 274 وعاية € و تسب و ية 4 [الغاشية: »]١‏ و( عاي 
[الخاشية:٤]‏ و ءاير [الغاشية: ه]» و#إتاعمة» [الغاشية: ۸]ء و ری 4( 
و عالت که [الحاقة: ۰۲۲۲ داي 14 و الد [الحاقة: ٢٤]ء‏ وف يلا4 
[الحاقة: ٥]ء‏ و عة € [الحاقة: 5]» وفعاو 4 و باقع € [الحاقة: ۸]ء و َو 4 


[الحاقة: ۹]ء و رايد 4 [الحاقة: »]٠١‏ ون لار % [الحاقة: ١١]ء‏ وموَاعِيّة4 [الحاقة: ۲۱۲ 


و لایر 4 [الحاقة: ۲۷]ء و #مَعْصِية # [المجادلة: ۰۸ ۹]ء و یی ۱۹4 و« رید 4 
[البينة: ٦‏ ۷]ء ولد ۱94 و ارب ه [القارعة: 9]» ور 4 و کت 


و 4 1 4 [ا همزة: ٤ء‏ و یرو که [اهمزة: ۷ و و و ا او و هی کو 


.۱6 یوسف: ۱۰۸ القیامة::‎ )١( 

() البقرة: ۳۰ ص:۲۱. 

(۲) البقرة: ۰۵ ۰۲۲۱۰۰۲ وغیرها. 

(4) البقرة: ۰۲۱ الانعام: ۰۵٩‏ وغيرها. 

. نحو قوله تعا ی: دا اتلام الکریٰ که النازعات:‎ )٥( 
البقرة: ۰۱۱۳۰۸۵ وغيرها.‎ )٦( 

(۷) الأنعام: ۱۹ء ٢۷ء‏ وغیرها. 

(۸) البقرة: ۰۱۱۱۰۳۱ وغيرها. 

(۹) الحجر: ۰۷۸ الشعراء: ٩‏ ۰۱۷ وغیرها. 

(۱۰) الغاشية: ۳ء وكذلك (ناصبة). 

(۱۱) ا حاقة: ۰۲۱ الغاشیة: ۹ء وغیرها. 
(۱۲) الانعام: ۹۹ء الحاقة: ۰۲۳ الانسان: ۱6. 
(۱۳) البقرة: ۰۲۵٩‏ الکهف: ۰4۲ وغی‌ها. 
(۱۶) هود: ۰۱۰۹۰۱۷ وغیرها. 

(۱۵) البقرة: ٢٦٦۲ء‏ آل عمران: ۰۳۶ وغيرها. 
(۱7) اهمزة: ۰۱ وکذلك (لزة). 























SEER hi:‏ جامع القر اعات 
و 7 [الهمزة :۸ء" و و [الهمزة: 25 ولد [الغاشية: ۹55 وه جار 
[الغاشية: »]١١‏ و لصو € [الواقعة: »]١‏ و '#مَصِفْووَةَ ۱4 وم مس € [الغاشية: 15]» 


و#فكيةٌ ۷ وة ۷ ون۷ ولستت گۆ ۵(4 وس ۱4 

و تمه کید ۱۹ "© و#إويدة ۸۹۴ و و وله € [البقرة: ۱46 145]ء 

ول الْمُؤْتَفِكَة4 [النجم:٥٥]ء‏ و اَلرَاِيْةُگ [النور: ۲ ۳ وفليأَلَِیَة 4 [العلق: 16]ء | 
وی [العلق: ۱۰ وليت 4 ويم [البينة: ۳ اتب [البلد: ۱۱ 
۰ و لے" ومع [البلد: ١٤١]ء‏ مرب € [البلد: 0۲۱0 و مر که 
[البلد: ٦١]ء‏ ولمم ۱۲۷ وفاللَكَد ۱۳6 وفَالْمَرَحَم تہ [البلد: ۱۷] 
وف مُتد ہہ باجح وأأمَةٌ »© (لبقرہ:۷۸٢۱١٣٤٠٤٤٦۱]‏ وءَامَِةٌ 4 


[آل عمران: ٤ء‏ و مه ۱ و م O‏ دة 78-70 


.۱۵ الطور: ۲۰ الغاشیة:‎ )١( 

(۲) يس: ۱۷ء الزخرف: ۰۷۳ 

(۳) الواقعة: ۲ العلق: ۰۱۰ 

)٤(‏ البقرة: ۰۲۲۸۰۱۹۲ وغیرها. 

)٥(‏ الحجر: ۱۳ء الاسراء: ۷۷ء وغیرها. 
)٦(‏ الکهف: ٢۲ء‏ الجادلة: ۷. 

(۷) الانعام: ۰۱6۳ الزمر: 5» وغیرها. 
(۸) البقرة: ۰۲۱۳ النساء: ۰۱ وغيرها. 
(۹) البقرة: ۱۵۰ النساء: ۰۱7۵ وغيرها. 
(۱۰) البقرة: ۰۲۱۱ الانعام: ٦۷‏ وغيرها. 
)١(‏ النساء: ۹۲ء الائدة: ۸۹ء وغيرها. 
(۱۲) الواقعة: ۱۸ء البلد: ۰۱۸ 

۰۱٩ البلد:‎ ٩ الواقعة:‎ )۱۳( 

(۱6) البقرة: ۲۲۱ النساء: ۹۲ء وغيرها. 
(۱) البقرة: ۰۲۲۱ النور: ۳ 

)١٦١(‏ البقرة: ۱۸ء ٦۱۹ء‏ وغیرها. 


























باب الامالة والوقف عل ما قبل هاء التأئیث ۱15 


ريد 4 و«النو4 وطتردة 4 ونکت 04 


وطمائة 6 ولد 74 ولاکلمتر ۳۹ وة 4 ولخت 4 
[إبراهيم: 5 7]» موي 04 و..... اک وطحَستَة ۱۳4 وف جک وط 
َة 4 [النساء: ۲۱۱۲ ول وَلِيجَةٌ € [التوبة: ۱۳ ورم 74 و« ۱۹4 
ولور € [الأنفال: ۲5۰ و لوق ود [لهمزة: ٦ا‏ والم تک ۱94 و اتمه 


[المائدة: ٣]ء‏ و شیر ۱۳4 و مُصحَفَةٌ # [آل عمران: ۱۳۰]» َة 1(« 


5 مایم 04 ود (1f‏ وباط ة4 [لقمان: 0۲۲۰ و نکر( 


(۱) البقرة: ۰۱۲۸ النساء: ۹۲. 
(۲) البقرة: ۰۲۲۱۰۱۷۵ وغيرها. 
۲ (۳)البقرة: ۰16 الأعراف: ۰۱۹ 
)٤( ۱‏ البقرة: ۲4۹ آل عمران: ۱۳ء وغيرها. 
۱ (۵) البقرة: ۰۲۹ ۲٦٢٦‏ وغيرها. 
)٦(‏ البقرة: ۱۸6۰۱۸۶ وغيرها. 
(۷) آل عمران۰۳۹ ٤٦ء‏ وغيرها. 
(۸) آل عمران: ۰۳۸ التوبة: ۰۷۲ وغيرها. 
(۹) البقرة: ۱۰۳ المائدة: ۱۰ . 
(۱۰) كلمة لم أتمكن من قراءتها. 
(۱۱) البقرة: ۰۲۰۱ آل عمران: ۰۱۲۰ وغيرها. 
(۱۲) البقرة: ۰۸۱ آل عمران: ۰۱۲۰ وغيرها. 
(۱۳) البقرة: ۰۱۷۸۰۱۵۷ وغيرها. 
(۱6) البقرة: ۸۹ء ٦١٦۱ء‏ وغيرها. 
(۱۵) البقرة: ۰۱۷۳ المائدة: ۳) وغيرها. 
)١5(‏ آل عمران: ۷۹ء العنکبوت: ۰۲۷ وغيرها. 
(۱۷) آل عمران: ۱۳۵ النساء: ١۱ء‏ وغيرها. 





(۱۸) آل عمران: ۰۱۱۳ هود: ۰۷۱ وغيرها. 
(۱۹) البقرة: ۰۱۱۸۰۱۰ وغیرها. 
(۲۰) طه: ۱۳ء الواقعة: ۰۷۳ وغيرها. 
































۲ سب 


و ۱ جامع القراءات 
وله اعبس: ۴۸ا مره € [الدثر: 1٥۰‏ تیر 4( و میک 
ونحو ذلك حیث کان الأعمش» والكسائي غير أبي حمدون من طریق أبي علي عنه» 
وأبو بكر بن مهران عن شیوخه عن حمزةه والأهوازي عن الكسائي» وابن زكرياء والفراء 
جميعاً/ عن حمزة أيضاًء وعن ابن قنبي عن سُلیم عنه وعن الزعفراني» والبراثي معا 
عن خلف عن شلیم عنه» والخزاعي عن أبي عبد الله الآدمي عن خلف. وابن لاحق عن 
سليم عنه» والزعفراني» والخطيب من طريق الأهوازي عنهما عن الشموني عن الأعشی؛ 
وسالم عن قالون يقفون على جميع ذلك بالإمالة حيث کان" وما أشبهها في سائر 
القرآن إذا لم يكن في الكلمة مانع» وسأذكر الموانع فيما يأتي إن شاء الله. 

وهكذا ذكر ابن شنبوذ عن جميع شيوخه الذين قرأ عليهم رواية ورش؛ 
وسقلاب وأبي دخية عن نافع» وذکر أيضاً ابن الصّلت عن إسحاق» والفضل ابني 
مخلد أداء عن جميع أشياخهما الذين قرأًا عليهم بقراءة أبي عمرو بإمالة ما قبل هاء 
التأنيث في كل القرآن''' وبه قرأت على الأهوازي» والمروزي عنه عنهم فعنهما. 

۳-وقال لي أبوبكر: قال لي أب والفضل: قال لي آبوبکر الشذائي: ومذهب 
أبي عمروء ونافع أن يقفا على ذلك بين الفتح والكسر. 

وبه قرأت على الأهوازي عن أهل العراق عن الأزرق» وأبي الأزهر معا عن 
ورش» وعن سالم عن قالون» وعن طلحة بن مصرف» وخلف عن اختياره إلا العباس 
البرائي عنه» وعن السراج عن ابن غالب عن الأعشى» وعن الآخرين عن حمزة إلا 
عن العبسي» والجعفي» والعجلي» وأبي عمارةء والأزرق جميعاً عنه» وابن سعدان» 
وابن منصور معاً عن سليم عنه» وعن البزار عن خلف» وخلادہ وأبي الأقفال عن 


)١(‏ عبس: ۳۹ء وما بعدها. 
)۲( انظر: النتهی ص۷٩‏ ۰۲ جامع البيان ف القراءات 4۶٣۲‏ الوجيز ص6١‏ ۱ الكامل ف 
القراءات ص۳۳1 


)۳( انظر: النتهی ص۲۹۹ . 











ہٹؤژ. ‏ سس ے 

















بات الامالة الو دعل ماف غاد التاق میب سس یعس سس عبت ۱٦۹۸‏ 
صُلیم عنه» فاني قرأت عليه عنهم عنه جميع ذلك بالفتح في حال الوقف کالوصل. 
٤‏ وقال الخزاعی: قال الشمونی عن الأعشى: الوقف على #الآخرة» 
بالامالت وکذلك ما آشبهها فی کل القرآن وقال أيضاً: [قال ابن الصلت عن الشمونی 
#خَلِيئَةَ 4 إذا وقف یمیل الهاء» وكذلك ره 4 و کیب ۹ء وما أشبهه في 
كل القرآن”' وقال آیضاً]۳): قال ابن يونس عن ابن غالب خر و یال 
بے 4 بفتح الباء والراء فتحاً لطيفاً بإشارة إلى الكسرء فإذا وصل ذلك فخمه 
وكذلك (راجفت)(آ و لادد [النازعات: ۷ وفالَحکمة ٦‏ وبإمالة جميع ذلك 
قرأت على أبي بكر عن ابن غالب» وعن الجعفي عن حماد الضرير عن الشموني؛ 
تابعهم أوقية» وإبراهيم بن حماد من طريق أبي علي عنهما عن اليزيدي عنه 
على قوله تعالى: َو 4 فقط حيث کانت. 
وقرأت على المروزي عن حمزة إلا عن الآدمي عن خلف» وابن لاحق» وعن 
اختیار خلف جميع ذلك بين الفتح والكسر”» وبه قرأت من طريق الخبازي عن ابن 
حبيب» وعن أحمد بن الحسين عن اختيار خلف بالوجھین بالإمالة وبالفتح في جميع 
ذلك» وعن الثقار عن الأعشى في الراء مثل قوله تعالى: #الأخرّة4: و کیره 
وللإصَیْيَةٌ 4 ولا قرو ونح و ذلك حيث کان» وبه قرأت من طريقه عنه. 
٥۔‏ وسمعت أبا نصر يقول: قال ابن مهران: وقرأت عن اختبار خلف 
)١(‏ انظر: المنتهى ص ۰۲۰۱۱ 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من المتن» ومثبت في ا حاشیة. 
(۳) نحو قوله تعالی: ار يش اة € النازعات: ۹ 
)٤(‏ انظر: النتهی ص ۰۲۱۰ 


(۵) انظر: الصدر السابق. 














۱۱۰۳ 


مسبت تک بے کت بي جامع الق اعات 
وقرأت على الأهوازي عن الخفاف» وابن عقيل عن الأعشی» وعن القاسم 
عن الشموني» وعن ابن يونس عن ابن غالب عنه بالوقف على خمس كلمات منهن 
بالإمالة لا غیرء قوله تعالى : الک ره € و نا لد و «ككبيرَةٌ و صَغِارَةٌ 3 
یسب € فقط حيث کانء وباقي الباب بالفتيم في حال الوقف كالوصل. 

٠‏ وكل همزة فتحوامع الموانع» وهي تسعة أحرف: الحاء والخاء والصاد 
والضاد. والطاء والظای والعين» والغين والقاف مثل قوله تعالى: ٭ وَالتَطِيِحَةٌ 4 
[الائد: ۳ وة € [الأنياء: ٤٤]ء‏ وحم € [فاطر: »]١‏ ولد [الحاقة: ٣‏ 
و سا 4 [عبس: ۳۳]» و حَصَاصَة € [الحشر: ۹ء و لح € [المزمل: ۳٣ء‏ وفص 4 
[الزخرف: ۲۳۳ / وة # [طه: ۰۲۹۳ و##يْسَظة € [البقرة: ۰۲۲۸۷ ول عم 4 
و#موعظة € [البقرة: ۰۰ وال۳4 وال ارعَة 4 [القارعة: ١ک‏ وة 4 
[الأنعام: ٤٤۱]ء‏ و صبَعَةَ ‏ [البقرة: ۱۳۸ وان [الحاقة: »]١‏ و#صِدَيكَة 4 
[المائدة: ۰۲۷۵ و(شقّة)0, حيث وقعت قبل الهاء. 

۷۔ وسمعت أبا بکرہ يقول: سمعت الخزاعي» يقول: سمعت أبا بكر 
الشذائي» يقول: وكان ابن مجاھدہ وابن المنادي يختاران ترك الإمالة مع تسعة أحرف 
تأتي قبل هاء التأنيث سبعة منها حروف الإطباق والاستعلای كقوله: (ضغط خص 
قظاء ومع الحاء والعين. 

والمنصوص من ذلك عن الكسائي إمالة خمس كلمات منهن في الوقف» وهو 
ما حدثنا به أبو علي الأهوازي» قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبري» 
قال: حدثنا أبو الحسين أحمد بن عثمان بن يحيى الادمي قال: حدثنا إدريس بن 


(۱) البقرة: ۰۸ء الأعراف: .٠١١‏ 

(۲) الأنعام: ۰۳۱ ٤٠ء‏ وغيرها. 

(۲) نی القرآن #الشّقّةُ © [التوبة: 4۲]. 

() انظر: جامع البيان في القراءات ۷٦١/٢‏ الوجيز ص١٦۱۱‏ المصباح ۲/ ۵۷. 

. ١57 انظر: النتهی ص۸٥۲ جامع البيان نی القراءات ۲/ ۰۷ الكامل ص٣٦۳۳ الإقناع ص‎ )٥( 























باب الامالة والوقف علل ما قبل هاء التانيث 7 عت ۹۹۹ 


عبد الكريم» قال: حدثنا خلف بن هشام» وأخبرنا أبو بكر المروزي قال: آخبرنا 
أبو الفضل الخزاعي» قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن مالك ببغداد 
قال: حدثنا إدريس» قال: حدثنا خلف. في كتاب «الوقف» له » سمعت الكسائي يقف 
على قوله: #وبالکنر زگ وعلى ًَ4 [البقرة: ٢١۲]ء‏ و ##وَمَعَصِيَتٍ € [المجادلة: 4 94]» 
وی ۷4 و 4ء بكسر الراء من ال € والمیم من« والياء 
من # وَمَعَصِيَتِ »ثم قال: ونحو ذلك . 

۸ قال الخزاعي ‏ رحمه الله : قياس المروي أن يقف على #رْمَةَ ‏ 
و سحرّة 274 2» وب رر وما شاكلهن بإمالتھا قبل الهاء. 


بالبصرة» وأبا القاسم الخرقي ببغداد» يقولان: وكان ابن أبي الشفق"' يميلها عند 
الوقف إذا كان في الكلمة حرف مکسور فإذا لم يكن لم يمل”". 

وقرأت على شيوخى إلا عن ابن مهران عمن أمال ما قبل هاء التأنيث بإمالة الراء 
في الوقف إذا انکسر ما قبلهاء مثل قوله تعالى: 4۳ ولحَای که و لباسَامرو 6 


ونحو ذلك"*. 


(۱)هو: أحمد بن جعفر بن مدان بن مالك القطیعی» ثقة مشهور مسندء قرأ باختيار خلف على 
إدريس بن عبد الكريم عنه وروی اختيار أحمد بن حنبل عن عبد الله بن أحمد عنه قرأ عليه 
أبو العلاء الواسطي وأبو القاسم اليزيدي وأبو الفضل الخزاعي وحدث عنه الحاكم وأبو 
نعيم وخلق» توفي سنة ۸٦۳ھ‏ انظر: الغای۱/ ۸۲. 

(۲) هود: ۱۷ء وغيرها. 


(۳) البقرة: ۸۵ وغيرها. 

.1/55 /۲ وذكره الداني بإسناده في الجامع‎ ء٦٤‎ /١ انظر: الوجيز ص١۱۱ الإقناع‎ )٤( 

)٥(‏ نحو قوله: ال وَج امه 4 [الأعراف »]1١‏ وغيرهاء وم يأت بدون أل. 

.)۹٦۲( هو: أبو محمد عبد الوهاب بن عيسى بن أبي نصر البزاز» سبق التعريف به في الفقرة‎ )٦( 
.۲٥۸ص انظر: المنتهى‎ )۷( 

(۸) انظر: الوجيز ص۰۱۱ المصباح ۲/ ۵۷. 









































۷۰ دبز 2 سس وب هر 5 Em‏ جام م القرا ءات 


عم ہہو 


فان کان قبل الراء فتحة أو فتحتان قرأت بفتحهاء مثل قوله تعالی ۹ 
و ہس سا و الک کچ ا٤ء‏ وال )0 وف :)20 و مر 94 


ملظ 


رت [عبس: ۲4۰ ور © [عبس: 4۱]» ونحو ذلك(؟. 


فإذا كان قبل الراء واو أو ألف قرأت بفتحهاء » مثل قوله تعالى: 0 ¢(« 


¥ َسُورَةٌ # [ص: ٩۱۹‏ سور کے و#ڪقارة 44 و بل 04 
ول جار € [البقرة: ۷۰]ء و یار 4 [المائدة: 95]» ونحو ذلك '. 

فإذا كان قبل الراء ساكن قبله مفتوح أو مضموم قرأت بفتحهاء مشل 
قوله : ج کی N‏ ۳ سر 4 [الصافات: ۸۸ء کے (P4‏ ومو ۱۳ک 
و كر 2199 و معَشَرَة ۱۶۱۹ء وإغْسَرَةٍ 4 ونحو ذلك" فان انکسر ما 


.۳٣ القصص: ۱۸ء الأحزاب:‎ )١( 

(۲) البقرة: ۰۳۵ الأعراف: ۱۹ء وغيرها. 

(۳) في القرآن #كرام بر عبس: ۰۱5 

. 47 في القرآن فا نله # عبس:‎ )٤( 

)٥(‏ البقرة: ۸١ء‏ ۹١ء‏ وغيرها. 

.١۷/۲ انظر: الوجیز ص١٦۱۱ الصباح‎ )٦( 
التوبة: ٦٦ء وغيرها.‎ )۷( 

(۸) الائدة: ٤٦ء‏ ۸۹ء وغيرها. 

(۹) البقرة: ۲۸۲ء النساء: ۲۹ء وغيرها. 

(۱۰) انظر: الکامل نی القراءات ص۳۳۷. 
(۱۱) البقرة: ٦٥‏ النساء: ١٥۱ء‏ وغيرها. 
(۱۲) آل عمران: ۱٥١‏ الأنفال: ٣٠ء‏ وغيرها. 
(۱۳) الأنعام: ٤۹ء‏ ۰۱۱۰ وغيرها. 

)١٤١(‏ البقرة: ١۷٦۱ء‏ الصافات: ۰۱۰۲ وغيرها. 
(۱۵) البقرة: ٦٦ء‏ ٦۱۹ء‏ وغيرها. 

)١5(‏ البقرة: ۲۸۰ء وغيرها. 

(۷) انظر: الوجيز ص5١١.‏ 



































باب الإمالة والوقف علل ما قبل هاء التأنيث ۷/۱ 
قبل الساکن ولم يكن حرفاً من حروف الاستعلاء قرأت بإمالتهاء مثل قوله تعالى: 
# رة ۹ء و در [النجم: »]١4‏ ونحو ذلك . 


فان كان الساکن أحد حروف الاستعلاء قرأت بفتحهاء مثل قوله تعالی: * فِطْرَتَ # 
[الروم: ۳۰] لأجل الطاء وأنها مطبقة بعيدة من الامالة!". 


فان کان الساکن باء قرت بإمالتهاء مثل قوله تعالی: صر € أو کر ۵ 
و #بصيرة 04 وم ذلای(). 


سس عر 


فان كان قبل الهاء مشدد قرأت بإمالتهاء مثل قوله تعالى: اب و(طَامَة) 
و ذو یر وحَبَّةٍ 4: و لبك ۳ ونحو ذلك» إلا أن آبا علي ذكر لي عن 
أبي عبد الله اللالكي في ذلك وجهين في حال الوقف عمن آمال ما قبل هاء التأنيث» 
والإمالة أشهر وبه قرأت. 

فان کان قبل الهاء همزة قبلها مفتوح قرأت بفتحهاء مثل قوله تعالی: مرا 


ار مرسمه هیر 


کے ۰ ۹ 
و براءه چو ونحوهما! ٦‏ 


فان کان قبل الهمزة ياء أو كسرة/ قرت بإمالتهاء مثل قوله تعالی: کت ۹ء ۱۰۲/ب 
و یات ومد 2 و خو ية 4 ا ونحو ذلك. 


(۱) آل عمران: ۱۳ء النحل: ٦٦ء‏ وغیرها. 

(۲) انظر: النتهی ص۲۵۸ الوجیز ص۰۱۱ الکامل في القراءات ص ۳۳۷. 
(۳) انظر: الوجیز ص۰۱۱ الستنیر ص۳۰۳ الایضاح في القراءات ص ۰۰ ۳. 
(5) التوبة: ۰۱۲۱ الکهف: .٦۹‏ 

.۱6 یوسف: ۰۱۰۸ القيامة:‎ )٥( 

.۲۹۸ انظر: النتهی ص‎ )٦( 

(۷) الآيات سبق عزوها قريباً. 

(۸) التوبة: ١ء‏ القمر: .٦٤‏ 

(۹) انظر: النتهی ص۸٥۲ء‏ جامع البيان في القراءات ۲/ .۷٦١‏ 

(۱۰) الایات سبق عزوها قریبا. 
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تج مکی ی ی تس رتست دبا سر سس سس سس موس سوبس سس جا مع القر اعات 
فان كان قبل الهمزة ياء أو واو ساکنان قرأت بفتحهاء کقوله تعالی: '#سَوَءَة 4 
[المائدة: ۱٣۲۳ء‏ و کت 0 ونحوهما. 
فان كان الساكن غيرهما قرأت بإمالتهماء كقوله تعالى: #النََّأَة ۱ 


ساو 


وف ال ند السا و 

فإن کان قبل الهاء هاء قبلها ساكن قرأت بفتحهاء مثل قوله تعالی: #وِجَهةٌ ‏ 
[البقرة: 5/8 ١‏ ]» و#سفاهة * [الأعراف: <[ 

۹ وقال الخزاعي: وان كان في الكلمة هاءان أملت نحو له ۹ء 
و هة إلا أن تكون الكلمة على وزن فعالة» نحو: #سَمَاهَةٍ € فإنه لا یمیل٩.‏ 

وإن كان قبل الهاء كاف» وقبل الكاف كسرة أو ياء قرأت بإمالتهاء نحو 
الم که و الاک فان كان قبلها غیرهما قرأت بفتحهاء نحو وگو 4. 
ال کک اک قال الخزاعي: فان آملت فجائز”". 

فان کان قبلها ألف مبدلة من واو قرأت بفتحها في قول للجماعة عنهم(؟ مثل 
قوله تعالى: کر ۹4 و گر 74 و لَك [البقرة: د۸ل وب 4 
[غافر: 4۱ ]» و متا [النجم: ۲۰]. 


(۱) آل عمران: ۹٦ء‏ الائدة: ۰۱۱۰ 

(۲) العنکبوت: ۰۲۰ النجم: 4۷ الواقعة: 1۱۲ . 

(۳) الواقعة: ۹ء البلد: .۱٩‏ 

۰/۲ انظر: المصباح‎ )٤( 

. ١5 انظر: ا منتھی ص۸٥۲ الإقناع ص5‎ )٥( 

.۵۸/۲ انظر: المنتهى ص۸٥۲ المستنير ص ۰۳۰۲ المصباح‎ )٦( 
. ١ 4 انظر: النتهی ص۸٥۲ الإقناع ص5‎ )۷( 

(۸) انظر: الوجيز ص۱۱۷. 

(۹) البقرة: ۳ء وغيرها. 

(۱۰) البقرة: 4۳ » وغيرها. 





























باب الإمالة والوقف علل ما قبل هاء التأنيث - VE as‏ 
فإن كانت الهاء مضارعة لهاء التأنيث في اللفظ جیا في الع قرأت 
بإمالة ما قبلها في قول للجماعة» مثل قوله تعالى :همزو ولو #» ونحوهما. 

وهذا التلخيص اختيار أبي بكر بن مجاهد» و أبي الحسین بن المنادى”") 

۰ حدثني أبو عليء قال: حدثني أبو الفرج محمد بن أحمد بن 
إبراهيم الشطوي عنهماء فإذا كانت الهاء هاء وقف» وهي التي سمتها النحويون 
(ھاء الاستراحة»» وكان ما قبلها مفتوحاً قرأت بفتحهاء مثل قوله تعالی: نيد 4 
[الحاقة: ۱۹ء 0۲۲۵ و سید 5 [الحاقة: ٠٢‏ ٢٤]ء‏ و ماگ [ا حاقة: ۲۸]» و ساط 
[الحاقة: ۲۹]ء یتسه 4 [البقرة: ۰۲۲۰۹ ومَا هی ۲4ء وهو اختیار الشیخین آبي 
بكر وأبي الحسين» إلا أن أبا الحسین آجاز أيضاً الإمالة فیها في حال الوقف(*۲ 

حدثني بذلك آبو علي» قال: حدثني محمد بن عمر» عن أحمد بن نصر عنه» 
وسمعت أبا بکر يقول: سمعت الخزاعي» يقول: سمعت الشذائي» يقول: سمعت 
ابن المنادي» يقول: والإمالة جائزة". 


١‏ وكان أبو مزاحم موسی بن عبيد الله الخاقاني» وأبو أحمد عبد الوهاب 


ابن عيسى بن الشفق يقفان عمن أمال ما قبل هاء التأنيث بإمالة جميع الباب» وكذلك 
هاء الاستراحة التي كبلك للوقف بالامالة من غیر آن سس شیتا ھن حدثني 
بذلك الأهوازي» قال : حدثني محمد بن أحمد بن إبراهيم يم الشنبوذي» e‏ 


(۱) اهمزة: ١ء‏ وكذلك ما بعده. 

(۲) انظر: ا منتھی ص۸٥۲ء‏ الوجيز ص5١١.‏ 

(۳) القارعة: ۰٠ء‏ وأيضاً قوله نی 4 نی الأنعام: ۹۰. انظر: المبهج ص ۳۲. 
)٤(‏ انظر: النتهی ص۹١۲‏ . 

.١ انظر: الإقناع ص56‎ )٥( 

. ١ 45 انظر: النتهی ص۹٥۲ الاقناع ص‎ )٦( 

(۷) انظر: الوجیز ص ۰۱۱۷ الاقناع ص57 »١‏ النش ر٣/٦۸.‏ 

(۸) انظر: الوجيز ص۱۱۷ . 
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VE‏ جدےےے ے ‏ ا ل جامع القراءات 

وسمعت آبا بكر» يقول: سمعت الخزاعي» يقول: وكان الخاقاني يميل ما قبل 
هاء التأنيث في جميع الحروف وحروف الاستعلاء ولايخص منه شيئاً بالفتح وهو 
قول أبي العباس ثعلب: وابن الأسدي'''. 


وسمعت أبا بکر» يقول: سمعت الخزاعي يقول: سمعت آبا بكر الشذائي 
يقول: سمعت أبا مزاحم يقول: قرأت بإمالة ما قبل هاء الوقف. وهو قول ابن الشفق» 
وإليه ذهب ثعلب» وابن الأنباري'''. قال ابن الشفق: إذا كان في الكلمة كسرة» مثل 
قوله: عة 204 وة 4 وفحَاليصَة 4 ونحو ذلك آملت؛ وإذا لم 
يكن في الكلمة كسرة فتحتها. 


حدثني بذلك أبو علي» قال: حدثني محمد بن عمر» عن أحمد بن نصر عنه» 


والمشهور عن ابن الشفق ما قدمت ذكره عنه. 


382 2 ع8 
E 3‏ 3 


.76 انظر: النتهی ص9‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق. 

(۳) الأنعام: 2149 القمر: ٥‏ » وغيرها. 
)٤(‏ النساء: ۹۷ الأنعام: ۱6۷ » وغيرها. 
)٥(‏ البقرة: ٤۹ء‏ الأنعام: ۰۳۹ وغيرها. 





























ب ا دکر شر ہے اتلد ف مذاهبهم ی الو قم عا 1 المعرب تت ست ۱۷۵ 


بات 


ذکر شرح اختلاف مذاهبهم في الوقف على المعرب 


۲- حمزة غير العبسي من طریق أبي الفضل الجرجاني عن الابزاري 
عنه» والکساتی» والأعمش, وابن آی لیلی» وطلحة بن مصرف وخلف» وار عبید 





طریق آبي علي عنه» وابن سعدان» ومحمد بن عیسی» وأبو حاتم وأحمد بن جبیر/ 
ومحمد بن جرير عن اختيارهم» وأبو عبد الله الجعفي عن حماد الضریر عن الشموني؛ 
والأهوازي عن ابن أبي أمية القاضي» وحماد الكوفي معاً عن القاسم عن الشموني؛ 
۱ وعن أبي الحسن علي بن أحمد السراج عن علي بن الحسن التيمي الكسائي عن ابن 
غالب عنه» وعن آبي عمر عبد القدوس بن محمد بن أحمد البغدادي» وعن آبي بكر 
أحمد بن محمد بن سويد معاً عن الأشناني عن عبيد عن حفص» وعن الكسائي عن 
المفضلء وعن محمد بن هشام» والحُلواني معا عن هشام» وعن البّلخي عن الأخفش 
عن ابن ذکوان» وعن البخاري عن رجاله عن ورش يشمون الإعراب إذا وقفوا على 
الحروف المرفوعة والمخفوضة منونة كانت أو غير منونة» وهي رواية أبي بكر 
الأنباري عن الأشناني عن رجاله عن حفصء وروايته أيضاً عن أبيه عن أبي الفتح 
النحوي'''عن يعقوب أنه يشير إلى الحركات إذا وقف”". 

روى لنا شيخنا أبو بكر عن أبي الفضل عن أبي بكر الشذائي عنه» وافقهم ابن 
شنبوذ طريق أبي الفضل الجرجاني عنه عن أبي تشیط في الهاء إذا تحرك ما قبلهاء 
۱ (۱) روى القراءة عرضاً عن روح بن قرة وعن يعقوب أيضاً روى القراءة عنه محمد بن الجهم 


۱ وآبو بکر القن وقد ذکره احافظ آبو العلاء ق آصحاب یعقوب. انظر: الغاية ۲/ ۰۹۰۹ 
(۲) انظر: النتهی ص ۰۲6۵-۲۵۳ المصباح ۲/ ۱۲ 
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8۷٦‏ سن ریم ند بش یت بر چک بت یز عم بی سیسات يف سے جا مع القراءات 


نحو قوله: وله و#سطرة © [البقرة: ۱44 »]١6١‏ و لامک [القيامة: ه]» 
و# عظَمة 46 [التیامة:۳]» وشبه ذلك» إلا أن يكون الوقف على هاء تنقلب فی الوصل 
تاء» كقوله: وه ۳۰ و «إجكة 4 فإنه بلا إشارۃ؟'. 


ابن غالب عن الأعشى الا من طريق أحمد بن الحسين عنه يقف على [کل ](*) 
راء مكسورة بعد ألف بالامالة والاشارة إلى الخفضء مثل التّار 4ء وفالٹہار 4 
و بریکار ۹ء و بقنطار »» ونحو ذلك حيث كان في سائر القرآن» إلا ابن يونس عنه إذا 
كان قبل الألف «غين معجمة)ء أو (صاد غير معجمة)ء كقوله تعالی: #ف التَار # 
[التوبة: 4۰ ]» ولالصر 4¢« فإنه يقف على ذلك بالفتح والاسکان إلا أني قرأت 
على الأهوازي عن ابن غالب إذا آتی بعد الراء حرف أو حرفان بغیر إمالة في حال 
الوقف. نحو #ءاترهم 4 وعد يرهم 4 ولدَارِوع ۷۹ و مرج ۱6 

١‏ ذڈلاف(۱۱) 


2 واد ر3 
208 ان E‏ 


)١(‏ البقرة: ۱۷ء الإسراء:١»‏ وغيرها. 

(۲) البقرة: ۰۷ الحاثية: ۲۳. 

(۳) البقرة: ٢٦۲ء‏ ٢٦٦۲ء‏ وغيرها. 

() انظر: النتهی ص ۹۵ ۲. 

)٥(‏ ما بين العقوفتین ساقط من التن» ومثبت في الحاشية. 
)٦(‏ آل عمران: ۱۳ء الأنعام: ۰۱۱۳ وغيرها. 
(۷) الائدة: ٤٦ء‏ الكهف: ٦ء‏ وغيرها. 

(۸) البقرة: ۰۲۳۰۸۵ وغيرها. 

(۹) الأعراف:۰۷۸ ۹۱ء وغيرها. 

(۱۰) البقرة: ۰۷ ۰۲۰ وغيرها. 

(١١)انظر:‏ المتتهى ص٢٥۲‏ الصباح ۲ 
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لوقف علل العرب ہییے ۷۷ 


فصل 

٣۔‏ وسمعت الأهوازي» يقول: وكان ابن مجاهد ‏ رحمه الله - يختار 
الإشارة في حال الوقف في المرفوع والمجرور» وبه كان يأخذ عن الجماعة» وهو 
اصطلاح عن علماء المقرئین» لیعرفوا ما عند القارئ من معرفة الإعراب فإذا کانوا 
على ثقة من ذلك عنه طالبوه بتجوید الرواية» على هذا وجدت الحذاق من أهل الاداء. 

6 وسمعت أبا بكر» يقول: سمعت أبا الفضل الخزاعي» يقول: وكان أبو 
عمرو_رحمه الله - إذا وقف على (النار)» و(الغار)» و(الدار) وما أشبه ذلك أمال كما 
يميل في الوصل» هذا اختيار أبي بكر بن مجاهد. 

قال: قال ابن مجاهد: ولم يروه أحد عن اليزيدي في كتاب عن أبي عمرو إلا 
أن رواية محبوب بن الحسن عن أبي عمرو أنه كان يقف على وف © [یوسف: ۸۸] 
بإشمام الحرف الجر وهو في نية واصل يدل على أن أبا عمرو إذا وقف على الحروف 
المرفوعة والمخفوضة أشمها إعرابھا'''. 

قال أبو الفضل: وسألت أبا محمد الكاتب عن الوقف على (النار)ء و(الغار)» 
وشبههاء فقال: سألت أبا بكر بن مجاهد» كما سألتني» فقال: تقف كما تصل. 

٥ھ‏ وسمعت أبا بكرء يقول: سمعت آبا الفضل» يقول: سمعت أبا بكر 
الشذائي يقول: سمعت أبا الحسين بن المنادي» يقول: والذي ألفينا عليه أهل الأداء 
عن اليزيدي عند الوقف الفتح لذلك. قال: وكان آبو عمرو يشبع إمالة (الدار) ونحوه 
في الوصل لقوة كسرة الراء في الوصل [ومذهبه في الوقف أن يشير إلى المخفوض؛ 


(۱) انظر: الوجیز ص ۰۱۱۷ والإقناع ۰۲۹۲/۱ والصباح ۰۱۲۳/۲ 























a. VA‏ جامع القراءات 


كما يشير إلى الإمالة إشارة لا يبلغ بها ما كان يبلغه في الوصل !71227" لقوة الکسر في 
الوصل وضعفه في الوقف» وهو مذهب الكسائيء أعني الامالة في الوقف. 

٦۔‏ وسمعت / الأهوازي» يقول: وإذا وقف أبو عمرو على الاسماء 
المجرورة التي آخرها راء بعد ألف. مثل (النار) و(الدار و(النهار)» ونحو ذلك 
فإنه يلزمه أن يفتح الاسم لأن الامالة كانت من أجل كسرة الراء فإذا زالت الكسرة 
للوقف ينبغي أن تزول الإمالة'''. 

وكذلك قرأت عليه عن الكاغذي عن الدوري عن اليزيدي عنه كل ذلك بالإمالة 
في الوصلء وبالفتح والإسكان في الوقف» وبه قرأت من طريق أحمد بن الحسن عن 
أبي عمرو» وعن البخاري عن ورش. 

قال أبوعلي: وكذلك يلزم جميع من أمال ذلك في الوصل ولا يشير في الوقف 
إلى الاعراب أن يفتح ذلك إذا وقف» وقرأت على آبي عبد الرحمن, وابن خالد في 
البصرة في قراءة من لايشير إلى الإعراب باللامالق والإشارة في جميع ذلك في الوقف» 
قال: وقرأت على غيرهما جميع ذلك بالإمالة والإسكان عمن يميل ولا يشير إلى 
الإعراب في الوقف وقالوا: إنما أميل ذلك في الوقف؛ لأن القارئ في نية الحر کڈ“ 


۷۔ وسمعت أبا بکر سمعت الخزاعي» يقول: سمعت إبراهيم بن أحمد 
اللنباني بها يقول: سمعت يوسف بن بشرء يقول: كان آبو عمرو إذا وقف على الشيء 
الذي يميله في الادراج يفتحه في الوقف ويقول: إن الكسرة قد زالت» وبه قرأت عليه 
عن أبي زيد. 

وكذلك قرأت آنا على أبي بكر المروزي عنه؛ قال: وإذا زالت الكسرة الواقعة 


(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من المتن» ومثبت في ا حاشیة. 
(۳) انظر: المصباح ۲/ ۰۱۹4 
)٤(‏ انظر: الصدر السایق. 





























سا قي مذاهبهم ۴ 1 


لو قفب عل العرب 5 03371 ۷۹ ۱ 


باب ذکر شرح | 
بعد الألف في نحو (الدار)ء و(النار) في الوقف زالت الإمالة في قول آکثرهم وكذلك 
في الإدغام» وهو القياس. 

۸ قال الخزاعي: فان كان الحرف على وزن (قعل) بإسكان العين فلا خلاف 
في إشمام إعرابه في الوقف مرفوعاً کان أو منصوباء أو مجزوماًء كقوله: «رَعدَ4() 
و لوق € ومک ر۹ ول ۳۹ بر 29084 و4 [الفجر: ۳) طف 
فلوبهم لجل 4 البقرة: ۹۳]ء وین وَرعَوَنَ )4ء ونظاثرهن هذا قول أكثرهم؛ فان 
وقف واقف بغير إشمام لم يجز» لأنه يجمع بترك الإشمام بين ساكنين. 

وإن کان الساکن الذي قبل الحرف الموقوف عليه حرفاً من حروف المدء فعامة 
القراء یقفون بالإشمام في الرفع والخفض منهم حمزة» والکسائي؛ فلا خلاف عنهما 
رواية وتلاوة وبه قرأت عن هشام» وابن غالب عن الأعشى» وهو مذهب الكوفيين 
في حكاية الشذائي» وهو اختیار ابن مجاهد في قراءة أبي عمرو وغيره؛ وبه قرأت على 
آصحابه وهو مذهب أبي حاتم . 

وإليه ذهب یعقوب فیما حدثني عبید الله بن أحمد بن یعقوب. ببخداده قال: حدثنا 
انز بكر بن الأنباري» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا أبو الفتح النحوي» قال: سمعت 
یعقوب الحضرمي» يشير إلى الحرکات إذا وقف "۲ وأنت مخیر عن الباقين» فان شنت 
وقفت بالاشمام» وإن شئت بترك ذلك على أن آبا بكر حدثني» قال: حدثني آبو الفضل» 
قال: حدثني الشذائي قال: حدثني آبو الأسد محمد بن ابراهیمک عن محمد بن 


)١(‏ البقرة: ۱۹ء وغيرهاء وكذلك ما بعدہ. 

(۲) الأعراف: ۹۹ء وغيرها. 

(۳) البقرة: ٩۱۰۸۹‏ وغيرها. 

)٤(‏ البقرة: ۲۷ء وغيرها. 

.١١ يونس: ۸۲ء الدخان: ۰۳۱ التحریم:‎ )٥( 

.۲٥٢ انظر: الإقناع ص‎ )٦( 

(۷) انظر: النتهی ص٢٥۲.‏ 

(۸) هو: أحمد بن إبراهيم آبو الأسد مقری» روی القراءة عن محمد بن إسحاق البخاري عن أبي = 


























۱۱۰۵ ۱ 














۸۰ ۱ سس وی اس مگب 3 3 جامع القر اعات 
إسحاق البخاري في کتاب «الألفاظ» له عن أبي المنذر عن نافع وعن الأخفش» 
عن ابن عامر الإشمام فى كل ذلك. 
84 وسمعت أبا يكن يقول: سمغت الخراغی بقول: سمعت آیا عبد الله 
الجعفي» بالكوفة» يقول: كان العبسي» عن حمزة لا يشير في وقوفه إلى إعراب الحرف""". 
وحدثنا آبو بكر» قال: أخبرنا/ أبو الفضلء[قال: حدثنا أبو الحسن المالكي» 
وأبو بكر الشذاتي» قالا: حدثنا أبو بكر الزينبي» عن أبي ربيعة» عن قبّل» وعن البري» 


عن أصحابهما أنهم کانوا يقفون بغير إشمام""» وهو مذهب سيبويه والجرمي؛ 
ومحمد بن يزيد» وأحمد بن يحيى. 
۰-وسمعت أبا بکن يقول: سمعت أبا الفضل]'' يقول: اتفق القراء على 


oA 


إشمام كل هاء سكن ما قبلھاء كقوله لیس ال 24 و تم الہ ۹ء و«إرسلٌ و4 
مد » و«َصطَنه» وبمد قوله # سین ونحوه قليلاً كما يصله لا فرق 
بين الوصل والوقف في ذلك إلا أن الوقف بالإشارة إلى الإعراب» والوصلء والوشباع» 
وإكمال الاعراب ولا خلاف بين القرأة أنهم يقفون على الحروف الساكنة في الوصل 
بالسکون كما يصلون نحو لم ميد ولم يولد © [الإخلاص: ۲۳. 
۱ وسمعت الأهوازيء يقول: فان کان قبل الحرف الذي في آخر 
الكلمة ساكن أو حرف مشدد. فإني وقفت عليه عنهم على أصولهم في الإشارة 
وتركهاء مثل قوله تعالى: من بل ٩‏ و من بت ۲*4 #وَالْعضَرٍ € [العصر: »]١‏ 


= النذر روی القراءة عنه عبد الله بن یوسف شيخ العراقي. انظر: الغاية ۰۷۱/۱ وکذا سماه 
الهذلی نی الکامل ۰۱۸۷/۱ 

(۱) انظر: النتهی ص۲۹۵ 

(۲) إلى هنا في جامع البیان للداني ۸۲۸/۲ والاقناع ص ۰۲۹۱ 

(۳) ما بین العقوفتین ساقط من المتن» ومثبت في ا حاشیة. 

)٤(‏ البقرة: ٩۱۰۸۹‏ وغیرها. 

)٥(‏ البقرة: ۲۷ء ٥٦ء‏ وغیرها. 


























١ 


باب ذكر شرح اختلاف مذاهبهم في الوقف عل العرب ۱۸۱ 


ہو ے ہہ 


و# بابر ۹ ولالنوات 20# اجان که [الرحن: ۳۹ء ۵5 ٢۷]ء‏ ونحو ذلك» 
ولا یستحب الوقف على هذه الکلمات إلا أن الوقف على قوله تعالى: بال 7#" 
رأس آیة في آخر سورةء فلا بد من الوقف عليها للمصلي وغيره» والإشارة إلى ذلك 
فسهلة إلا أنها ليست عن الجماعة كما عرفتك*. 


قال: ويؤيد أن الوقف على ذلك بالإسكان في قول من لا يشير إلى الإعراب 
في حال الوقف إجماعهم على الوقف بالاسکان في قوله تعالى: #وَلَذَنَ عفد 4 
[الحجر: ۷٢]ء‏ و لصوف 15 4 [الحج: ۳ ولج 4 وین 4( و4( 
ول گیّت ۲ ونحو ذلك؛ لن الاشارة إلى الفتح غير جائزة إلا في شذوذ والشاذ 
لا یحتح به. قال: وقد قال بعضهم: إن الوقف على ذلك بالاعتماد على الحركة قلیلا 
ولیس ذلك شيئاً یعول علیه. 

۲۔-۔ حدئني آبو علي» قال: حدثنا آبو عبد الله محمد بن آحمد وآبو بكر 
محمد بن عمر المقرئان» عن أبي بكر الشذائي» عن أبي بكر بن مجاهد. أنه قال: إذا 
أدغم أبو عمرو الحرف في مثله أو فيما قاربه أشار إلى إعراب المدغم في موضع 
الرفع والخفضء ولا يشير في موضع النصب؛ لأنها غير جائزة. 


(۱) البقرة: ٤٦ء‏ ١٥٥۱ء‏ وغيرها. 
(۲) الأنفال: ۰۲۲ 66 وغيرها. 
(۳) في الأصل (وبالصبر). 
)٤(‏ انظر: المصباح .٠١٤/۲‏ 
)٥(‏ البقرة: ۵۱ 4 6» وغيرها. 
)٦(‏ البقرة: ۰۵6 ٦٦ء‏ وغيرها. 
(۷) البقرة: ۸۷ء ۰۲۵۳ وغيرها. 
(۸) البقرة۹٥۲ء‏ ٢٦۲٦ء‏ وغيرها. 
(۹) انظر: الإقناع ۱/ ۰۲5۲ 






































AY‏ بت وی چچ و چ تیگ سس سے جامع الف أعات 


الخلواني» وأبو الحسن الغضائري» وأبو القاسم إسماعيل بن سويد» عن أبي بكر بن 
الأنباري» أنه قال: من العرب في رواية بعض البصريين من يشير إلى الفتح في الوقف 
ولا یثبت ألفاء قال أبوبكر: وليس هذا قول من نرجع إليه» وإنما حكي عمّن لايوثق 


بعربیته. 


٤۔‏ وحدثني أبو علي» قال: حدثني محمد بن عمر قال: حدثنا أبو بكر 
الشذائي» قال: قرأت على الكوفيين بالإشارة إلى المخفوض والمرفوع في حال 
الوقف إلا عن ابن غالب عن الأعشى. وقد تقدم شرح مذهبه في الوقف فيما مضی؛ 
قال: قال الشذائي: وإذاكانت الكلمة على وزن(فعل)؛ و(فعل) ساكنة العين في موضع 
النصب. فلا بد من الإشارة إليها في حال الوقف. مثل قوله تعالی: لالجل 4ء 
ومد ۹ء و#إعند 2# #فْرَعَونَ 4ء و #آبنَ 4ء ونحو ذلك . 

قال بو علي: ووجدته -رحمه الله قد ذکر في غير موضع من كتبه عن حمزة 
في حال الوقف على قوله تعالی: #الْحَسَّءَ4 [النمل: ۲۰] بغير همز والباء ساكنة ولا 
يشير إلى فتحها؛ لأن الاشارة إلى الفتح يصير ألفاًء وكذلك وجدت الحذاق من أهل 
الأداءء وعن أبي عمرو يأخذون صمو 4 وهي بالإشارة إلى فتح الخاء 
والهاء. 

۵ وسمعت آبا علي» يقول: سمعت أبا الفرج الشنبوذي-رحمه الله -يرد 


ذلك» ويقول: العرب لا تشير إلى الفتح أصلا قال أبو علي: فإذا سكن ما قبل آخر 


٠ب‏ حرف من الكلمة» وكان حرف مد/ وما بعده منصوب. مثل قوله تعالى: ون مارگ 


مرصح یو سے 


«تنكوت 4 رتو > روالد جنر رلت 
ونحو ذلك» فالوقف على جميعهن وأشباههن بالاسکان» وهو الذي لا يجوز غيره 
فی القراء وما سمعت فى ذلك خلافا. 


۰۲۳ /۱ انظر: الاقناع‎ )١( 
انظر: الصدر السابق.‎ )۲( 

















8 سیت کر لمر ی إختلاف مذاهبهم ف الو قف عا 5 ا محر سا Aa‏ 


قال: ورأيت بعضهم يذكر عن الجماعة أنهم يقفون على جميع ذلك بالاعتماد 
يمد الياء والواو والالف في ذلك في حال الوقف إذا انكسر ما قبل الياء» وإذا انضم 
ما قبل الواو لأن الساکنین إذا اجتمعا والأول حرف مد جاز ذلك» ویکون المد بلا 
إسراف ولا إفراط. 

قال أبو علي: فأما من لم يمد ذلك أصلاً أدنى مد كان مخطتاء وللإجماع 
ارف 

فإذا كان الساكن حرف مد وآخر الكلمة في موضع رفع أو خفض» مثل قوله 
تعالى : ال 4ء و« ۷۷ راید 74" و یط ۱4 و لاوز 4 
و الکو € [سبا: ۱۳]» ولودود [البروج: »]١4‏ و ماين ۳ وغ الوا ۷۷ 
وطالقَهَادُ4”, و۳4 رایع ۱۳4 ور 4 ونحو ذلك 
فهم على آصولهم في ذلك في الوقف» فمن آشار لم يمد قبل آخر الكلمة إلا ما ينبغي 
في ذلك من التجويد من مد حق حرف المد» ومن لم يشر مد قليلآء ووقف على آخر 
الكلمة بالسكون. 


)١(‏ المائدة: ۹۲ء الأنعام: 215 وغيرها. 

(۲) ا حجر: ۸۹ء فاطر: ۳۷. 

(۳) إبراهيم: ۱۸ء الحج: ۱۲ء سبأ: ۸. 

)٤(‏ البقرة: ٢٠ء‏ آل عمران: ۰۱۲۰ وغيرها. 

)٥(‏ پونس: ۰۱۰۷ یوسف: ۹۸ء وغيرها. 

)٦(‏ الفاتحة: ۳؛ البقرة: ۰۱۹۳ وغيرها. 

(۷) البقرة: ۵4۰۳۷ وغيرها. | 
ظ 





(۸) يوسف: ۳۹ء الرعد: »١5‏ وغيرها. 


(۹) ص: ٦٦ء‏ الزمر: ۵ غافر:؟ 5. 
(۱۰) البقرة: ۱۲۷ء ۱۳۷ء وغيرها. 
(۱۱) الأنعام: ٥ء‏ هود: 6 ۲ وغيرها. 









































باب 


ذكر مذهب حمزة وغيره في الوقف على المهموز 


7 وكان حمزة» وابن أبي لیلی - رحمهما الله يبدلان من الهمزة الساكنة عند 

الوقف إذا كان ما قبلها مضموماً واوا وإذا كان ما قبلها مفتوحاً ألفا» وإذا كان ما قبلها مكسوراً 
8 7 0 م4 

ياء» مثل: قوله تعالی: یود 4 › و#يؤْئْرُون4 [الحثر: 4]» ولولو € [البقرة: ٢٢٥]ء‏ 

ورد ۳4 وو کوک ۳4 روک 294 وار 2*4 رجنأسکول » 

[الفیل: ٥]ء‏ من کک و #مُوّوكة 4(« و لامد [آل عمران: ٢۷]ء‏ وكذلك (الکس)( 


و 


ولایس ۷۷ وفا رآ رنه وفالسآن کہ الأنعم: ٠٤۲‏ وط ای 4 


[هود: ۷یا ۷ و ا و بل 4 [هود:۹۹]» و۱۳4 


(۱) البقرة: ٣٤‏ ٤ء‏ وغيرها. 

. ۰ النحل: ٥٠ء التحریم:‎ )٢( 

() النساء: ۷۵ التوبة: ۰۳۰ وغيرها. 

(4) البقرة: 6۸ الانعام: ۷۰ء وغیرها. 

)٥(‏ البقرة: ۱۷ء ۵٢۲۷ء‏ وغيرها. 

)٦(‏ البقرة: ۰۲۲۱ النساء: ۹۲ء وغيرها. 

(۷) البقرة: ٢۲۲ء‏ ۲۹۲ء وغيرها. 

(۸) في نحو قوله تعالى: « ياف عم ينعن 4 الانسان:٥اء‏ ول يأت هذ الاسم في القرآن 
معرفاً بأل انا ورد (كأس). 

(۹) البقرة:۰۱۷۷ الأحزاب:18. 

(۱۰) الإسراء:٦٠ء‏ وغيرها. 

(۱۱) ص: ٤ء‏ غافر: ٢۲ء‏ وغيرها. 

(۱۲) الأنعام: ٦ء‏ الأنبیاء:۰۱۱ وغيرها. 

















سور و و ي الو 7 سب إن المهموز سس ددرت ۱۸۵ 


سیخ 3 و مالل قب 3 1 
ہا سو م سا مرے و 


و در ہہ [الأعراف: ۱۷۹]ء 00 و9 لمكا کات 4 [البقرة: ۲۸۲]» و نم 4 
وإحئتَ 4 ونحوهن سواء كانت الهمزة في اسم أو فعل ما لم يكن السكون علامة 
للجزم؛ فان کان سکونها علامة للجزم نحو قوله: لیم 4 [البقرة: ۳۴ا لاو 4 
[الحجر: 4٩‏ ]» و سو اھ هم 4 وان و کا ۷ “ ونحوه(» فان آبا بكر بن مجاهد_رحمه اللہ 
يختار همزها عند الوقف لحمزة» وهو مذهب آبی العباس آحمد بن یحبی ثعلب(» وقد 
روي عنه ترك الهمزة مع العلامة آیضاه وأنا قرأت على أبي علي وأبي بكر رحمهما الله-عن 
حمزة بالوجهین بالهمز وبتركها أيضا. 
وأخبرنا آبوبکر قال: أخبرنا الخزاعی» قال: حدثنا آبو بكر بن مالك القطيعى» 
ببغداد قال: حدثنا إدريس بن عبد الكريم» قال: حدثنا خلف. قال: كان حمزة يسكت 
على ومون 4( ولاف ر وکوک ۰۹۷۹ء و#یژزون؟ [الحشر: 9]» و عم نار 
مضه که [البلد: ۰ ونحو ذلك بغير همز» إذا كانت الهمزة في وسط الحرف. 
وآخبرنا آبو بکر قال: آخبرنا آبو الفضل قال: حدثني آبو بكر الشذائي» قال: 
حدثنا آبو بكر بن مجاهد» قال: حدثنا محمد بن الجهم السمري» عن خلف» عن سليم؛ 
عن حمزة أنه كان يقف على كل حرف مهموز بغير همز كانت الهمزة في وسط الحرف 
أو في آخره(. 
)١(‏ يونس: ۹۳ء الحج: 77. 
(۲) البقرة: ۰۵۸ ۰۲۲۳ وغيرها. 
(۳) البقرة: ۰۷۱ الأعراف: ۰۱۰ وغيرها. 
)٤(‏ آل عمران: ۱۲۰ التوبة: ۵۰. 
)٥(‏ النساء: ۰۱۳۳ وغيرها. 
)٦(‏ انظر: جامع البیان في القراءات ۲/ ۵۸۶. 
(۷) انظر: الاقناع ص۱۹۹ 
(۸) البقرة: ۰۳ ٦٦٤‏ ء وغيرها. 
)٩(‏ الائدة: ۷۵ التوبة: ۰۳۰ وغيرها. 
)٠١(‏ انظر: جامع البیان في القراءات ۲/ ٥۸١‏ . 























۸٦‏ سی مد شوت ی کی ہت سس یت جامع القر اءات 


وهكذا أقرأني أبو علي عن حمزة عن [ابن]''' آبي ليلى بترك الهمز في وسط 
الكلمة أو في آخرها أيضاًء وبالهمز إذا كان في أول الكلمة عنهما كقراءتي من طريق 
أحمد الحسين عن الدوري» وابن سعدان» وخلف عن سليم عنه إلا أني قرأت عن 
خلف إذا كان/ في أول الكلمة بالوجهين» ابن مهران عن خلاد يقف على كل همزة 
ساكنةبالهمز. 


17 وأخبرنا آبو بکرہ قال: أخبرنا أبو الفضل» قال: حدثني آبو بكر محمد ابن 
عبید بن الخليل الأخفش” 2 بدمشق» قال: حدئنا أبو عبد الله محمد بن قرن الفرغاني» 
قال: حدّثنا محمد بن أحمد بن واصل» قال: سمعت محمد بن سعدان يقول: في قوله: 
« یه [النجم: ٥٣‏ إذا وقف عليه على مذهب حمزة يقف بلا همز". 

قال: وروی أيضاً ابن واصل عن خلف عن سليم عن حمزة وه آنا 4 
[الكهف: »1٠١‏ وی اودلو 4 [یوسف: 5] بغير همزء. وقال: في فی عبَادِى 4 
[الحجر: 49] حمزة يقف عليه بغير همز » فان طرحت الهمزة وأثرتهاء قلت (نب)» 
وان طرحتھا وأبقيت أثرها قلت: (نبى)”). فهذا يدل على أنه يتركها مع العلامة أيضاً. 

4 وسمعت أبا بكر» يقول: سمعت الخزاعی» يقول: وتفف على قوله: 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) روى القراءة عن جعفر بن مدان عن هارون الأخفش» روى عنه القراءة محمد بن جعفر 
الخزاعى» قال ابن ال حزري: لا أعرفه. انظر: الغاية ۳/ ۰۱۱۵۰ 

(۳) انظر: جامع البيان في القراءات ۲/ ۰9۸9 الصباح ۰۱4۹/۲ 

.۵۸5 /۲ انظر: جامع البيان في القراءات‎ )٤( 

۰410/۱ النشر‎ ۱٦۷ /۱ إبراز العاني‎ »١ 4 /7 انظر: المصباح‎ )٥( 
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باب ذكر مذهب حمزة وغيره في الوقف علل الهموز - AV‏ 
تاو 4 في سورة مریم بالإشارة إلى الهمز بصدرك؛ ولا يضبط ذلك 
بشکل( وإنما فعل ذلك خوفاً من أن يلتبس إن وقف عليه بتشديد الياء بمذهب 
غيره» فمن ترك همزه فاعلم بالاشارة إليه أن مذهبه فيه أنه من الرواء لا من الري الذي 
هو ضد العطش» ويجوز في العربية أن يقف بتشدید الياء. 

وقال: فأما المتحرك من الهمز فإنه كان يلين الهمزة فيه عند الوقف في بعض 
الحروف» وفي بعض يشير إليها بصدره وفي بعضها يحذفها ويلقي حركتها على 
ما قبلها سواء كان في اسم أو فعل» فآما ما يلقي حركتها على ما قبله فيحركه فنحو 
فوله تعالى: ون ج [البقرة: »]7٠‏ و ردا € [القصص: ۳4 و كه کر ۳۷۹ 
ول شا 4 بفتح الزاي» والدالء والياء من غير تشديدء إلا قوله میا 4 قال: فإني 
قرأت من طريق الضبي عن سليم عنه بتشدید الياء. 

۹۔ وأخبرنا آبو بكر قال: آخبرنا الخزاعي» قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن 
جعفر بن حمدان بن مالك ببغداد قال: حدثنا إدريسء قال: حدثنا خلف. قال: كان 
حمزة يقف على شا #صذوتک مَلْجَا © [التوبة: 1]» ونحوه بغير همزء 
وعلى #جَرّءً)# بنصب الزاي» وعلى #ردّءًا 4 بنصب الدال إذا لم يهمز © 

وقوله: «مَلْء اکس که [آل عمران: ۹۱]ء ومن جاگ و#إفيها دفء # 
[النحل: ٥]ء‏ وشبه ذلك يقف عليهن بترك الهمز ونقل حركتها إلى الساکن» وبالإشارة إلى 
الرفع فيهن من غير تشدیدہ ومثله موبلا © [الکیف: ۸٦]ء‏ ولخا € [الإسراء: ۳۱]) 
و لوط 4 [الزمل:٦]ء‏ ونحوها بطرح الهمزة ونقل حركتها إلى الساكن قبلھاء ويقف 


.۷ ٤ آية:‎ )۱( 


(۲) إلى هنا الصباح ۰۱4۹/۲ 

(۳) آل عمران: ۹٦ء‏ الائدة: ۰۱۱۰ 

)٤(‏ البقرة: ۰۱۲۳۰4۸ وغيرها. 

. ٥۹۲ /۲ انظر: جامع البیان في القراءات‎ )٥( 


















































۲ب 


۸۸ ۱ تست - 3 جامع القراءات 


04 و لکد 6 [الفتح: ۱۳۹ بفتح الشین والطاء منھما من 


على قوله تعالى: لاد 


رهم 


۰ ۔وسمعت الأهوازي» یقول: وأجاز لي آبو إسحاق الطبري الوقف عليه 
أيضاً الفا )۹ء مه € بألف فیهما من غير همز" 

وسمعت آبا بكر» يقول: سمعت الخزاعي يقول: سمعت أبا بكر الشذائي» 
يقول: وان شئت بفتح الشين وإثبات الألف ساکنة كأنك تريد الهمز ثم تتركه» 
قال: ذكر ذلك الفراء في كتاب خلف الهمز له وأما ما يشير إليها بصدره؛ فمثل قوله 
ما 24 وم که و##دعآء که وشبه ذلك مما هو منصوب يقف بالمدء وتأتي بعد 
لفظك بالالف الساكنة باشارة إلى الهمز من صدرك لیکون عوضاًعن التنوین 

فان لم يكن هذا الجنس منوناً لم يأت بعد لفظك بالالف باشارة إلى الهمز 
کقوله في المنون عنه نحو قوله: سَاء ۹ء وج ونحوه. 

۱ .- فان كان مرفوعاً أو مخفوضاً منوناً أو غير منون وقفت عليه بالمد 
وتخفیف الهمز فیکون بین الهمزة والواو گے المضمومة» وبین الهمزة والیاء في 
المكسورة» نحو قوله: ۹44 وفسَمَرَ 4 (ابترة: ۹٠ا‏ وک 94 
و لاعل سوا € [الأنفال: ۲۱۰۹۰۵۸/ و من ماو ۳4 وشبه ذلك. 

وتقف على ماهو منون منصوب وقبله متحرك بالاشارة إلى الهمزة من صدرك» 
نحو قوله: إل حًا( (النساء: 6٩۲‏ و دوک مَلَجَا © [التوبة: ۲0۷ ونحوه» 


(۱) العنکبوت: ۰۲۰ النجم: 6۷ الواقعة: .٦٦‏ 
(۲) انظر: الصباح ۱۵۵/۲ . 

(۳) انظر: الصدر السابق. 

(4) البقرة: ۰۱۳ ۰۱4۲ وغیرها. 

)٥(‏ البقرة:۹ 4 ۰۱8۱ وغیرها. 

)٦(‏ البقرة:4 7 إبراهيم: ١۱ء‏ وغیرها. 



































با دا 7 شب و و وعم بر٥‏ 2 ٹی الو قف عا إل المهموز سسسسےےے ےم ےت ۸۹ 


سد ( وبه قرأت فإن کان هذا الضرب غير منون وقفت عليه بالف 
ساكنة من غير إشارة ولا همز بلا خلاف عنه» نحو قوله: ا 4 
و نل مل ےا [التوبة: ۱۱۸ و إآنهَا کف و اما € [مریم: ۲۸]» ونحوهن ۳ 

فإن کان ذلك منوناً مكسوراً وقفت عليه بإشارة إلى الكسرة نحو قوله: من 
حم € [الحجر: ۲5 ۲۸ء 1۳۲ وین مج 4 [الشورى: ۰4۷ وی » ومن سیا # 
[النحل: ۲۲] وشبه ذلك. 

ومما يشير إليه بصدره عند الوقف» قوله #يكاد زنتهایضیء؟ [النور: ۳۰]» 
واجی: ولییء 4 ونظاثر ذلك. 

ویقف على قوله تعالی: بو € [الفرقان: ۷۷ یکیو € [النحل: 4۸]» 
ول توأ € [يوسف: ۰۲۸۵ ویرک وطقَالَ لم4 وجنس ذلك حيث 
وقم بغير همز» ویجعل مکان الهمزة واواً ساكنة خفيفة» هکذا قرأت عنهما إلا عن 
الخشكي والجعفي معاً عن حمزة» وعن ابن سعدان والدوري معاً عن سليم عنەء 
وعن الطبري عن لی في قران على أب ملي نهم عه في لوقف باف سا 
من غير ھمز نحو #يُسْبَوأ 4 وكيوا 4 وتوا ۹ء ودرا ونحوهن”") 

۷۲- فإذا كانت الهمزة طرفاًء وكان ما قبلها مكسوراً تركهاء وأبدل منها ياء 
ساكنة من غير إشارة إلى إعرابها في موضع الرفع والنصب والخفض» مثل قوله تعالى: 
(۱) انظر: جامع البيان نی القراءات ۲/ .١۷٥‏ 
(۲) پونس:۰۷۱ الشعراء:59. 
(۳) انظر: الصباح ۱۵۵/۲ 
)٤(‏ الزمر: 5» الفجر: ۲۳. 


.۳۳ هود: ۰۷۷ العنکبوت:‎ )٥( 
وغیرها.‎ » 55.5٠ الأعراف:‎ )٦( 


(۷) انظر: الوجيز ص۱۱۹ء المصباح .۱٥١/٢‏ 











تست بو متسین 5 ا 

















عل م ا ب . جامع القراءات 
وقد نز ۷۹ و9افروی ۷۹ لوم ار € [يوسف: ٤٥٠٢‏ و كيت بی 4 
[العنکبوت: ۱۹]؛ ولؤمن شلطی؟ [القصص: ۰ء ولک ری #6 ونحو ذلك حيث کان . 


ويقف على قوله: انیا 4 [يونس: ۸۷]بالإشارۃ إلى الهمزة من صدرہ وبألف 
بعدها. 


فإذا انكسر ما قبل الهمزة أو انفتح لينها من غير أن يظهر الياء» مثل قوله تعالى: 
و ند < کچ [الواقعة: ٦٦]ء‏ و بو 4 [النحل: ۶۱ ]» بل 4 [فصلت: ٥٥]ء‏ 
ونحو ذلك . 


قال آپو علي: قال لي أبو إسحاق الطبري عن حمزة بإظهار الياء فی ذلك. 
مو2 


فإذاكانت الهمزة ممدودة قبلها متحرك لينها بأدنى مدة مثل قوله تعالى: اناد © 
و فاد ۹ء ونحو ذلك©. 

فان كان ما قبلها ساكناً نقل حركة الهمزة إلى الساکن من غير مد سواء كانت 
الهمزة ممدودة أو غير ممدودة» مثل قوله تعالی: ملک و لسرن 4 
[فصلت: ۳۸]» و نیتم € [فصلت: 44]» و مان ۵( و هنهک و اسان که 
[النور: ۳۹ ونحو ذلك حيث کان إلا لمران که و ال مان € لابد فیهما من 


آدنی مده. 


(۱) الأنعام: ۰۱۰ الرعد:۳۲. 

(۲) الاعراف: 5 ۲۰ الانشقاق: ۲۱ ۰ وغيرها. 
() النور: ۰۱۱ عبس: ۳۷. 

۰۱۵۱/۲ انظر: الصباح‎ )٤( 

۰۱۵۱/۲ انظر: الصباح‎ )٥( 

() انظر: الصدر السابق. 

(۷) البقرة:۰۱۸۹ ۲۱٢‏ ء وغيرها. 

(۸) البقرة: ۰۱۸۵ النساء: ۸۲ ء وغيرها. 

(۹) انظر: الصباح ۲/ ۰۱5۲ 





























مذهب هزة وغبرہ 2 الوقف علا الهموز ۰ س 


ا Na‏ لبو 
تعالى: پل دعاءه: € [الإسراء: 1١‏ و اب2 ا /ء وفشرَکَا وک۹ وھ اتا Pf Sa‏ 
سآ کم € [البقرة ۰ء و مها € [النازعات: ۲۳۱ ونحو ذلك(*؟. 


فإذا كانت مرفوعة وقبلها ألف جعلها بين الهمزة والواو من غير أن يظهر الواو 
ولا ييقي لها صوتاً» مثل قوله تعالى: شاک ۰۰4۹ء ون یرد € [الأنفال: ؛"]ء 
طلزلا نامكم » [الفرقان:۷۷]ء و مأَوُها [الكهف: ١4]ء‏ و هام [الحاقة: ۱۹]) 
و لاش 204 و راون € [النساء: ۱6۲]» ونحو ذلك" . 


فإن كان قبلها ألف وكانت مكسورة جعلها بين الياء والهمز من غير أن يظهر لها 
صوتاء مثل قوله‌تعالی :(عايفيرت ).و(طایییت )» و(طائفین) و (السَائحینَ)ونحو 
7 


ويقفان على قول تعالى: 2 وحم ۱۸۹ ر ۱۱ رب » 


(۱) آل عمران: ۱۷۵ء الأنفال: ۳. 

(۲) الأنعام: ٢۲ء‏ وغيرها. 

(۳) النساء: ١١ء‏ التوبة: 5 7. 

۰۱5۲/۲ انظر: المصباح‎ )٤( 

.۲۸ الأنعام: ٢۲ء یونس:‎ )٥( 

(٦)سباً:‏ ٥٦ء‏ قرأ أبو عمرو وأبو بكر وحمزة والكسائي وخلف باهمز المضموم مصدر تناءش 
من ناش تناول من بعد» والباقون بواو مضمومة بلا همز. انظر: النشر ۳6۱/۲ الإ تحاف 
ص٤٦٦.‏ 

(۷) انظر: الصباح ۲/ .۱٥٢‏ 

(۸) في القرآن طلَِلايِمِينَ © [البقرة: ۱۲ الحج:15]. 

(9) في القرآن #الستيخوت 4 [التوبة:۱۱۲]. 

(۱۰) انظر: الصباح ۲/ ۰۱5۲ 

(۱۱) الأنعام: ۹۸ء ۱۳۳ ۰ وغیرها. 

(۱۲) الومنون: ۷۹ء اللك: 7. 















































711۷ 


۱۹ لوي يمي ا چ - جامع الق أعات 
عب - 


سم 


[الاعراف: 0۷4 و#6جَآء ت۳6 ولأَضَاءَتٌ € [البقرة: ۱۷]ء ونحو ذلك بتليين 
الهمزة وبابقاء صویت لها۲. 

۳ وإذا جاءت الهمزة حشو الكلمة وفي آخرها متحركة وقبلها متحرك 
[نحو]) لتوا و ابو 4 ولا يوو و یروک ۹ء ولیبعذاب 
بیس € و هیارک ووکتر 4: تلا و(شیل6 ونحو ذلك فان حمزته 
وابن أبي لیلی یخففان الهمزة عند الوقف في جمیع هذا النوع فيما قرأت ویجعلانها 

وقرأت على آبي علي عن ابن آبي / ليلى» وعن آبي عمارة» وابن صالح» 
والأزرق» والكساتي جمیعاعن حمزة» وعن ابن سعدان» وابن منصورہ ورویم» 
والجحواني جميعاً عن لیم عنه في حال الوقف على كل كلمة فيها همزة 
متوسطة مرفوعة قبلها مکسور بياء مرفوعة من غير همز كقوله تعالى(مُسْتَهْزِيُونَ). 
و(شضٍیُونَ)ء و(فَعَالِیُون)ء و(متکیُون»» و(أنبيوني)» و(يَسيَدِيُونَكَ)» ونحو ذلك 
حیث کان. 

وعن ابن دينار» وابن الصبّاح» وابن حفصء وابن محارب جميعاً عن حمزة» 
وعن الدوري والوالي» والسدوسيء والرفاعي جميعاً عن سُلیم عنه» وعن المزوق 
عن الحلواني عن خلاد عنه جميع ذلك برفع الحرف الذي قبل الهمزة من غير همز 
ولا عوض عنه مثل الخلواني عن أبي جعفر وعن الآخرين عن حمزة جميع ذلك 
بتلیین الهمز من غير أن يظهر الياء يعني يخففون الهمز عند الوقف وجعلوها بين بين» 
وهكذا أقرأني آبو بكر عن حمزة. 

(۱) البقرة:۰۲۱۳ ۰۲۵۳ وغيرها. 

(۲) انظر: الصباح ۲/ ۱۵۰. 

(۳) ما بین العقوفتین ساقط من التن» ومثبت ف امحاشية. 
)٤(‏ في القرآن (الْمْيِقُونَ). الواقعة:۷۲. 
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باب ذكر مذهب جزة وغيره في الوقف عا الهموز - ب 

وقرأت أيضاًعلى الأهوازي عن الأزرق» وأبي عمارة عن حمزةء وعن الضبي عن 
رجاله عنه في حال الوقف عن قوله تعالى: (دفت)» و(الخبْ) و(جرٌ)ء و(مل)ء و(سُوًا)) 
و(بالسق» و(موّلا»» و(كهيّة)» و(سوّة»» و(سوّاتكما)» و(خطيّة)» و(خطيّاتكم). 
رقتفرر و(السیّات)() بالتشدید من غیر همز فیهر (). 

وعن الكسائي (مولا6( فقط وعن الآخرين عن حمزة جمیع ذلك بالتخفیف 
من غير همز في حال الوقف. 

وإذاوقف حمزة على قوله: نت6( و میا ۹ء و« و [البقرة: ۲۲۸]) 
و با [النساء: ١۱۱]ء‏ و رود € [يونس: ٤٤]ء‏ ونحو ذلك شدد الياء والواو فیهن من 
غير همز وكذلك کل کلمة على وزن «فعول»» وهفعیل» الواو والياء فيهما زاندتان فان 
يقف علیها بتشدید الیاء والواو من غير همز" . 

۶6 قال أبو علي: ورأيت من يذكر عنه التخفیف في ذلك مع ترك همز في 
الوقف وبه قرأت عليه عن خلاد» وابن سعدانء والدوري عن سُلَّيِم عنم وكذلك 
خلیِکة 4 و تیم 4 وس ۹ء و ایک 4 حيث وقعن. 

٥۔‏ وسمعت شیخنا آبا بکر» يقول: سمعت الخزاعي يقول: وكان حمزة 
يقف على قوله: وه 4 و یکم # و مه € ولسَیَاتَ 4ء ونحو 
ذلك بالتشديد وبعد الياء المشددة في (سیثة) ونحوهاياء مفتوحة تكون بدلا من الهمز 


)١(‏ الكلمات باهمزة كالتالي: (وفء)ء (الَنْبْء)ء(جُزْءَا)» (ملء) (سُوء)» (بالسّوء)» (مَوئِلا) 
(كهية)» (سَوععک وخ )» (خطیکة» (حَطيئَاتِكُم) (سَيئة)» (السَیمات). 

(۲) انظر: الصباح۲/ 4 ۱۵. 

(۳) (موثلا). 

)٤(‏ النساء: 5» وكذلك ما بعدها. 

۰۱9۶ /۲ انظر: الکامل في القراءات ۰۳۱/۱ الصباح‎ )٥( 

(5) انظر: الصباح ۲/ 5 ۰۱6 
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دس 


EEE ECER ۱ ۹ 3‏ ا مع القراءات 


ويجعلها بين الياء الخالصة وبين الهمزة لتحركها وانكسار ما قبلھاء وكذلك إن وقعت 
الهمزة على ياء أو واو زائدتين عن قوله: نا میا 4ء و ریا 4 واه دروو 6 
ونحو ذلك فكان يقف عليه بالتشديد من غير همزء هكذا علقت عن أكثر من لقیت؛ 
وهو اختیار أبي بكر الشذائي» وكذلك تما اَل َء € [التوبة: ۳۷ء لأن فيه ياء زائدة. 

٦۔‏ وسمعت أبا بكر» يقول: سمعت الخزاعي» يقول: سمعت أبا بكر 
الشذائي» يقول: وقد أجاز الفرّاء الوقف على (سيئة) وعلى جميع الياءات بتليين 
الهمزة والإشارة إليه» وقال: التشديد أحب إلى في هذاء وأنا قرأت على شيخنا أبي 
بكر بالوجهين فيهن. 

وكان الضبي يقف على یا 4 بتشديد الياء من غير همز حيث كان منصوب. 

۷ ۔وقال الشذائي: اختیار ابن مجاهد تخفيف الياء من میا 4 وهو قول 
ثعلب» وقد أجاز الفراء تشديد الياء من اشنا © , وک کید *. 

وقرأت على أبي علي عن الخشكي والجعفي معا عن حمزة» وعن ابن سعدان 
والدوري كلاهما عن سُلَيم عنه» وعن الضبي عن رجاله عنه (النشاة)ء و(شطاه)» 
بألف ساكنة فيهما من غير همز حيث کانا في حال الوقف: الآخرون يقفون عليهما 
(النشة) و(شطه)» بفتح الشين والطاء من غير آلف حيث كانا”©. 

وقرأت على أبي علي عن الخشكيء والجعفي عن حمزة» وعن الضبي 
والدوري» وابن سعدان جميعاً عن لیم عنه بإظهار الواو في الوقف/ في مثل قوله 
تعالى : دوک و «إولا بل و يويند 04 ورک و ور 4 ول يوسا 
وراد ونحو ذلك حيث کان» الآخرون عنه إذا وقفوا على جميع ذلك لينوا الهمز 
فيه من غير أن یظهروا الواو. 


(۱) انظر: الوجيز ص۱۱۸ء الصباح ۲/ ۱۵۵ 
(۲) انظر: جامع البيان في القراءات ۲/ ۵۹۳. 




















باب دز مذهب ره وغير 3 ف الو قف عل المهموز كد ہے :۱۹۵ 

وقرأت عليه أيضاً عن الخشكي» والجعفي» وأبي عمارة» وابن محارب» وابن 
دینار جمیعاً عن حمزةه وعن ابن منصور» وابن سعدانء والدوري عن سَليم عنه 
تعالی: #االْآجِرَهُ 4 وفالْكض € ولالاساء کی و الالو 4 و«الأبسر 4 

وعن الأزرق وابن زكرياء والفرّاء وابن عطية عنه» وعن خلف عن لیم عنه 
بالوجهين في جميع ذلك في حال الوقف بالهمز وبغير همز أيضاًء وعن الآخرين عن 
حمزة جميع ذلك بالهمز كما يصلون. 

وسمعت أبا بكر» يقول: سمعت الخزاعی يقول: وكان حمزة يهمز فى 
۱ الحالين (الأرض»» و(الأنثى)» ونحو ذلك فيما حدثني آبو بكر الشذائي» قال: كذلك 
| خبرني أبو سلمةء عن الضبي عن شیوخه ومثله حكي آبو مزاحم الخاقانيی(۱). 

قال الخزاعي: وروى عبيد الله بن موسى العبسي طريق الجعفي أنه يقف بالهمز 
إذا كان فى وسط الكلمة» قال: وقال أبو بکر: وذكر لی أبو سلمة عن رجاله الكوفيين 
آنهم کانوا يقفون على لول 4ء و لحرن )4ء ونحوهما بفتح اللام من غير 
همز » ووجدت خلفاً قد ذكر فی کتاب «الوقف» له ما يدل على أن الوقف على هذا 

















النوع بغير همز. 

أخبرنا أبو بكر قال: أخبرنا أبو الفضلء قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر 
ابن مالك قال: حدثنا إدريس بن عبد الکریم» عن خلف في قوله: این لاه 
و انك 4 يقف عليهما حمزة بغير همز. 








.١58/7 انظر: جامع البيان في القراءات ۲ لمصباح‎ )( ١ 
الأنعام: ٢۲ء الأنفال: ۰۳۱ وغيرها.‎ )۲( 

(۳) الشعراء: ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ وغيرها. 

.٥٦٦/٦٢ انظر: جامع البيان في القراءات‎ )٤( 








٢ 
۳ 
1 
































۱۹ سے سا سے تچ سج سوب مب و جامع القراءات 

قال آبو الفضل: وبمثل ما دلت عليه رواية حلف. وقرأت على آکثر شیوخ 
الأمصار من طرق حمزق نحو قوله: لش 4ء ولاف 4 ونحوه کورش عن 
نافع وبه قرآت على آبي بكر عنه. 

وقال أيضاًء قال آبو بكر الشذائي» قال الفراء: وإذا كان حرف ساکن في آخر 
كلمة وبعدها ألف مهموزة مفتوحة» ثم طرحت الهمن كقوله قلح ۹ء و 
دهم 4ء فألق حركة الهمزة على الدال التي قبلها فيتتصب الدال بفتحة الهمزة» 
ویذهب الالف رآسا. 

قال: وکان آبو بكر بن مقسم يأبى أن یکون الوقف الا بإلقاء الحركة على 
الساکن الذي قبل الحرف المهموز كرواية ورش. 

4 وسمعت الأهوازي یقول: خلاد عن سلیم عنه يقف على قوله تعالی: 
(هزواً)» و(كفواً) باسکان الزاي والفاء وبتليين الهمز من غير أن یظهر الواو فیهما؛ 
وكذلك يقف أيضاً على قوله تعالی: (جزا) حيث كان منصوباً(۳» يعني بلا إشارة إلى 
الهمزة فيهن بعد إسكان الفاء والزاي في الوقف. 

وقرأت عليه عن الزعفراني والبراثي عن خلف عن سليم عنه» وعن الضبي 
عن رجاله عنه برفع الزاي والفاء وبواو بعدهما من غير همز في قوله تعالى: (هزوا)» 
و(کفواً) فقط حيث كاناء وبإسكان الزاي وبواو بعدھا من غير همز في قوله (جزواً) 
فيك کان 0ت" 

وعن أبي عمارة» والكسائي وابن عطية» والأزرق جميعاً عن حمزة (کفا 


و(ھزاً)ء و(جزاً) بفتح الفاء والزاي من غير واوولا همز ولا إشارة إلى تلیین حيث كن» 


۰۱6۸/۲ انظر: المصباح‎ )١( 
ذكره ابن الباذش في الإقناع ص5١ ۲عن الأهوازي في مفردة حمزة.‎ )۲( 
. انظر: الوجيز ص۱۱۸‎ )۳( 






































با ذکر مذهب هره و غيره ف الو ة 2 عل | لهمو 0 مت ۹۷ ۱ 


وعن الآخرين عنه بإسكان الزاي والفاء» وبواو بعدهما من غير همز في جميع ذلك. 

۸۰۷ وسمعت أبا بكر» يقول: سمعت الخزاعي» يقول: وأما قوله: #هُرُوًا ۹۷ء 
وف € فان أبا بكر الشذائي/ خبرني؛ قال: كان ابن مجاهد روى فيهما عند 
الوقف فتح الواو وقبلهما الفاء والزاي ساکنتان فهذا إبدال الهمزة فيهما لا حذف لهماء 
وإنما فعل هذا فيهما إتباعاً للمصحف"» ووجه البدل أن حمزة أراد في الوقف لغة, ثم 
نقل وھمز ثم لين الهمزة فيهماء فأبدل منهما واواً مفتوحة لأنها مفتوحة وقبلها ضمة 
فصارت هروا € و کنو 4 ثم استثقل اجتماع الضمتين فحذف الثانية من كل 
واحد منهما تخفیفاً کفعله ذلك في لات 4 ونحوه. 


۱۔ وأخبرنا أبو بکر؛ قال: آخبرنا آبو الفضلء قال: حدثنی آبو على بن 
حبش» قال: أخبرني محمد بن الفضل الطبري قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي» عن 
سليم» عن حمزة أنه يقف على #کنوا € و هروا € بترك الهمز رات الواو 
فيهماء قال الخزاعي: وخبرني أبو بكر الشذائي» قال: خبرني أبو سلمة أن الضبي كان 
يقفهم بضم الزاي والفاء كرواية حفصء وهو القياس في العربیة'''۔ 


وه 


ویقف على « ین 4( و« گآن۹4) وط ےا4 بمد الألف من 


غير همزء وقرأت على أبي علي عن ابن سعدان» وابن سلم والخزار عن سلیم عنه 
(کان) و(كأنه)» و(كأنما)» و(بأن) و(بأنەک و(بأنهم)» و(لآن) بغير همز حيث كن» 


وکذلك بترك الهمزة الثانية من غير مد في فوله تعالی: (آنتزته)( 1 


ورد (فرَزتم)۳ 
)١(‏ انظر: السبعة ص۹١٠‏ . 

(۲) انظر: الاقناع ۱/ ۰۲۱6 النشر۱/ ۰4۸۲ 

(۳) آل عمران: ١١٤۱ء‏ یوسف: ۱۰۵ ۰ وغیرها. 

.۹۲ النساء:۷۳ الأعراف:‎ )٤( 

)٥(‏ الانعام: ۱۲۵ الأنفال: ٦ء‏ وغيرها. 

)٦(‏ البقرة:٦ء‏ پس:۰۱۰ 

(۷) البقرة: ۸٤‏ آل عمران: ۰۸۱ 



































2۸ سس 0 : جامع القراءات 
و(اًانت) ۷ و(أَربَتگُم)" و(وْلْقِيَ) [القمر: ©؟]» و(أَوُنزِ ل) [ص:۸]ء و(آپذ۳6 
و(َیك)٩»‏ ولیک وحيث اجتمع همزتان في كلمة واحدة فإنه کان يقف على 

الآخرون عنه في قول آبي علي یقفون على جمیع ذلك بالهمز كما یصلون؛ 
وقرأت على غیره عن حمزة بغیر همز فیهن. 

ویقف حمزة على #آلموءدة © [التكوير: ۸] بضم الواو من غير تشدید. 

قال الخزاعي: هذا معنى روایة ابن واصل في کتاب «الوقف» لہ وحکی لي 
أبو بكر شيخناء قال حكى الخزاعي قال: حكى لي أبو بكر الشذائي» قال: حكى 
لي آبو سلمة» عن الضبي: الوقف بوزن موزة وهو قول الفرّاء وإليه كان يذهب ابن 
مجاهد”* 2 وبه قرأت على أبي علي عن الضبي عن رجاله عنه» وكذلك على قوله: 
# روس وما كان منه حيث كان بترك الهمز من غير عوض بوزن «فعلکم»(). 

ويقف على قوله تعالى: لب [النحل: ]۲١‏ بإسكان الباء وتخفيفهما من 
غير همز» وهو اختيار أبي مزاحم الخاقاني» فيما حدثني به أبو الفرج الشطوي عنه» 
قال: وحدثني أبو بكر النصيبي» وأبو عبد الله اللالكي المقرئان» عن أبي بكر الشذائي 
قال: وقد رسمه ابن واصل في كتاب «الوقف» له » عن حمزة كذلك» ويجب [آن يفتح 
الباء إذا ألقيت عليها حركة الهمزة ولكن لم يفتحها للوقف ولم يشر]”" إلى إعرابها؛ 


(۱) الماتدة: ۰۱۱۲ الأنبياء: .٩۲‏ 


(۲) آل عمران: 6٩‏ وغيرها. 

(۳) الرعد: ٥ء‏ الاسراء: ٦۹‏ ء وغیرها. 

(8) یوسف: ۹۰ء الصافات: ۵۲. 

.۲۱ الصباح۲/ ۰۱۵۳ الاقناع ص4‎ 9۸٩/۲ انظر: جامع البیان في القراءات‎ )٥( 
.۱۵۰ /۲ انظر: الوجیز ص۱۱۸ء الصباح‎ )٦( 

(۷) ما بين العقوفتین ساقط من المتن» ومثبت في ا حاشیة. 





























۳ تی دمر مش سکره و عبر ه ۳ 3 الو كم عل آلهمو ر 53 E‏ ع سي ۹ ۹ ۱ 


لأنها تصیر ألفاًء وقد حکی فيه التشدید(۱؟ وقد ذکرنا(). 


قال الخزاعي: وحكى خلف عن سُلَيم أنه كان يقف على (جز)؛ و(دف)» 
و(الخب) بغير همز ولا خلف عنه» وهو اختيار أبي مزاحمء وقد رسمه ابن واصل في 
كتابه «الوقف عن حمزة» كذلك. 

ويقف على قوله: ‏ ول مسا 4 [الزخرف: ه14 و ولا ملک آمو کم )4, 
#إن ھلکموما که آحمد: ۳۷- ۳۷]ء و هم ن ڪا 4 [الأنبياء: 00۳۳ # هسل 
لت € [يونس: ۰1۹4 ونحو ذلك بغير همز واجعل حركة الهمزة على الساكن قبله 
فحرکه ولا يخرج الهمزة خلفاً لا ألفاً ولا ياء لأن اللام ساكنة والألف واللام لو 
آخحرجتهما كانت ساکنتین ولا يجتمع ساکنانء هذا قول الفراء في كتاب «الهمز) 
له قال: وأما قوله: يلوت ۱۹ و بعلونک که ولول سَ4 ول سک 
یت 4ء فإذا طرحت الهمز من هذا فاجعل حركة الهمز على الساكن الذي قبله 
وحرّكه. وان شئت أيضاً أخرجت مع الحركة ألفاً فقلت کوک 4 لأن اللام في 
هذا وما أشبهه متحركة فلذلك كان لك أن تخرج ألفاً. 

7 قال الخزاعي: وقال الفرّاء: وتقف على قوله: #أقُل/ من فت که 
[الأنبياء: ٤٤]ء‏ بإسكان الواو» ووقفت على من قرأت عليه من العلماء بضم الواو من 
غير همز» وبه قرأت على أبي بكر وغيره. 

ويقف على قوله: لیذ روک 4 [الشورى: ]١١‏ عند طرح الهمز بمد قلیل» وإشارة 
إلى الهمز بالرفع. 

ويقف على قوله: ##ولا اَلْمَوتة چ4 [غافر: ]٥۸‏ بالإشارة إلى ضم الواو وبمدٌ 
قليل» وقد أجازوا الوقف عليه بالتشديد» ويقف على قوله: نا [الأعراف: ۸۷] 


(۱) انظر: الصباح ۲/ ٠١١‏ . 
() انظر الفقرة (۱۳۷۳). 





jA‏ / فا 
































۲۰۰ ا سے سی کک ا ا سح م القر 1 عات 


رس ھت اکن و 
قوله: مه 4“ بتخفیف الراء وکسرها من غير تشدید وعلی قوله: بوم ينظر 


آل 4نیا ]4٠‏ بتخفیف الراء وضمها من غير تشدید» ويقف على قوله: اکل 


آمري € بياء» نان ام ا [النساء: ۱۷۲] بوای و ماک بوك ارا € [مريم ۸۰ بألف. 


۳۔ وسمعت آبا بكر یقول: سمعت الخزاعي یقول: وکان حمزة يصل 
# تا ألْجَمَعَانِ 4 [الشعراء: ]٦٦‏ بکسر الراء وفتح الهمزة ویقف بعد الراء المکسورة 
بمدة طويلة في تقدیر ألفين ممالتین بینهما همزة لينة تشیر إليها بصدرك من غير أن 
تظهرها("» وقال آبو مزاحم: كان حمزة یقف بامالة الراء» وحذف الهمزة وبألف 


بعد‌ها. 


٤۹۔‏ وسمعت آبا بكر المروزي یقول: سمعت آبا الفضل الجرجاني» 
یقول: ولذا تحرکت الهمزة بفتح وانضم ما قبلها يعني من كلمة آخری خلفتها بواوء 
مثل قوله: (نرید ون نأکل منها) [الاندة: ۱۱۳] ونحوه » وكذلك (والله یعلم وعمالکم) 
[عمد: ۰۲۳۰ فإن انکسر ما قبلها خلفتھا بای مثل قوله: (يؤده يليك) فان انفتح ما قبلها 
وهي مفتوحة جعلتها بين الا لف و الهمزة تشي إليها بصدرك » نحو قوله: #فقد سر 
13 € [يوسف: ۰0۷۷ وَرَهَمَ یه [یوسف: ۰۱۰۰ فإذا انضمت وانفتح ما قبلها 
صورتها بحركتها فقلت في (رژف) (روف)» وفي (تؤزهم) [مريم: ۸۳]ء (توزهم) بين 
الواو والهمزة وقد قيل في (رؤف)ء (رَوْف) بسكون الوای فان انضمت انضم ما قبلها 
جعلتها بين الواو والهمزة» نحو قوله: (ألا يظن وليك) [المطففين: ۲4 و(كل وناس)7". 
وبه قرأت على أبي بكر عن حمزة من طريق أحمد بن الحسين عن العجلي» ورجاء 
وحماد الضرير عنه بترك الهمز في حال الوقف إذا كان في أول الكلمة أيضاًء وقرأت 


.7 5 البقرة: ۰۱۰۲ الأنفال:‎ )١( 


(۲) انظر: الكامل في القراءات ص ۰4۳۲ النشر 51/4/1١‏ . 
(۳) البقرة: ٦٠ء‏ الأعراف: 1١١‏ » وغيرها. 












































مذهب کی ۵ 9 سیر ره ل الہ قف عا 2 ا ال مهمو وز : سام سنت س ۱ ۰ ۲ 


- 


I 0‏ إذا كان في وسط الكلمة أو في آخرها 
في حال الوقف وبالهمز في الحالین إذا كانت الهمزة في أولها. ' 

فاذا وقفت على ولیک بترك الهمز قلت (أوليك) خفيف وسكن الياء 
ولينهاء وأشر إلى الکسر قليلاً كأنك تهمز بصدركء وتقف على قوله: را كوَكبا 4 
[الأنعام: ١۷]ء‏ ونحوه بكسر الراء ومدها بغير همز؛ لأنها مشبعة في الوصلء فان لقيها 
ساكن نحو قوله: ره مر [الأنعام: ۰]۷۷ ورا شم € [الأنعام: ۷۸] وقف 
بغير همز ولا مد كما تقول الراء''ء قال: وقرأ حمزة سنا 4 [الإسراء: ۷] بالياء 
وفتح الواو''' فيقف على قراءته بالإشارة إلى فتحة الواو. 

قال الخزاعي: وقال الشذائي: روى الضبي الوقف بتشدید الواو» وبه قرأت / 
على أبي علي عنه» وقال أبو بكر الشذائي: وهي على مذهب من يجري الأصل من 
الحروف مجرى الزائد» وذكر ذلك سيبويه عن بعض العرب ولم يختره. 

۵ ویقف على #تَرَآءَتٍ أَلْفِسَنَانِ 4 [الأنفال: 4۸] بفتح الراء بغير همزء 
ويمد قلیلاً كما يلفظ بالراء نفسها كما يقول الراء قال الخزاعي ‏ رحمه الله -: وكان 
يقف على سا اشرو [عبس: ۲۲۲ و#إجاء أحدهم 4 [الومنون:۹۹]» ونحوهما بهمز 
الأولى وترك الثانية كقراءة ورش في الوصل””ء وكذلك یقف یلار لا 4 
[النساء: ۲۲] ونحوه» واولا ویک 4 [الأحقاف: ۳۲ء ويقف على منوا الشواى که 
[الروم: ۱۰] بالإشارة إلى الهمزة. 

وآخبرنا أبو بکر؛ قال: آخبرنا أبو الفضلء قال نا أبو بكر بن مالك القطيعي» 
قال: حدثنا إدريس بن عبد الكريم» قال: حدثنا خلف. قال: كان حمزة يشم الياء في 
الوقف فیما كان فيه» يعني في المصحف. وذلك أربع مواضع فان لی الْمْرْسَلِيت»* 


(۱) انظر: الإيضاح في القراءات /١‏ 6”7. 
(۲) في الأصل بزيادة واو بعدها. 
(۳) ذكره الداني في جامع البيان 11/۲ عن الشذائي. 



































٠ ۲‏ ۲ 7 سس ی ی ی سای سا تس ی ی ہبج ی چت ی ا ف ته سس - جامع القراءات 
[الأنعام:4 ۳]» من یلقای نقسی 6 [یونس: 1°« #وإيتاي © [النحل: ۰۹۰ وه انه ال 
[طه: ۱۳۰]» ویطرح الهمز ۱ قال: وقال الضبي في حكاية شیخنا عنه يثبت في الوقف 
في هذا ونحوه مما فيه ياء ویطرح الهمز قال: وروی الدوري عن سلّيم» عن حمزةه 
أنه قال: #من لای تقسی ۹۴ء و لدعا € [ابرامیم:4۰] هذا يسكت بغیر إشارة ولا يهمز 
الألف. وقال أيضاً: ویقف على «وَمکرأَسّی € بیاء ساكنة”"» وقال أبو علی: وإذا وقف 
على قوله: لوَمکر اس ۹ء في الموضعین "۳ في فاطر ترك همزها وآشار إلى کسر الياء 
المشددة في الكلمة الأولى والی رفع الیاء المشددة في الكلمة الثانية. 


وقرأت على أبي علي» عن خلف» عن سليم» عن حمزة» في حال الوقف على 
[إبراهيم: 4۳]» و(یشا)(* و(من السما من ما) [البقرة: »]١55‏ ونحو ذلك حيث كان. 


قال أبو الفضل: وحكى ابن واصل في كتاب «الوقف» له أن حمزة يقف على 
صم € [البقرة: ۹٦])ء‏ وف الکن € [الصافات: »]٠١5‏ وللأل سای ک4 [البقرة: ۱۷۷ 
و اضر € [البقرة: ۱۷۷]بالمد والإشارة» قال: وان شئت لم تشر [ومددت؛ لأن المد 
علامة التأنيث» قال: ويقف على قوله: (ظن السوء) بالمد والإشارة» وإذا شئت لم 


0 


وقال آیضاء قال الضبي: كان حمزة يقف على الحروف المنصوبة غير 
المنونة بغیر همز» ویقف على الألف مثل یب وج € [یونس: ۰۷۱ و#آن لامجا 


(۱) ذکره الداني باسناده في الجامع ۰9۷۸/۲ وانظر: الایضاح في القراء‌ات ص۲۷۱ النشر 
1/5 . 

(۲) انظر: الإيضاح في القراءات ص۲۷۲. 

(۳) من الآية: “51 . 

)٤(‏ البقرة: ۹۰ء وغيرها. 

.556 /١ انظر: النشر‎ )٥( 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من المتن» ومثبت في الحاشية. 

















بأد رع شر مل دی < رة و وغيره فيا الو وق ب عٰ المهموز تمت ۳۰۷ 


سم 


جو رسس اد سج 
وپ عیدوت ملجا € [التوبة: 0۷] كذلك ولا يمد. 

۲ قال الفرّاء: ولا بد من المدء لأن فى لمجا # ساكنين» الهمزة حين 
طرحت: ونون الإعراب فمد قليل» وقل (ملجا)» و(خطاً) ونحوهماء كذلك قال: وقال 
الضبى: إن حمزة يقف (من السما ما) بألف ساکنة من غير همز قال: وكذلك ما أشبهه. 


قال آبو الفضل: ولا يعمل على هذاء ووافق ابن واصل الضبي عن حمزة 
على ما حكاه في المنصوب غير المنون وخالفه في النون» وقال: يمد من غير همزء 
قال الخزاعي: والوجه عند الإشارة إلى الهمز حين الوقف في ملسا 4 لأنه متى 
تركها ذهب رسم الهمزة من الکلمة وصارت الالف التي بعد الجيم كأنها عوض 
من التنوين» فقس على ما شرطنا ذلك من أصول مذهبه في الوقف. فإن الذي ذكرناه 
يدلك على ما تركناه إن شاء الله عز وجل. 


يقول ہووت لص سا Pi‏ یک کہ TT‏ 
همزء وكذلك «إزداء 4 و معط 4۹ى وسوا 6( وجرا ی ووج 4 


.01/5 /۲ ذكره الدانی في الجامع‎ )١( 
البقرة: ٢۲ء الأنعام: ۹۹ء وغيرها.‎ )۲( 
البقرة: ۱۷۱ء مريم:".‎ )۲( 

)٤(‏ هود: ۱۰۸ء الإسراء: ۰۲۰ وغيرها. 
)٥(‏ البقرة: ٦۱۰۸ء‏ وغيرها. 


)٦(‏ البقرة: ۸۵ء ۱۹۱ء وغيرها. 
































ء ۰ ۲ پر ی ی کسی کر کک د م شس کر جا القر اعات 
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5 ب [الرعد: ۲۱۷/ وما أشبهه هذا في جميع القرآن وبه قرأت على أبي بكر المروزي» عن 


سالم عن قالون عنه» الأخفش» ومحمدء وأحمد بن أنس جميعاًعن هشام» والحسين 
ابن علي بن حماد القزويني عن الحلواني عنه من طريق الأهوازي عنهم عنه» يتركون 
الهمز في الوقف إذا كان في آخر الكلمة ما لم يكن مخفوضاً أو منوناً منصوباً. 

والرواية عن هشام أنه إذا وقف على قوله تعالى: لاحب و جر & 
و دفء € وفالَ ‏ و لس € والس ونحوهن یقف بغير همز وبغير 
إشارة» وإذا وقف على قوله: یتو ۹ء ونیا € ویرک و مَلجنًا ۹ 
ونحوها وقف بألف ساكنة» وعلى انرا ۹ء ونحوه وبواو ساکنةء وعلى #شَلطي ۹۴ء 
و الكل أي 4 ونحوهما بیاء ساکنة» وعلی يمك السحاء4 [احج:9٦]ء‏ 
ول سَآء 0# واه 4 وف من َامَنَ 0# من ماه من ماو 4ء ونحو ذلك بألف 
ساكنة ممدودة من غير همز ولا إشارة إلى الإعراب» وعلى باقي الباب يقف بالهمز. 

۸۔ وسمعت أبا بکر» يقول: سمعت أبا الفضل» يقول: وقال أبو بكر 
الشذائي: وخالف أبو الحسين بن المنادي» من طريق الأداء عن [اليزيدي» عن ]7 
أبي عمرو في المرفوع غير المنون » فقال: يقف بالإشارة إلى الرفع بالضم من غير 
همز" نحو (نشا)» قال: وكذلك في المخفوض غير المنون» كقوله: من لصا & 
ونحوه قال: وكان حمزة يمد الممدود» ويشير إلى الرفع والخفض بعد المد من غير 
روم الهمزء كأنه يومئ في المرفوع إلى الواو وفي المخفوض إلى الياء"» وقد بينت 
مذهبه فيما قبل مشروحاً. 

قال الخزاعي: وحکی الحلواني عن هشام في «جامعه» أنه يقف إذا كانت 
الهمزة في آخر الحرف بغير ہمز مثل الْحَت 4ء وف 4ء ونحوهماء وما كان 
( ما بين المعقوفتين ساقط من المتن» ومثبت في الحاشية. 


(۲) انظر: جامع البيان في القراءات ۲/ 5 .5086-5٠9‏ 
)۳( ذكره الداني بإسناده ف جامعه ۲/ 6۸۲. 








۱ 
۱ 
| 

















5 ا دک مذهب حمزة وغير 3 ف الو فقا عل الهمو ۳ تسا شس تی ۱:8 ۲ 


منصوباً وقف بالهمز مثل دآ [البقرة: 2۱۷۱ و جر 74 و لاح کآء € [الومنون:4۱] 
یمدهن ویهمزهن في كل القرآن في هذه الحروف وما أشبهها"". 

وقال ایشا اوررق ابو العتاس ین ووه خرن او غالب ف الاعلی الوقت 
على الحروف الممدودة غير المنونة المد والإشارة إلى الهمز من صدره مرفوعة كان 
أو مخفوضة أو منصوبة. 

فإذا كانت ممدودة منونة مرفوعة أو مخفوضة أجراها في الوقف ذلك المجري؛ 
فان کان المنون ممدوداً منصوباً فإنه يقف عليه بألف بعد الهمزة» كقوله تعالى: 9 12 4 
بوزن (ماعا)» فأما المقصور المهموز ما لم یکن منوناً بالنصب خاصة فإنه يشير إلى 
الهمزة بصدره ويشمه إعرابه کقوله: فی لت « وله ول مب 4 
و ماک ينمج[ 4 وما أشبه ذلك. 


وقال آبو علي: وروی الخزاز: عن شُبيرة» عن حفص» عن عاصم ء أنه وقف 
على قوله: نکیا 4(" في سورة يونس بغير همز وبياء مفتوحة. 

۹۔ وحدثني أيضاً بذلك الأهوازي قال: حدثنا أبو حفص الكتاني» 
قال: حدثنا أبو بكر بن مجاهد عن ابن ابي مسلم الواقدي» عن آبیه عن حفص» عن 
عاصم؛ قال أبو علي: والذي قرأت به عن حفص عن عاصم همزها في الحالین'”'. 


ےج 82ج واد 
25 کے ات 


)١(‏ البقرة: ۰۸۵ وغيرها. 

(۲) ذكره الدانی في جامعه ۰۲ 

(۳) آية: ۸۷. 

۰۱۳۳ التذكرة في القراءات ص۱۱۹ التيسير في القراءات ص‎ ۳۰۸/٤ انظر: الحجة للقراء السبعة‎ )٤( 
۰۱۰۳/۲ ذکره الداني بإسناده في جامعه‎ )٥( 



































٦‏ ہم ODE SI ECE OCR‏ س جا مع القراءات 


۰۔ البراثي عن خلف عن اختياره من طريق أبي علي عنه يقف على كل كلمة 
في آخرها همز بغير همزء كقوله تعالى: لمن الما لمن ما يشا سی 
< جی )اہ ولا المُيِى4» «الكّب4» وف ملک یماگ ول قرا4» ول بدا 
ولاقرى4» لین شاطی)» «امز6» کل امری)» وطلِكُل تب ونحو ذلك حيث 
كان» فان كانت الكلمة منونة منصوبة ممدودة همزها في ماج مع قوله اك 
وید چو ولجر € وم > ونحوهن» وکذلك يهمزها في الحالین إن كان 
بعد الهمزة أكثر من حركة أو تنوین» مثل قوله تعالی: ناکم ۹ء ودرا کر 
تور ونحو ذلك حيث كان» وان كانت الهمزة مجزومة/ بهمزه في الحالین؛ 
مثل قوله تعالی: ‏ أا 4ء و من یا وهی 4 و 4 ونحوهن. 

وقرأت من طریق ابن مهران عن اختيار خلف بترك الهمز إذا كان في آخر 
الكلمة» ولم يكن منوناً. 

۱۔ وسمعت أبا نصرء يقول: خلف يهمز في جميع السواكن في حال 
الوقف الا < اقا € ونان يَأ 4 و ہلاس یک که ولیک و یچ وت 4 
و لیب ۹ء وهكذا في تعليقي عنه عن حلف. 

۲ وقال آبو الفضل الجرجاني: وخلف يهمز في الوقف ما يهمزه في 
الوصل» وحكي عنه أنه لا بهمز إذا كانت الهمزة متطرفة. قال الخزاعي: ولا آدري 
كيف قرأت. والله آعلم. 

وأظن أني قرأت على أبي بكر المروزي عنه كرواية ابن مھرانء وأبي الحسين 
الشك مني» والله أعلم. 


E3 E3 پا‎ 

















8 فا د کر مذھب ره و غير ۵ فی الو ققب 5 الهموز مس سس تت ۳۰۱۷۰ 


فصل 

84 وسمعت الأفزازئ - رحمه اه تر لت وکلهم |ذا وقفوا علی ما لا 
يحسن الابتداء ہما بعده ابتدژوا كإعراب وصل الکلمة مثل قوله تعالی: امد 
له گ4 [الفاتعة: ۲] ابتدوا رت الصدكييت € بکسر الباء(» وکذلك |ذا وقفوا على 
العالمین ابتدوا رن لير 4 بکسر النون والميم» وإذا وقفوا على لیر 2# 
ابتدوا # مب بوم الس € [الفاتحة: ]٤‏ بکسر الکاف» وما كان مثل ذلك على ما فيه من 
القبح في الابتداء من جهة الاعراب". 

والوقف عند أبي عمرو حيث يتم الكلام”"» ومعنی ذلك أن یکون الکلام الأول 
منفصلاً عن الثاني في المعنى مثل قوله تعالى: اتب الصلیت € الط 
لسم 4 [الفاتحة: ٦]ء‏ ونحو ذلك(*. 


الثاني منفصلاًعن الأول" مثل قوله تعالى: لا الین منوت بال 4 [البقرة: ۳]ء ##هدى 


5-5 م 


تین © [البقره: ۲]» ونحو ذلك(. 
والوقف عند حمزة حيث ينقطع نفس القاری*؛ لأنه كان يقرأ بالتحقیق الا 


.١17١ص انظر: الوجيز‎ )١( 
۱۹۶ /۲ انظر: المصباح‎ )۲( 
. ١١6 انظر: الوجز ص‎ )( 
۰۱۲۰ وهو الذي يقال له الوقف الحسن. انظر: الوجیز ص‎ )٤( 
۰۱۹۵ /۲ انظر: الصباح‎ )٥( 
ایت رفا‎ 0 
.۱۲۰ وهو الذي يقال له وقف غير تام. انظر: الوجيز ص‎ )۷( 
۰۱۹6 /۲ انظر: الصباح‎ )۸( 
0 )انط اوعد‎ 










































































۲۰۸ “ب 1۳ سب جامم القر اعات 


الموضع الذي يكره الوقف عليهاء ویکره الابتداء بما بعده؟ مثل قوله تعالی: # هذا 
اوعد رن 4 [يس:10 الوا ندال ولد 4( « وکاک الیو شر ان 4 
[التوبة: ٠‏ ]» ونحو ذلك أن تقف على قوله تعالی: (هذا) ویبتدی اوعد #» ویقف على 
لقَالُوا4» ويبتدئ «َدَلَه 4» ویقف على ل وَكَالَتِ هدشن 4 ویقف على 
لك سیب لا ۹ء ويبتدئ تن #» ونحو ذلك مما یکره فإنه كان يأمرنا بالاحتراز 
من ذلك. الباقون يختارون الوقف حيث يحسن القطع ويحسن الابتداء» ومعنى ذلك 
أن يكون الکلام الأول منفصلاً عن الثاني» والثاني منفصلاً عن الأول» مثل قوله تعالى: 
“9 هم تخر € [البقرة: ٥اء‏ والابتداء دزي کرو( [البقرة: *]» ومثل قوله یکل 
ی در € [البقرة: ۲۲۰ والابتداء ییا لاس € [البقرة: »]7١‏ ونخو ذلك» إلا أن يضطر 
القارئ إلى الوقف فليحترز من المواضع المكروهة!". 

4- وقال أبو علي: ونص فقُنبّل عن ابن كثير الوقف في ثلائة مواضع» 
وقال: نحن نقف على قوله تعالى: في آل عمران مایت تم یل »> ونبتدئ 
ولخو ف لیر وكذلك في الأنعام طوَمَاْتَعركُمْ 4 ونبتدئ لها 
مت وكذلك في النحل لِم مت ۷۹۴ ونبتدئ ([کاث ری ۲4. 


م 


۰۵ وأخبرنا أبوبكر» قال الخزاعي: قال: حدثني آبو علي الحسين بن محمد 
این حبش» قال: حدثنا آبو بکر بن مجاهد قال: حدثنا آبو عمر نام اس عن 
آبی الا خریط» عن معروف بن مشکان وشبل» عن عبد الله بن كثير» قال: إذا وقفت فى 


.١7١ص وهو الذي يقال له وقف الضرورة. انظر: الوجيز‎ )١( 

(۲) البقرة: »١١5‏ یونس: ۱۸ء وغيرها. 

(۳) انظر: المصباح ۲/ ٠١١‏ . 

.۷ من الایة:‎ )٤( 

۰۱۰۹ من الایة:‎ )٥( 

(٦)من‏ الآية: ۰۱۰۳ 

( رواه الداني بإسناده عن قنبل عن القواس في المكتفى في الوقف والابتداء ص۷۰ء وانظر 
الوجز ص" .٠١‏ 




















ھت 

















باب 9 ثر مذدهب لم س جح وغاره ف )الو و قف 3 عل 5 چموز ہے سس تسیچ 211100-99 ۹ 0 ۲ 


القرآن علی قوله: TT‏ وعلى را ہج ل 
وعلی #نما یه مه کر لم آبال بعدها وقنت أو لم آقف'''. 

۲ وأخبرنا آبو بكر» قال: آخبرنا الخزاعي» قال: حدثنا عبد الغفار بن 
عبید الله الخضيني» بواسط قال: حدثنا آبو الفضل العباس بن الفضل. قال: حدئنا 
آبو عمر محمد پن عبد الرحمن ل قال: سمعت أحمد بن محمد بن عون قاس 
يقف حيث انقطع نفسه إلا في ثلاثة مواضع يتعمد الوقف فیهن في آل عمران لو 
َعَم تأویلهه 1۳ کر 0 جا ديه 
سكم 4 یقف. ثم يبتدئ فان 4ء وفي النحل کالم کر ثم یقف» ثم 


يبتدئ السا ث الَذِى يُلُحِدُورت 4. 
ذکر ما لم يتم الوقف عليه 


۷ سمعت آبا بكر المروزي» يقول: سمعت آبا الفضل الخزاعي» یقول: 
سمعت آبا الحسین عبید الله بن أحمد بن یعقوب. یقول: سمعت آبا بكر بن الأنباري 
النحوي - رحمه الله ے یقول: اعلم أنه لا یتم الوقف على المضاف دون ما ضیف 
إليه» ولا على المنعوت دون النعت» ولا على الرافع دون المرفوع» ولا على المرفوع 
دون الرافع» ولا على الناصب دون المنصوب؛ ولا على المنصوب دون الناصب» 
ولا على المؤكد دون الت وكيد» ولا على المنسوق دون ما نسقته عليه» ولا على «إن» 
وأخواتها دون اسمهاء ولا [علی اسمها]۳) دون خبرهاء ولا على ظننت» وآخواتها 
دون الاسم ولا على الاسم دون الخبر» [و لا علی](»کان» ولیس» وأصبح» ولم 
(۱) انظر: النشر ۰۲۳۸/۱ 


(۲) ما بين العقوفتین ساقط من المتن» ومثبت في ا حاشیة. 
(۳) زيادة یقتضیها السیاق. 
































۲٠‏ م وج ہی رسس جح - جامع القراءات 
یزل)ء وأخواتھن دون الاسم ولا على الاسم دون الخبر» ولا على المقطوع منه دون 
القطع» ولا على المستثنی منه دون الاستثناء» ولا على المفَسٌر منه دون التفسیر ولا 
على المترجم منه دون المترجم» ولا على (الذي» وماء ومن) دون صلاتهن» ولا على 
صلاتهن دون معربهن» ولا على الفعل دون مصدره ولا على المصدر دون آلته» ولا 
على حروف الاستفهام دون ما استفهم بها عنه» ولا على حروف الجزاء دون الفعل 
الذي يليهاء ولا على الفعل الذي يليها دون جواب الجزاء فان كان جواب الجزاء 
مقدماً لم يتم الوقف عليه دون الجزاء» ولا على الأمر دون جوابه» والفاء تنصِبٌ 
في جواب ستة أشياء» في جواب الأمر» والنهي» والاستفهام» والجحود» والتمني» 
والشكوك لا یتم الوقف على هذه الستة دون الفاء ولا یتم الوقف على (الأيمان) دون 
جواہاتھاء ولا على (حيث) دون ما بعدهاء ولا على بعض آسماء الإشارة دون بعض» 
ولأ يتم الوقف على المصروف دون الصرف» ولا على الجحد دون المجحود. [ولا 
على (لا)]''' في النهي دون المجزوم» ولا على (لا) إذا كانت بمعنى (غير) دون 
الذي بعدهاء ولا على (لا) إذا كانت تبرئة دون الذي بعدهاء ولا على [ا] إذا كانت 
توكيداً للكلام غير جحد ولا على (لا) إذا كانت الحروف التي قبلها عاملاً في الذي 
بعدهاء فان كان غير عامل صلح للمضطر أن يقف عليه» ولا یتم الكلام على الحكاية 
دون المحكي ء ولا على (قد » وسوف» ولماء وإلاء وثم) لأنهن حروف معان تقع 
الفائدة فيما بعدهن» ولا یتم الوقف على( آو ولاء وبل» ولکن)؛ لأنهن حروف نسق 
يعطفن ما بعدهن على ما قبلهن”". 

۸۔ وسمعت أبا بکر» يقول: سمعت الخزاعي» يقول: ذكر أبو بكر هذه 
اللأصولء ثم فسر واحداً واحداً غير أني أفسر لك بعض ما يشكل منها كي لا يطول الكتاب 
والغرض في ذلك أن لا يقف القارئ إلا على وقف تام: وهو الذي يحسن الوقف عليه 
)١(‏ نی الأصل (ولا على «ما»»» والتعدیل من الحاشية» وانظر: إيضاح الوقف والابتداء ۱۱۹/۱. 


(۲) زيادة يقتضيها السياق. 
() انظر: المصدر السابق ۱/ ۰۱۱۹-۱۱ 


























مر مس ات مت تی : وید هم لیے #؟ 
لأنه یحسن الوقف على قوله: لا ليمت 4ء والابتداء بقوله: ان آز یک کنروا ۱۳۹ . 
قال الخزاعي: وكل قصة تنقضي وان كان في درجة الوقف/ الكافي أحياناً. ۱/۱۱۱ 
والوقف الكافي: وهو الذي يحسن الوقف علیه والابتداء ہما بعده إلا أن 
الذي بعده متعلق به» کقول الله تعالی: # حرمت کے کم مه که [النساء +۲۳ 
۱ نا بعده معطوف اسیو سض عا E‏ کلام مستفتي بمامل 
ومعمول فيه؛ يفيد معنى يكتفي به" 
والوقف الحسن: وهو الذي یحسن الوقف عليه ولا یحسن الابتداء ہما بعده(۳ ۱ 
| كقوله تعالى: لصتم 4 الوقف على هذا یحسن؛ لأن المراد معقول ولیس بتام؛ ظ 
۱ لأن الابتداء بالمجرور قبيح » وبعده قوله: رب الصدكيوت م4 ويسمى ذلك صالحاً ظ 
۱ آیضاء قال آبو الفضل: ولا یکاد القاری أن یمکنه أن لا یقف إلا على تما لآن النفس 
ينقطع دون ذلك . 
والوقف القبيح: فهو الذي لا تعرف المراد معه كقوله: ین وقوله: 
# ملك 6 والابتداء بقوله: امک و ور لدي 4ء لأنه إذا وقف عليه لا يدري 
إلى أي شيء آضیف» وهذا النحو قد یسمی وقف الضرورة؟ لانقطاع النفس» وينهى 
عنه القراء» ويستحبٌ لمن ينقطع نفسه على شيء من هذا أن يرجع إلى ما قبله*. 


8- أخبرنا أبو بکر؛ قال: آخبرنا أبو الفضلء قال: حدثنا أبو علي بن حبش» 


() انظر: إيضاح الوقف والابتداء للأنباري١/‏ ۰۱۵۰ الإيضاح في القراءات ص٦٦٦‏ 
النشر۲۲۸/۱. 
() انظر : المكتفى في الوقف والابتداء ص١٠‏ . 
۱ () انظر: المكتفى في الوقف والابتداء ص۰۱۱ التمهيد في علم التجويد ص 175 . 
)٤(‏ انظر: إیضاح الوقف والابتداء ۱۵۰/۱۱ الکتفی في الوقف والابتداء ص١١.‏ 
)٥(‏ انظر: المكتفى ني الوقف والابتداء ص ۰۱۳ الایضاح في القراءات ص۱۳۸ النشر ۰۲۲۹/۱ 



































قال: حدثنا العباس بن الفضل بن شاذان قال: حدثني أبي» قال: حدثنا محمد بن عيسى؛ 
عن خلاد بن خالدہ قال: قال أبو جعفر الرواسي: في القرآن مواضع أحب أن أقف عندها 
لیعلم 0 نحو قوله: لانارش‌ولا یک 4 ی ارت ۳4 وہ یلام 
تیمک اکر سم یار 4 وك ك2 04 

۰ آخبرنا آبو بکر؛ قال: آخبرنا الخزاعی» قال: حدثنا آبو الطیب عبد 
الرحمن بن محمد بن شيبة العطار بالبصرة قال: حدثنا آبو خليفة الجمحيء قال: حدثنا 
روح بن عبد المومن قال: حدثنا آحمد بن موسی اللؤلؤي» عن عیسی بن عمر الثقفي» 
عن الحسن پر بل نوا ولا سَاعَةَ من هار [الأحقاف: ٥ء‏ ثم قال ا ها هل يك © » جعل 
ین بار # وقف التمام"". 

قال أبو الفضل: وقد علمت أنهم اختاروا الوقف والابتداء لإيضاح المعنى. 

يدلك على هذا ما حدثنا آبو بكر قال: حدثنا الجرجانيء قال: حدثنا 

(۱) البقرة: ۸١ء‏ بحسن الوقف عليه؛ لأنْ قوله: #عوَان ب ذلك € مبتدأء على معنى هي 
عوان بين الصغيرة والكبيرة. انظر: معاني القرآن للفراء /١‏ 4 ۰4 المكتفى في الوقف والابتداء 
ص ۰۲۲ الایضاح ص١‏ 55. 

(؟) البقرة: ۰۷۱ بحسن الوقف عليه لا قوله: #مُسَلَّمَةُ 4 مبتدأ على معنی: هي مسلمة. 
انظر: الکتفی في الوقف والابتداء ص۰۲۳ الایضاح ص ۰ 15 . 

(۳) يس:7 26 وقف حسن» لأن قوله: لهذا مَاوَحَرٌ اسمن مبتدأ من قول الملائكة عن ابن عباس» 
وقال الحسن: من قول المؤمنين. انظر: معاني القرآن للفراء ۲/ ۰۳۸۰ الإيضاح ص ۱ 14 . 

(4) الفتح:۲۹ء بحسن الوقف عليه إذا جعلت لمکم انیل » کلاماً مبتدأ على معنى صفة 
أخرى من صفاتهم. انظر: المكتفى في الوقف والابتداء ص٢١۲‏ الایضاح ص٤٤٠‏ . 

)٥(‏ النحل: ۰۱۰۳ والرواية مذكورة في القطع والائتناف ۰76/۱ و۳۷۱/۲۔ 

)٦(‏ قرأ الحسن( بَلاَغاً) بالنصب» فاحتمل أن يراد: بلاغاً في القرآن» أي: بلغوا بلاغاء أو بلغنا 
بلاغاً. وقرأ الحسن أيضاً: (بلاغ) بالجر» نعتا لنهار» وقراءة الجمهور( بلاغ ) بالرفع على أنه 
خبر مبتدأ محذوفء أي: هذا الذي وعظتهم به بلاغ أو تلك الساعة بلاغ أو هذا القرآن 
بلاغ» أو هو مبتدأء والخبر هم الواقع بعد قوله: «ولا تستعجل» أي: هم بلاغ. انظر: البحر 
المحيط ۹/ 407» فتح القدير ۵/ ۳۳ وانظر: سورة الأحقاف من هذا الكتاب ج۳/ ۲۷۷. 





اپ 
۱ 
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و 


HEANOR‏ ا 

















۳ اس د 5 مذهب حزه و عبره 0 2 الو قف عل الهمو 5 سس ۱۳ ۲ 


عبد الرحمن بن محمد قال: حدثنا آبو خليفة» قال: حدثنا روح بن عبد المؤمن؛ 
عن يعقوب الحضرمي» عن بكر الضرير» عن عيسى بن عمر قال: كان ابن عباس» 


رح A Ag‏ ت و ہس سس سر ہہ ۾ یہ 


یقول: # قَالتاَالثاِ ک2ا کاو قر أف دوجا وَعَعاوا مره هلها َه [النمل:٤٣]»‏ 
ثم قال: «وگلك یمم لو ). 

١ ١‏ -وأخبرنا أبو بکر قال: آخبرنا أبو الفضل» قال: حدثنا محمد بن أحمد 
ابن إسحاق الأهوازي قال: حدثنا إبراهيم بن حميد» قال: سمعت أبا حاتم يقول: لا 
يمكن للقارئ وإن كان طويل النفس أن يقف على تمام الكلام» ولا على الكافي في 
كل مكان» ولكن يتوخى المفهوم ویتجنب الناقص القبيح» فإن انقطع نفسه عند كلمة 
ناقصة أو وحشة الوقف أو المبتدأ نحو قوله تعالى: #عند الرَمّن عَهدا ٭ وَمَالُواْ 4 
اتوي ۸ أعاد» وقال: 9# وَقَالوا اد اَن # حتى يحسه 20 . 

۲ وأخبرنا أبو بكرء قال: أخبرنا الجرجاني» قال: حدثنا أبو حبش» 
قال: حدثنا ابن شاذان» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا محمد بن عیسی» عن خلاد 
قال: قال الراوسي: إن أدركك نفس» أو عطاس» أو شيء مما يقطعك فالصواب أن 
ترجع حتى يكون الكلام متصاا مثل قول الله عز وجل: لد سی له ول ایک 
الوا # [آل عمران: 0١‏ إن انقطعت هاهنا فأعد الکلامء وكذلك ما أشبهه. 

وأما / (قد» وثم» وسوف. وكما) فإنهن حروف تقع الفائدة فيما بعدهن [فلا 
يتم الوقف عليهن» ولا على «أو)» ولا (بل)ء واکل)ء لأنهن حروف نسق يعطفهن ما 
بعدهن] على ما قبلهن. 

قال: واجب لمن لا يكون بعلم الوقف والابتداء عالماً أن يقف على رؤوس 
الاي؛ لأنهن في أنفسهن مقاطع. والوقف على أكثرهن تام» أو شبيهة بتام» أو كاف» أو 
حسن أو صالح''' وهو مذهب الجماعة. 


(۱) انظر: الایضاح في القراءات ۱/ 578. 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من المتن» ومثبت في الحاشية. 
(۳)فال أبو محمد الحسن بن علي بن سعيد القری: وهذه ألقاب استعملها أبو حاتم في كتابه؛ ولم- 





















































مم یسپ ا جام م القراءات 

تم ددشت 
الطيب عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن شيبة العطار» بالبصرة» قال: حدثنا القاضي 
أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي» قال: حدثنا روح بن عبد المؤمن؛ قال: حدثنا 
بحیی بن سعید'''ء قال: حدثنا عبد الملك بن جریج "؟ عن عبد الله بن أبي مليكة”", عن 


ہم 


أم سلمة زوج النبي كه قالت : كان رسول الله ول إذا قرأ قطع قراءته ته آية آية: فلت یات 
رفن اھ 3 4 امد له رب الروت 2 # الحم ار 3 مك وم ا آل ۲ . 


-١5 7‏ وأخبرنا أبو بکر؛ قال: أخبرنا أبو الفضلء قال: حدثنا أبو هاشم 
الحسين بن محمد بن مفرج الحدادہ بالموصل» والحسن بن سعيد المطوعي بجور 


= يجعل كل لقب منها مقصوراً على معنى بعينه» و لكنه قصد في سائر الألقاب معتّی واحداٌ 
وهو أن الوقف يصلح في ذلك الموضع الذي يعبر عنه بلقب من هذه الألقاب. انظر: الإيضاح 
في القراءات ص٦۳٦‏ . 

)١(‏ هو: ابن سعيد بن أبان بن سعید بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمسء آبو 
أيوب القرشي الأموي الكوني الحافظ. وله عدة إخوة» روى عن: بريد بن عبد الله بن أبي 
بردة» ويحيى بن سعيد الأنصاري» والثوري» وخلق» حدث عنه: أحمد بن حنبل» وشريح بن 
يونس» وجماعة كثيرة» قال أحمد بن حنبل: عنده عن الأعمش غرائب» وليس به بأس» وكذا 
قال غير واحد: إنه لا بأس به» وروی أحمد بن أي خيثمة عن ابن معين: ثقة. انظر: ا جرح 
والتعدیل ۰۱۵۱/۹ تاريخ الإسلام ۱۳/ ۱ 

(۲) أبو الوليد» وقيل أبو خالد القرشي مولاهم الملكي أحد الأعلام» روى القراءة عن عبد الله 
ابن كثير» روى عنه القراءة سلام بن سلیمانء ويحيى بن سعيد الانصاري» والثوري» ولد سنة 
۰ وتونی سنة ۹١ھ‏ وقیل: ٠6١ه.‏ انظر: الغاية ۲/ .1٩۳‏ 

(۳) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» أبو بكر وأبو محمد التميمي التابعي الشهور» ذكره الداني 
وقال: وردت الرواية عنه في حروف القرآن» وروی عن إساعيل بن عبد الملك» توفي سنة 
۷ھ. انظر: الغاية ۲/ 1۳۹. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده4 7١5/54‏ ح(۲۹۲۷) وأبو داود في سننه/ كتاب ا حروف والقراءات 
6 (۰۰۱) والترمذي/ كتاب القراءات بنحوه ©/ ۱۸۵۰ح(۲۹۲۷)ء وأبو يعلى في 
مسنده ٦٥١/١٢‏ ح (۷۰۲۲)ء وقال الداني في المكتفى ص ۱۲: له طرق كثيرة وهو أصل في 
هذا الباب. اه. 





























فارس» قالا: حدثنا آبو بكر جعفر بن محمد الفرغاني» قال إسحاق بن راهویه قال: 
حدثنا يحيى بن سعيد الأموي» قال: حدثنا عبد الملك بن جريج» عن عبد الله بن أبي 
مليكة» عن أم سلمة زوج النبي با بنحوه. 

5 - وأخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم» قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن 
محمد الجرجاني» قال: حدثني أبو عمر بن حيوية ۱ قال: نا أبو الحسين بن المنادي» 
قال: حدثنا آبوبکر موسى بن إسحاق الانصاری۲) قال: حدثنا المنجاب بن الحارث7, 


قال: أخبرني بشر بن عمارة“» عن آبي روق عن الضحاك بن مزاحم" عن ابن 


)١(‏ أحمد بن العباس بن محمد بن زكريا بن يحيى الخزار العروف بابن حيوية» ولد في ذي القعدة 
سنة 46 1ه وسمع الباغندي والبغوي وابن صاعد وخلقاً كثيراًء وكان ثقة ديناً كثير السماع» 
كثير الكتابة للحديث» كتب الكتب الكبار بيده «كالطبقات» والمغازي» وغير ذلك» وكان ذا 
يقظة ومروءة» روى عنه البرقاني» والخلال» والتنوخي والجوهري. وغیرهم وتوفي سنة 
۲ھ. انظر: المنتظم ۱۶/ ۰۳۹۶ شذرات الذهب4/ 1۳۲ . 

() الخطمي البغداديء القاضي ثقةء روى القراءة عن قالون» وعن هارون بن حاتم ومحمد بن 
إسحاق المسيبي» روى عنه القراءة أبو بكر بن مجاهد» قال عبد ال رحمن بن أبي حاتم» صدوق» 
مات سنة ۲۹۷ ه. انظر: الغاية ۳/ ۰۱۳۰۲ شذرات الذهب ۳/ .٦١٤‏ 

(۳) ابن عبد ال رحمن التميمي» آبو محمد الکوفی» روی عن: إبراهيم بن یوسف السعدي» وبشر 
ابن عمارة الخثعمي» وغيرهم. عنه: مسلم» وبقي بن خلدء وآخرون توفي سنة ۲۳۱ه. 
انظر: تاریخ الاسلام ۱۸۱/۱۷ تہذیب الکال ۰4۹۰/۲۸ ۔ 

(5) الكوفي المؤدب» عن أبي روق عطية بن ا حارث الحمداني» وأحوص بن حكيم» وعنه: محمد 
ابن الصلت الأسدي» وعون بن سلام وجبارة بن المغلس» ومنجاب بن الحارث وآخرون» 
قال أبو حاتم: لیس بقوي» وقال النسائي: ضعیف» وقال ابن عدي: لم أر له حديثاً منكراً. 
انظر: التاريخ الكبير؟/ ۸۰ء تاریخ الاسلام ۰۲۰/۱۱ 

)٥(‏ عطية بن الحارث ال همداني الکوفی عن أنس بن مالك وإبراهيم التيمي والشعبي والضحاك» 
وعنه الثوري وشريك وسيف التميمي وأبو أسامة وطائفة» قال أبو حاتم: صدوقء وقال 
أحمد والنسائي: ليس به بأس. انظر: ا جرح والتعدیل٦/‏ ۱۷۲ التاریخ الکبیر ۷/ ۰۱۳ تاريخ 
الاسلام ۱۳۸/۹. 

)٦(‏ أبو القاسم» ويقال أبو محمد الال الخرساني» تابعي» وردت عنه الرواية في حروف القرآن»- 


























عباس رضي الله عنه أنه صلی الغداة فقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وال ٭ 
لت اسب لاریب هه هکیت که [البقرة: ١-؟]»‏ وفي الثانية بفاتحة الکتاب( 
وب لین نوتس مرخ يمون € [البقرة: ۸۲۳ ثم سلم عن يمينه» وعن 
شماله فقال: اقرژوا ما تیسر منه(؟؟. 


قال أبو الحسن(: مع هذه الحكاية إذن بجواز قراءة آیة بعد فاتحة الکتاب في 
كل ركعة»» وبأنه لا بأس على الوقف على الآية التي يكون بعدها كلام متصل بها من 
الآية التي بين يديها بذلك الكلام فتم ما فيهاء ولذلك كان جماعة من القرأة الماضين 
يجيزون السكوت على الآيات وإن تعلق كلام بعضهم ببعض؛ لأنهن في أنفسهن 
مقاطع وليس بمشتبهات لما كان من الکلام التام في آنفسهن دون نهاياتهن. 

وقال ابن سعدان: الوقف الحسن أن تقف على كل آية» فان واليت فلا بأس. 

١ 6‏ أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد قال: أخبرنا أبو الفضلء قال: حدثنا 
أبو الحسن علي بن الحسن بن جعفر الديرعامولي بالبصرة» قال: حدثنا أبو عبد الله 
الحسين بن شارك الادمي قال: حدثنا أبو حمدون عن اليزيدي» قال: كان أبو عمرو 
يسكت عند رأس كل آية» وكان يقول: أحب إلي إذا كان رأس آیة أن يسكت عندها). 


= سمع سعيد بن جبير وأخذ عنه التفسیر توفي سنة © ١٠١ه.‏ انظر: العبر ۱/ ٩6‏ الغاية ؟/ ۵۱۵. 

() في الأصل تكرار للعبارة والتى قبلها. 

(۲) آعرجه اندارقعطني في سننه ۱۳۹/۲ ح (01۷۷4 اس وقال: هلا اسناد حسن» وفیه حة 
لمن یقول: إن معنی قوله: فاقوا میسرت 4 انیا هو بعد قراءة فاتحة الکتاب والله آعلم. 
اه وآخرجه البيهقي في السنن الکبری ۲ ح (۰)۲۳۷۱ وذکره ابن الجزري في النشر 
۳۳/۱ 

(۳) علي بن عمر بن آحد العروف بالدارقطنی» وکان حافظاً إماماًء فقيهاًء وکان حفظ كثيراً 
من دواوین الشعراء کان متقناً في علوم كثيرة» إماماً في علوم القرآن» وکانت وفاته ۳۸۵ھ 
ببغداد» والدارقطني نسبة إلى دار القطن» وكانت محلة كبيرة ببغداد. انظر: المختصر في أخبار 
البشر ۰۱۲۹/۲ تذكرة ا حفاظ ۳/ ۱۳۲۔ 

(4) ذكره الداني في المكتفى بإسناده ص١ ١‏ . 


























با سد دکر مذهب هزه و غيره 2 الوقف عل 1 ال مهمو ر ب - 2 ۱۷ 1 


٦‏ ١-وأخبرنا‏ ابو بكر» قال: آخبرنا أبو الفضلء قال: آخبرنا أبو بكر الشذائي» 
قال: حدثنا أبو الحسن بن شَنَبُوذ قال: حدثني آبو عبد الله محمد بن/ العباس بن 


محمد بن يحيى بن المبارك اليزيدي» قال: وجدت في كتب أبي العباس بن محمد 





عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن أبي محمد اليزيدي» عن أمية بن ابي محمد عن أبي 
عمرو بن العلاء أنه كان يسكت عند رؤوس الایات» وكان يقول: أحب إليّ إذا كان 
رأس آية أن يسكت عندها؛ لأن الاية قد اكتفت ہما فیها(؟. 

-١ ۷‏ وأخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم» قال: أخبرنا الجرجاني» قال: حدثنا 
أبو علي الحسين بن محمد بن حبش» قال: حدثنا أبو القاسم العباس بن الفضل بن 
شاذان» قال: ينبغي للقارئ إذا قرأ القرآن أن يتفهم ما يقرأ ويشتغل قلبه وذهنه» وأن 
يقرأه لله تعالى» ویتفکر في مذاهبه ويتفقد مقاطعه ومبادئہء وأن يحرص على أن يفهُم 
المستمعين في الصلاة وغيرهاء وأن يكون وقفه عند الكلام مشبع أو شبيه بذلك» وأن 
يكون ابتداؤه أيضاً حسناً ويتفقد الابتداء كما يتفقد الوقف» ويتوخى الكلام المفهوم 
الحسن فيقف عنه ويتجنب الناقص وما لايفهم إلا بكلام» وإن انقطع نفسه عند كلمة 
ناقصة أو وحشة الوقف» آو المبتداء أعاد ما قبل ذلك حتی بحن" 


ولد واد 8چ 
وت پوت 3 


۸۔وسمعت الأهوازي_رحمه الله -يقول: والمنصوص عن أكثرهم أنهم 


(۱) انظر: المكتفى في الوقف والابتداء ص١١‏ . 
(۲) انظر: القطع والائتناف ۰۲۱/۱ وذكره الأندرابي في الإيضاح في القراءات ٢٦٥٦/١‏ بإسناده 




















0 
0 
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مب ع ی ی 


حدثنا به آبو علي» قال: حدئنا آبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبري قال: حدئنا 
أبو الحسین أحمد بن عثمان بن يحيى الآدمي» عن أبي الحسن إدریس بن عبد الكريم» عن 
آبي محمد خلف بن ہشام عن سُلیم بن عيسى» أن حمزة كان يتبع الكتاب في الوقف ۲٩‏ 
۹۔ وحدثا أبو علي» قال: حدثنا أبو الفرج معافى بن زكريا الحلواني 
قال: حدثنا آبو الحسين بن المنادي» قال: حدثنا سلیمان بن أيوب الضبي» قال: حدثنا 
محمد بن سعدان النحوي» قال: أخبرنا شلیم بن عيسى» عن حمزة أنه كان إذا وقف 
على حرف مهموز لم یھمزہہ وكان یقف على الكتاب ما خلا أحرفاً» قوله تعالی: 
وف 49 دیا 4 اير" الاولى رش ۱ 
في هود والفرقان والعنکبوت") [والنجم(](» فانهن في الکتاب بألف. ۱ ا 
۱ و نه ماعو بش 0509 1 
| ٠۔‏ وحدثنا أبو علي» قال: حدثنا آبو العباس العجلي؛ قال: حدثنا أبو 1 
العباس الرازي؛ قال: حدثنا الفضل بن شاذان» قال: حدثنا الخلواني عن هشام أن ۱ 
ابن عامر كان یتبع رسم المصحف في الوقف ۲ . ۱ 


فتن 








() ذكره الداني بإسناده في الجامع ۲/ ۷۹۷ء وابن الباذش في الإقناع ۲۹۵/۱. 
(۲) الأحزاب:١1.‏ 

(۳) الأحزاب: 55. 

.1۷ الأحزاب:‎ )٤( 

.۱۵ الإنسان:‎ )٥( 

. ۸ آیة:‎ )٦( 

(۷) آیة: ۳۸. 

(۸) آیة: ۳۸. 

۱ (۹) آية: ۵۱. 

١‏ 9 ارهن سال مرا زویف فق افیا 
۱ (۱۱) ذكره ابن الباذش بإسناده في الإقناع .۲٥٥٢/۱‏ 

(۱۲) انظر: الوجیز ص ۰۱۲۰ الاقناع ۰۲۹۶/۱ 




















باب ذكر مذهب حمزة وغيره في الوقف علل الهموز مجبی ۲۱۱۹ 
قال الأهوازي: وقد خالف ابن كثير الكتاب في مواضع في الياءات وليست 
عنده إلا بالاش وليس هو مما فيه عظيم المخالفة» قال: وقد ورد في الكتاب زيادات 
في الخط لا يجوز القراءة بھاء مثل قوله تعالى: لا نو َو € [آل عمران: ۱0۸]) 
هو في الکتاب" )لا إلى الله بالف َو من وَرَاءِ ججّاب ٭ [الشورى: ٥٥]ء‏ وهو 
في الكتاب ار ون ری جاب 4 بياء» ونحو ذلك کثیر» وحذف منه أيضاً ما يجوز إثباته 
واختلف فيه» وحذف أيضاً ما لا يجوز إثباته إلافي شذوذ واختلف في بعضه وحذف 
ما يجوز إثباته في الوقف ولا يجوز إثباته في الوصل واختلف في بعضه» وحذف منه 
ما يجوز إثباته وما اختلفوا فيه» وحذف منه ما يجوز إثباته في الوقف دون الوصل وما 
اختلفوا فيه» ومواضع كتبت موصولة» ومواضع كتبت مقطوعة مما لا يجوز قطعه 
ولا الوقف عليه وهاءات في الوقف كتبن بالتاء على الوصل وتاءات في الوصل/ 
دفي سورة الأعراف ملا یکن في صَدَرِكَ حرج ين4 وفيها أيضاً #ولاتكن من 
فلع ۳۳ وفي سورة الأنفال #وَإن کن يُنکم 4 آربعة مواضع“» وفي 
سورة النمل ولاتکن ین 4 وفي سورة مريم وور یک ار 6 وفي سورة 
السجدة اقلا تَككُن في ري 4 و ألم تکن ايت € في المؤمنین۸ والجاثية) 


سم 


وما عنهم في ذلك خلف. والیاء ثابتة في الکتاب في قوله تعالی: ٭ بُو اة 


.۲۳ في بعض الصاحف. انظر: مختصر التبیین في هجاء التتزیل ۲/ ۳۷۹ الاتحاف ص۵‎ )١( 
.۲ آية:‎ )٢( 
۲۰۵ آية:‎ )۳( 
موضعان فی آية: ٦٦ء وموضعان:55.‎ )٤( 
.۷۰ آیة:‎ )٥( 
. 6 آیة:‎ )٦( 
. ۲۳ آیة:‎ )۷( 
. ۱۰ ۵ (۸)ایة:‎ 
۔١٣ آية:‎ 








۲ب 





























حم ل مس ل سے متا مع القر اعات 


تاناق 


من اء 4 في البقرة» وكذلك ہت امک من که 4 في آل عمران» و 


لس * فی الع الا و وم اق مار 7 [الدخان: »]٠١‏ وقوله تعالى: 


کر الا لب 04 في يوسف مكتوب بألف» وفي المؤمن ودی الاجر 00# 


ت 


مكتوب بالياء» والوقف عليهما جميعاً بألف» ولا يجوز إمالتهما ولیس هما في 


382 ع82 2 
وت وج وت 


(۱) آیة: 559. 
(۲) آية: ٢٦٦۔.‏ 
(۳) آية: ٤١‏ . 
)٤(‏ ایة:؟ 6 . 
)٥(‏ آپة:۱ ۰۱۱ 
)٦(‏ آیة:۱۸. 
































ا حالف به الرواة من نقلوا عنهم القرأه والأئمة من القراءة ل ۲٢٢‏ 


باب ذكر شرح ما خالف به الرواة 
من نقلوا عنهم القرأة والآئمة من القراءة 


بر کے کے کے 
رب رر ا دوس 
قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن الحسن بن يونس الهذلی قال: حدثنا آبو الحسن 
علي بن الحسين التيمي» قال: حدثنا محمد بن غالب الصيرفي» قال: حدثنا الاعشی؛ 
قال: سمعت أبا بكر بن عياش» يقول: ترك عاصم من قراءة علي رضي الله عنه 
عشرة أحرف ونقرؤها على قراءة علي ونخالف فيها عاصماء قرأ علي في المائدة 
را رڪم ¢( بنصب الام وفيها #مرى ات اسح Cf‏ بفتح التاء 
والحاء*» فا علیم )أ اوج 8" بألف بعد الياء على التثنية بالرفع» ويعد أبو بكر 
هذين حرفاً واحداً لما كانا في موضع واحدہ وفيها أيضاً هَل تَسْتَطِيعٌ 4 بالتاءء 
رت € بالنصب"ء ويعدهما حرفاً واحداً لما كان أحدهما معقوداً بالآخر لا يجوز 
أن يقرأ إلا معه وفي سورة الأنعام ٭ فَإِنَّهُم لايُكذِبِوئَكَ 74 بإسكان الكاف وتخفیف 


(۱) آية:". 

(۲) وقرأها عاصم خفضاً. الإقناع ۲۹۳/۱. 

(۳) آیة:۱۰۷۔. 

)٤(‏ وقرأ عاصم (اسْتّحِقّ) برفع التاء وکسر ا حاء. انظر: الصدر السابق. 
)٥(‏ آیة:۱۰۷. 

)٦(‏ آیة:۱۱۲. 

(۷) وقرأ عاصم (هَل يَسْتَطِيعٌ) بالياء» (رَبُكَ) بالرفع. انظر: المصدر السابق. 
(۸) ایة:۳۲۳. 
































[۳ 


۲ ۲ ۲ 27 ۹ سیت جا مع القراءات 


الذال"» وفیها أيضاً #فازقوا 4“ بألف» وکذلك في سورة الروم("» وفي سورة 
بني إسرائيل # حتّی ت جر نا 4 برفع التاء وفتح الفاء وتشدید الجیم وكسرها» 
27 أيضاً أ #لقّد عَلِمتَ ۹ برفع التاء» وفي سورة الكهف 9أَفَحَسْبٌ الَذينَ 
روا 4 بإسكان السين ورفع الباء“ء وفي سورة الأنبياء ¥ وكرام عل ری 04 
بألف مفتوحة الحاء( ''ء وفي سورة التحریم #عرّف بَعْضَهُ ۱۳ بالتخفيف"'. 


قال آبو العباس محمد بن الحسن الهذلي: سمعت أبا الحسن التيمي» یقول 
مراراً: لا أحصي عددها كثرة قراءتنا هذه قراءة علي بن أبي طالب کرم الله وجه 
لأن عاصماً ترك من قراءة علي رضي الله عنه عشرة أحرف هي التي ذكرناهاء ونحن 
نقرژها كما قرأها علي لا كما قرأها عاص" . 

قال أبو العباس: قلت لأبي الحسن یبن #بكسر السين ليس من قراءة عاصم 
على ما ذكر الصيرفي عن الأعشى عن أبي بكر ولا هو مما ذكر أنه خالف فيها علیأء 
فقال: لست آقول أن لغة علي تخالف/ لغة النبي وه لأن لغتهما لغة قریش ۱. 


)١(‏ وقرأ عاصم بفتح الكاف وتشديد الذال. انظر: المصدر السابق. 

(۲) آیة:۱۵۹. 

(۳) ایة: ۰۳۲ وقرأهما عاصم بترك الألف وتشدید الراء. انظر: الصدر السایق. 
)٤(‏ آیة: ۹۰. 

)٥(‏ وقرآها عاصم بفتح التاء وإسكان الفاء وتخفيف ا جیم وضمها. انظر: الصدر السابق. 
)٦(‏ آیة:۷. 

(۷) آیة:۱۰۲. 

(۸) وقرأها عاصم بکسر السين وفتح الباء. انظر: الصدر السابق. 

)٩(‏ آیة:۹۵. 

(۱۰) وقرآها عاصم «وحرمٌ» بکسر ال حاء وترك الالف. انظر: الصدر السابق. 
(۱۱) آیة:۳. 


(۱۲) وشددها عاصم. انظر: الصدر السابق. 
(۱۳) انظر: الاقناع ۱/ ۰۲۹6 
(۱۶) انظر: الصدر السابق. 





















































8 ےہ 53 تشر سو ما سما له به اثر وأة من نلوا ع 2 بسچ القراً وق 1 كمة ۰ لقر راعة لبت بت ۳۳ ۲ 
ا ا سای 2 وگ وبابه حيث 


كان مستلا(۱. 
وقرأت على أبى علی» عن ابن غالب» عن الأعشى هذه الحروف كلها كما 
قرأها على رضى الله عنه. 


۲ وسمعت الأهوازي» يقول أبو الفرج الشنبوذي» وأبو إسحاق الطبري 
وجميع من قرأت عليه للشموني عن الأعشى إن أبا بكر خالف عاصماً في عشرة 
أحرف وأدخلها في قراءته من قراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وقد روى عنه 
أنه قال: آخبرني عاصم بذلك» وهي في المائدة ملک 4 بنصب اللام» وفيها 
#أسْتَحَنَّ 4 بفتح التاء والحاء لین 4 على التثنية» وهما حرفان في العدد. 
وفيها مَل تستطیع رَبك بالنصب» وهم حرف واحد في العدد وفي الأنعام 
فَإِنّهُمِ لا يُكذِبوئَكَ 4 حفيف» وفيها فاقوا بألف وحدها دون التي في الروم » 
وفي بني إسرائيل لد عَلِمتُ4 برفع التاءء وفي الكهف ۷ اَقَحَسْبُ لین 4 بإسكان 
السین ورفع البای وفي الانبیاء ۳ و ره بألف» وفي التحریم «عرّف بَعْضَهُ * 
خفیف. قال: وذکر الشموني کسر السین في(تخیبّن) وبابه» وجعله من قراءة عاصم 
لا من اختیار أبي بکر. 

وباختیار أبي بكر على ما ذکرته من هذه التراجم قرأت على الشموني عن 
الأعشى عنه وتذكر في السور مع اختلاف القراء فيهن 

قال أبو علي: «وقال الحسين الأسود العجلي» عن حسين بن علي الجعفيء 
بے ای شس عن البرجمي من طريقين أن أبا 
بكر خالف عاصماً في عشرة حرف اتبع فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قوله 


.795 /١ انظر: الإقناع‎ )١( 




















ہہ ل ل ا رج وا ہج حمصیے - بت مت جامع القراءات 


سج سر ار 


0 في سورة البقرة: نوا 274 خفیفة مفتوحة الذالء وفيها أيضاً #وَإِن 

ا 74 برفع السين» وفي سورة المائدة رک 4 بنصب اللا 
وفيها #أسَتَحَنَّ 4 بفتح التاء والحای عم الاویین > بألف على اثنين» وفي سورة 
الأنعام لا يكذبو َكَ 4 بالتخفيف» وفيها أيضاً فاقوا ینم 4 بألف دون غیرهاه 
وفي سورة الكهف لأَقَحَسْبُ الّذِينَ ۹ برفع الباء ساكنة السين» وفي سورة سبحان 
قد علمث؟ برفع التاء وفي سورة الأنبياء #وَحَرَاءٌ4 بألف"'. وهذه الحروف 
قرأت به على أبي علي عنه كاختياره. 


١‏ وأما حفص فإنه خالف عاصماً فى حرف واحلء قوله تعالى: #مّن 


ہے سے 


0 ھ2 , , اي ۸ أندقرا على 


عبد الله بن عمر رضى الله عنهما الہ ای قح من صَعْفٍ ؟#بالنصب. فردها عليه 
3 تن شب بالرفع وقال: ني ترات علی سی کم فرآنها علي»فردها علي 
كما رددتها عليك. 

(۱) آیة:۲۷۹۔ 

(۲) آیة: ۲۸۰. 

(۳)انظر: جامع البیان في القراءات ٩۳۹/۲‏ الاقناع ۰۲۹۵/۱ 

.۵ آية:4‎ )٤( 


(۵)انظر: النشر 6/۲ ۳. 

(5) آبو عبد ال رحمن» الكوفي» العنزي» روی عن: عدي بن ثابت» وعطية العوفي» وشقیق بن عقبة» 
وأبي سلمة الجهني» وجماعة» وروی عنه: أبو أسامة» ويزيد بن هارون» ووكيع» ويحيى بن 
آدم»» وجماعة» وثقه ابن عيينة» وابن معين» وقال النسائي: ضعیف» وضعفه ابن معين مرة . 
انظر: الكامل في ضعفاء الرجال۱۲۸/۷ء تاريخ الاسلام۱۰/ ۲۱۷. 

(۷) عطية بن سعد العوني» أبو الحسن» وقال: عبيد بن يعيش کناه» يحدث عن ابي معبد» وابن عمرء 
روى عنه فراس» والفضيل بن مرزوق. انظر: ا جرح والتعدیل٦/‏ ۰۳۸۲ التاريخ الكبير ۸/۷. 

(۸) رواه الدوري في جزء قراءات النبي ي ص۱۳۷ ح(4۱)» وأحمد في مسنده ۱۸۰/۹ ح = 





























کی شش سم معا لف نه الرو أ من نقلو أ عهم القر أه و الأئمة من القراءة سس © ۲ ۲ 


وي کب 


"00.000087 

وباختیار حفص في ذلك قرأت على الأهوازي عن عمرو وعبيد عنه» وعن 

الهاشمي عن الأشناني عن عبيد عنه فإني قرأتها عنه #يّنْصَعْضٍ 4 كما في / سورة 
الروم بفتح الضاد» كروايته عن عاصم وكالآخرين عن حفص عنه. 

٤۔‏ وحدثنا أبو علي قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبري» 
قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن الحسن بن أبي طالب» قال: حدثنا آبو حفص عمر 
ابن برزة الأصبهاني» قال: حدثنا أبو محمد جعفر بن محمد القرشي الوزانء قال: 
حدئنا علي بن الحسين بن سلم النخعي» عن سُلیم بن عيسى الحنفي» عن حمزة 
الزيات» قال: قرأت على أبي عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنهم القرآن بالمدينة» فقال جعفر: ما قرأ علي قرا منك ثم 
قال: لست أخالفك في شيء من حروفك إلا في عشرة أحرف. فإني لست أقرأ بها 
وهي جائزة» قال حمزة» فقلت: جعلت فداك آخبرني بما تخالفني» قال: آنا أقرأ في 


صرح کے ہپ مد و ر #8 ہہ 


النساء ووا لارام # متا و سر ہچ مشددة و حول تفجر # مشددة» ورام عل 


ریم بالف. و ملع یی 4 مقطوعل کي 4 بالخفضء وما اشر 
بمصّ رک # بفتح الياء» ویک € بألف وأظهر اللام عند التاء والثاء والسین» 


2 
ر« ہچ 


مثل ‏ بل تأتيهم 4 و حون ۹4ء #هل نرب ۹ء بل سوت ۹ء وأنا افتح الواو 
من قوله تعالی: وود في کل القرآن هکذا قرآه علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه. قال حمزة: فهممت أن آرجع وخیرت آصحابي. قال الوزان: آنا إذا قرأت لنفسي 
قرأت بهذه الحروف(؟. 


= (۵۲۲۷) وأبو داود في سننه/ کتاب الحروف والقراءات 2۳۲/6 (۳۹۷۸) والترمذي/ 
باب من سورة الروم ۱۸۹/۵ ح (۰)۲۹۳۲ وقال: حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من 
حديث فضیل بن مرزوق. اف والطبراني في المعجم الکبیر ۱۹۱/۱۳ ح (۱۳۸۵۰)؛ 
والحاکم في المستدرك ۲۷۰/۲ ح (4 ۰۲۹۷ وقال: تفرد به عطیه العوفي ولم يحتجا به 
وقد احتج مسلم بالفضیل بن مرزوق.اف وانظر: المبسوط ص۲۲۳ والاقناع ۰۲۹۰/۱ 
والنشر 3/۲ ۳: 

(۱) سبق في الفقرة (۹۰۰). 


۳ / زین 





























ا رک ا تج ر و کک ا مع القراءات 

٥‏ -وحدثنا أبو علي» قال: حدثنا آبو إسحاق إبراهيم بن سعيد الرفاعي» 
قال: حدثنا أبو الطيب عبد الغفار بن السريء قال: إن أبا عمر الدوري» روى عن 
الكسائي کر 4ہ ولشگری 4ہ و«أسرّئ ۹ء ولالیناتی 4 و کال 
بفتح التاء والصاد» والسین» والکاف» واختار كسرهن في قراءة الكسائي كرواية أبي 
عثمان الم دت غ۲ 

٦ھ‏ وقال لي أبو علي» قال آبو الفرج الشطويء قال لي آبو الحسن بن 
کتَبُوذ: روى أبو سليمان عن قالون # قل ری بالإدغام حيث کان» واختار أبو 
سلیمان إظهارهاء وباختياره قرأتها عنه» واختار آبو عون الواسطي في قراءة نافع ضم 
الميم عند نفسهاء وعند الهمزة وفي رؤوس الآي”". 

-١ ۷‏ وحدثنا آبو علي الاهوازي» قال: حدثنا أبو إسحاق الطبري» قال: حدثنا 
أبو بكر النقاش» قال: حدثنا أحمد بن أنس» قال: وحدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد 
الشيباني» قال: حدثنا موسى بن فضالة» قال: حدثنا أحمد بن أنسء عن عبد الله بن 
ذكوان» قال: وحدثنا أبو محمدء قال: حدثنا أبو الحارث أحمد بن محمد بن عمارة 
الليثي؛ قال: حدثنا أحمد بن المعلى الأسدي» عن عبد الله بن ذكوان» قال: قلت لأيوب 
ابن تميم: وأنت تقرأ بقراءة يحبى بن الحارث الذماري؟ قال: نعم أقرأ بحروفه كلها إلا 
حرفاً واحدا قوله تعالى: ل جلا یبا #[يس: ٦٦]ء‏ فإن يحيى كان يقرأ هذا الحرف برفع 
الجيم» وأنا أقرأه بكسر الجيم وباقي الحروف فعلى قراءة يحيى بن الحارث في القرآن 


(۱) أبو إسحاق الضریر الواسطي الرفاعي؛ مقریء نحوي» قرأ على عبد الغفار بن عبید الله 
الحضيني» قرأ عليه أبو علي غلام امراس سنة أربع وتسعين وثلاثمئة. انظر: الغاية /١‏ ٦۳ء‏ 
بغية الوعاة ۱/ .٦١٤‏ 

(۲) انظر: الإقناع ۰۲۹۷/۱ النشر ۰1۱/۲ 

(۲) انظر: الإقناع ۱/ ۰۲۸۳ 


1 





1< >-- وم 0 


رسيي 


روج خی سی نہ 







































































باب ۳ در شرح ما حالف به الرواة من نقا عنهم ال رأه و 1 تمه من أأ لقراءة ams‏ 7717/1 


قلوا 


کله قال أحمد بن المعلی: واختار عبد الله بن ذكوان حرفين خالف فيهما قراءة ابن عامر 


من قوله تعالی: تک فخففهاء و هيت 
ألك 4 في ورس بفتح الهاء والتاء(؟. 
١151 /‏ وحدثنا شيخنا أبو علی» قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد 
تی کے 


سا نا OT e‏ ابن عامر في 
الرعد لوبت ت 9 * خفيف» وفي إبراهيم 'ليَضِلوا 4" بفتح الیای وفي النحل من 
بعد ما نوا 6 برفع الفاء» وفي القصص من رب 46( بفة بفتح الراء والهای 


کم ہےصم ص نو مه 


وفي سبأ ربا با بود 4 بألف. وفيها # ولد صَدَقَ 2# بتشديد الدال» وفي الزمر 
#كَاشِفَاتَ ۷ء و #مُمْسِكَاتٌ4 بالتنوين فيهما ضر ولارَحمَنہ 4 بالنصب 


. ٤٤ آیة:‎ )١( 

)٢(‏ آية: ۲۳۔ 

(۳) انظر: الاقناع ۱/ ۲۸۷. 

)٤(‏ المري الدمشقي» روى عن: هشام بن عمار» ودحيم» والقاسم بن عثمان الجوعي؛ وحمل 
ابن آبي الحواري» وعنه: جمح بن القاسم ومحمد الربعي» وعبد الله بن عدي» وجماعة. 
انظر: تاريخ دمشق ۵۳/ ۹۰ء تاريخ الإسلام ۱۳6/۲۳ . 

.۳۹ آية:‎ )٥( 

.۔٠٣:ةیآ‎ )٦( 

(۷) آیة:۱۱۰. 

(۸) آیة:۳۲. 

)٩(‏ آیة:۱۹. 

(۱۰) آیة:۱۲۰. 

(۱۱) آیة:۳۸) وكذلك ما بعده. 


1/11 























۸ ۲ ۲ 221101101101011 بست ۳ سب سس جامح اق اعات 


فيهماء وفي المودة یفص ل :۲۱ مخفف» وفي المعارج سل مهموز» وفي 
سورة نوح» قال الخريمي وحده عنه ود برفع الواو» وفي القمر #سَيَعَلَمُونَ 
عَدّا 4“ بالیاء» وفي ال ز حرف يحوت 4 برفع التاء» قال الخريمي وحده 
لا هاهنا [الز حرف: ه"] فقط بالتخفیف أحب الیه(؟. 


وروی هشام من الطریقین عنه في حم السجد: ارت4 باسکان الراء» وفي 
الحدید لوَكُلٌ6” بالرفم» وقال هما خطآنء إنما ورن 4 بکسر الراء وا 4 
بالنصب » وكذلك روی #يَسَآهُوت € في الانسان ٩‏ بالیاء وقال: هو خطأ إنما هو 
تس اون ہ4 بالتاء<۱). 


۹۔ وحدثا بو على» قال: حدثنا أبو العباس العجلی؛ قال: حدثنا آبو بكر 
الداجوانى» قال: حدثنا محمد بن موسى الصوريء قال: حدثنا ابن ذكوان» قال: إن 
هذا الإدغام شيء يختاره هشام لا أنه رواه عن رجاله عن ابن عامر"۱. 

۰۔ وحدثنا أبو علی» قال: حدثنا محمد بن عمر بن سلیمان قال: حدثنا 
أبو بكر الشذاتي قال: قراءة (إبراهيم) بالياء اختيار الأخفش في قراءة ابن عام ۲۳ . 
)١(‏ آیة:۳. 

(۲) آیة:۱. 

(۲) آیة:۲۳. 

(6) آیة: ۲۲ . 

(۵) آیة:۱۱. 

۰۲۸۹۲۸۸/۱ انظر: الإقناع‎ )٦( 
.۲ ٩:ةیآ‎ )۷( 

(۸) آیة: ۱۰ . 

.۳ ۰ آیة:‎ )٩( 


(۱۰) انظر: الاقناع ۲۸۸/۱ - ۲۸۹. 
(00اظ: اہر انیس 
(۱۲) انظر: المصدر السابق. 























۱ 
۱ 
۱ 
| 














باب ذکر شرح ما حالف به الرواة من نقلوا عنهم القرأه والأئمة من القراءة یه a‏ 
فصل 

١‏ ١-وحدثنا‏ آبو علي» قال: حدثنا آبو الحسن علي بن الحسين» قال: حدثنا 
اھر سی عسي قال: دا مسف لك انت قال: حدثنا محمد بن 
يحيى القطعي» عن عبيد بن عقيل الهلالي» أنه كان يختار في قراءة ابن كثير ترك ضم 
الميم إذا كان في اسم الله تعالى» مثل قوله: رکم و ریم 4ء وط کک 
ونحو ذلك ويرفعها حيث كان في غير أسماء الله تعالی» وروی القطعي عن عبيد عن 
شبل عن ابن كثير إسكان ميم الجمع حيث وقعت . 


۲ وروی أحمد بن فرح عن الدوري عن اليزيدي» وأبو حمدون 
عنه أيضاً أنه كان يختار في قراءة أبي عمرو حروفاً يخالفه فيهاء منها في سورة 
البقرة إبَارِيكُمَ 4 بإشباع الکسر فيهماء وكذلك يشبع الرفع في قوله تعالى: 
مر ۳۷ وب 04 کم 4 [الأنعام: ۱۰۹ حيث کن زاد ابن 
فرح رورا € [البترة: ۱۲۸] وبابه» أبو حمدون اختلسها وبابهاء ولاحقی ری الله 4 
[البقرة: 00] وبابه بکسر الرای وكذلك ' رالاس الدوري بفتحهما وحيث کان 
أشباههماء ابن فرح عن الدوري ول كافر € [البقرة: ۱ بالإمالة هاهنا فقط وفتحها 


)١(‏ انظر: الإقناع /١‏ ۲۸۳۔. 

(۲) موضعان آیة: ٤‏ ۵. 

(۳) البقرة: ۷٦ء‏ ۹۳ء وغيرها. 

)٤(‏ آل عمران: ۰۱۲۰ الأنفال: ۰۱6 وغيرها. 


























٤‏ س 


ل ID‏ جس سے جامع القراءات 
أبو حمدون A‏ 8ء و #السَّلْوَى 274 و مُوسَئْ ۳4ء و لعِيسَ 174 وبابه 
بالفتح حيث كان» وكذلك ما کان بوزن فعلی؛ وفعلی وفعلی مضافاً أوغير مضاف 
فإنه يفتحهاء ون کات َة إل € [البقرة: 59 ]١‏ بالرفع» ولو شاء اللَّهُ لعتتكم 4 
[البقرة؛ ۰ بفتح العين من غير ألف. لم یت " وَانظُرٌ © [البقرة ۹۰] بغیر هاء في 
الوصل فقط ویقف عليه بهای یوما جعورک فيد إل او € [البقرة: ۱ برفع التاء 
وفتح الجيم/ » وفي آل عمران يوذو 6 لادم 04 ولنوتو. # باشباع الکسر 
فیهن في الوصل دون الوقف. وکذلك في السا نوی َال و تسه 4 بإشباع 
الکسر فیهما؛ وفي الأنعام فبهُداهم افد بغیر هاء في الوصل دون الوقف. وفي 
الأعراف وی 4" نصب اللام» لالم 4 بفتح التاءين» رت 
بوب اس 7 بنصب الباء فالأ معذرة ۱۳ بالنصبء وفي التوبة خر 
ین ۳ بالتنوین» #ف الْمَارٍ ۲ بالفتحء ابن فرح وفي يونس تم 

ریا ۱۲4 بالخفض؛ ابن فرح عن الدوري عنه» ی € بفتح الیاء والهاء ابن فرح» 


(۱) البقرة: ۱۱۰۸۰۰۸۰ وغيرها. 
(۲) البقرة: ۰6۷ ١٦٦۱ء‏ طه: ۸۰. 
() البقرة: ۰۵۱ ۰۵۳ 4 6 وغيرها. 
(4) البقرة:۸۷ء ٣١۱۳ء‏ وغيرها. 
(۵) آیة:۱۱۵. 

.۹۰ آیة:‎ )٦( 

(۷) آیة:۲۷. 

(۸) آیة: 6۰ . 

. 6۰ آیة:‎ )٩( 

(۱۰) آیة:ع ۰۱۹ 

(۱۱) آیة:۳۰. 

(۱۲) آیة: 6۰ . 

(۱۳) آیة:۲۳. 























والأئمة من م القراءة و سسجت ٦۳۹.‏ 


باب ذكر شرح ما حالف به الروأة من نقلواء 
ي 


وود ہی 26 ٠‏ أ مب بب 


كىم القرأه و 
أبو حمدون باشمام الفتح قلیلاً كأبي عمروء وفي النحل شق 4 بفتح تح الشین ابن 
فرح» آبو حمدون» بکسر الشین كأبي عمرو # اما جمل کے ما ۱6 بة بفتح الجیم 
سر وو و ری جب 
مرفوعة منصوبة الفاء» وفي النور و ينه بإشباع کسر الهاء في الوصل دون 
الوقف» فطاع محرو ف ق 6 بالنصب فیهماء ابن فرح عنه» أبو حمدون بالرفع فيهما 


مک سح دورو 


كأبي عمروء وفي الفرقان «ولَم فا 4 برفع الياء وفتح القاف» وكسر التاء مشدد 
ابن فرح عنه» أبو حمدون مثل أبي عمروء وفي النمل للم 4 بإشباع کسر 
الهاء في الوصل» وفي يس لآ رل 4 بكسر اللام؛ ابن فرح عنه» أبو حمدون 
برفع اللام عون 74 بفتح الخاء ابن فرح عنه» آبو حمدون بإشمام الفتح قلیلا 
مثل أبي عمروء وفي حم المؤمن حم 4 بفتح الحاء وكذلك في ظا میم ۹۴ء 
إلا أن أبا حمدون روى ذلك عنه عن أبي عمرو ولم يجعله اختياراًء وفي الزخرف 


گے 


وباد لا و۲۱6 بغير ياء في الحالين» وفي الواقعة # حَاضة افم 
بالنصب فیھما۔حدثنا شیخنا ابن علي الأهوازي_رحمه الل قال: حدثنا أبو 


(۱) آية:۷. 
(۲) آية:؟؟١.‏ 
(۳) آیة:۱۰۲. 
)٤(‏ آیة: ۵۲ 
(۵) آیة:۵۳. 
)٦(‏ آیة٦۷٦۔‏ 
(۷) آیة:۲۸. 
(۸) آية:ه. 
(۹) آية:94؟ . 
(۱۰) آیة:۱. 
(۱۱) آیة:1۱۸. 
(۱۲) آیة:۳. 














TY‏ سس سس م ص صصح سس ب جامع القراءات 

الحسن الغضائري» قال: حدثنا أبو عثمان المؤدب» قال: حدثنا أبو عمر الدوري» 

قال: سمعت الكسائي يقول: لولا أن اليزيدي سبقني إليه لقرأت: 'احَافضَۂة رَافِعَةً 4 
7 5 سام 07 1 7 ۳ ۰ 2 ہو 

وفي سورة الحديد #إءَا کم 4 بمد الهمزة» وفي سورة الفجر سر ۲۳ 


بغیر ياء في الحالین» إلا أن أبا حمدون یجعلها من قراءة أبي عمرو”". 


۳- وقرأت على الأهوازي من هذين الطريقين بفتح رؤوس الآي: في 
طه» والنجم» والمعارج» والقيامة» والنازعات» وعبس» والأعلى» والشمس» والليل» 
والضحی والعلق . 


قال أبو علي: وأبو حمدون يجعل ذلك من قراءة أبي عمرو. والله أعلم. 


(۱) آیة:۲۳. 

. ٤:ةيآ‎ )۲( 

(۳) انظر: الاقناع ۱/ .۲۸١‏ 

۰۲۸۲ انظر: الصدر السابق۱/‎ )٤( 
































پیش ۱۳۲۰ 





باب 


۱ ذکر اختلاف مذاهب القراء فى كيفية التلاوة. وتحويد الأداء 


6 - اعلم أن القرأة الماضین» الأئمة الخیّرین كما اختلفوا في الحروف 
اتفقوا على الألفاظ بها في التجوید حدراً وترتیلاّء والقرآن يقرأ بهما حتی رفعاً إلى 
النبي وق آما الترتيل للتفكر والتدبر» والحدر لتكثير حسنات التالي» إذ كان له بكل 
حرف عشر حسنات. وللقراءة في اللفظ بهما أوصاف. 


١57 5/‏ فصفة قراءة المدنيين» سلسة لها أدنى تمديد ۲ آخبرنا شيخنا 1/۱۱۰ 





جعفر الخزاعي قال: حدثنا آبو محمد عبد العزيز بن محمد الکسائی'" بأصبهان» 
قال: حدثنا آبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحسن الكسائي ۳" قال: حدثنا يوسف بن 





جعفر بن معروف. قال: قال أبو إسحاق إبراهيم بن الحسن بن إبراهيم الأشعري 29 


(۱) انظر: التحديد في الاتقان والتجويد ص۹9 التمهيد ص١‏ 6. 

(۲) مقرئ ثقة» قرأ على عبد الله بن أحمد بن مسعود المطرزء ومحمد بن الحسن بن زياد قرأ عليه أحمد 
ابن الفضل الباطرقاني» وغيرهم» قرأ على عبد الله بن باذان وأبي عبد الله الكسائي والطبقة كان 
يقرئ في حياة أي بكر بن عبد الوهاب» توفي سنة ۳۸۸ه- انظر: الغاية ۲/ ٥۹۳‏ . 

(۲) أبو بكر» ويقال: أبو عبد الله الثقفي الأصبهاني الاشناني شيخ مشهور قرأ على محمد بن عبد الله 
ابن شاكر وجعفر بن عبد الله بن الصباح؛ وغيرهم» روى القراءة عنه عرضاً محمد بن عبد الله 
ابن أشتة» ومحمد بن جعفر بن حمود الأشناني» وغیرهم توفي سنة ۷٣۳ھ.‏ انظر: الغاية ۹/۲. 

)٤(‏ النقاش مقرىء مشهور» قرأ على محمد بن عمرو بن العباس الباهلي» وإسحاق بن عيسى 
الكوفي» وعبيد الله بن عمر الزهري» قرأ عليه يوسف بن جعفر معروف النجار» ويوسف بن 
أحمد بن إسماعيل» وغيرهم. انظر: الغاية ۲۹/۱. 





























صو 0 ره ےھ کا اص 7 
اجتمعت الاش والجن عل انا يكل مدا مان لا یاون بمتله وأو کار : 
لو هيا € [الاسراء:۸۸]٩.‏ 














YE‏ 111 1 کک ج یب 1غ س اشع القراءات 


قال: حدثنا علي بن بشر۲) قال: حدثنا جعفر بن شكل”"» قال: جاء رجل إلى نافع 
فقال: تأخذ على الحدر؟ فقال نافع : ما الحدر؟ ما أعرفهاء أسمعنا قال: فقراً الرجل 
فقال نافع: الحدراء وقال: حدرنا أن لا نسقط الإعراب» ولا ننفي الحروف» ولا 
نخفف مشدداء ولا نشدد مخففاء ولا نقصر ممدوداء ولا نمد مقصوراء قراءتنا قراءة 
أكابر أصحاب رسول الله يل سهل جزلء لا نمضغ ولا نلوك» نلين”"» ولا نبتهره 
نسهل ولا نشدد» ونقرأ على آفصح اللغات وأمضاهاء لا نلتفت إلى أقاويل الشعراء 
وأصحاب اللغات» أصاغر عن آکابر ملي عن وفي» ديننا دين العجائن وقراءتنا قراءة 
اا تنيع في القرآن» ولا سال الرأي ثم تلا نافع هنه الا أن لبي 


ہم هر ورد 


٦۔‏ صفة قراءة ورش عنه» فاني قرأت على شیخنا أبي علي بالتجوید 
والتمطیط وبإشباع الحرکات وبمراعاة تشدید المشدد وتخفیف المخفف: واستیفاء 
حروف المد وتصحيح الهمزات» وتعديل المدات» وإشباع الضم قبل الواو» نحو 
ط نے ور 4 [الفاغة: ]» انم ٭ وراک € [النصر: ۲-۱ ونحو ذلك وترتيل 
الحروف وإخراجھا من مخارجها بلا تكلف وإعطاء كل حرف منه حقه من البيان 
والإخفاء والإدغام» والتشدیده والتخفيف» والحركة والسكون”» وبأدنى مد في الياء 


المكسور ما قبلهاء نحو تین € [الفاتحة: ٥]ء‏ و لالب 4 [الفاتحة: ٤]ء‏ و#إفى سيل 


أله 4 وفي الواو المرفوع ما قبلھاء نحو #الْمَنْسُوبٍ 4 [الغاخۃ: ۷]ء ول وت ۲'4 


(١)لم‏ أعرفه. 

(۲) لم أعرفه. 

(۳) هكذا نی الأصلء ونی التذكرة في القراءات ص۰1۹ وجامع البيان في القراءات ۲/ :٦۸۳‏ ننبر. 
)٤(‏ ذكره الداني بإسناده في التحديد في الاتقان ص۹۳ء وذكره السخاوي في جمال القراء۱/ 4 ۰14 
)٥(‏ انظر: الوجيز ص۲١٠‏ . 


)٦(‏ البقرة: ۰۱۵۶ وغيرها. 
(۷) البقرة: ٤‏ » وغيرها. 























سِج جج یر :۳۲۳۹۵ 





باب ذكر اختلاف مذاهب القراء فی کیفیة التلاوة و تجوید الأداء 
وفي الألف نحو لت َكِب بكار یم 4 [البقرة: ۲]» ونحو ذلك» وبأدنى مد في قوله: 
ل ما و مأو ۹ وتا ۳4 لیس 4 وف٭وَإِِتَء ۳ ونحو ذلك وبه 
قرأت على أبي بكر عن المصريين عنه» إلا أن الأصبهاني عنه أقل مراعاة لذلك وأدنى 
تسهيلاً للقراءة من آصحابه؛ وبه قرأت عن سالم» وعن اختیار ابن مبارك المدني. 


۷ صفة قراءة آهل مک فحسنة مجهورة فتمكين ليس له تقويم. 


۸ ١-صفة‏ قراءة ابن عامر» فان أصحابه يضطربون عند التقويم» ويخرجون 


عند الاعتدال". 


سمعت أبا بکر» يقول: سمعت الخزاعي» يقول: سمعت أبا بكر الشذائي 
يقول: سمعت ابن شنبوذ يقول: الشاميون يمدون دون مد المصريين لورشء 
وقرأت من طرقه كالكسائي سواء إلا أن الأهوازي حدثناء قال: حدثنا أبو الحسين 
محمد بن أحمد بن محمد الرقي"» قال: حدثنا أبو العباس الحسن بن سعيد بن 
الفضل» قال: حدثنا آبو بكر محمد بن علي البغدادي» بمصر قال: حدثنا أبو عبد الله 
هارون بن موسی بن شريك الأخفشء قال: سمعت عبد الله بن أحمد بن بشير بن 
ذكوان» يقول: يجب على قاری القرآن أن يقرأه بترتیل» وترسلء وتدبر» وتفهم 


)١(‏ البقرة: ۱۳ء ٦٦ء‏ وغيرها. 

(۲) البقرة: ۱۷۷ء التوبة: ۰۱۸ وغيرها. 

(۳) البقرة: ۰۲۳ ٢۲ء‏ وغيرها. 

۰۱۲ المائدة: ۱۰۸ء التوبة:‎ )٤( 

. 1۳ النحل: ۹۰ء الأنبياء:‎ )٥( 

(7) انظر: التحدید في الإتقان والتجويد ص ۹۵. 

(۷) انظر: التحديد في الاتقان والتجويد ص١۹‏ التمهيد ص١‏ 6. 

(8)المقبري ابن الفحامء ويعرف بابن أبي العميري» نزيل دمشق» قرأ القرآن على زيد بن أبي بلال» 
وحدث عن النجاد» وعثمان بن محمد وجماعة» روى عنه علي بن محمد الحنائي» وأخوه 
إبراهيم» وأبو علي الأهوازي وغيرهم. انظر: تاریخ الاسلام .۲۸٦/۲۷‏ 




















٦٣‏ ۔۔ حر جج موی ید جامع القراءات 
وخشوع» وخضوع. وبکاء ودعاء» وتوسل» وتنصل"» وتحفظ وتثبت» وأن 
۶ب يزين قراءته بلسانه/ ویحسنھا بصوته» ویعرف مخارج الحروف من مواضعها لتأتي 
على كمال اللفظ ويستعمل إظهار التنوين عند حروف الحلق إظھاراً حسناً وسطاً 
بلا طنين» ولا تشدید ولا تمديد» ولا تلين» وأن يقطع الحروف بعضها من بعض 
١‏ فلا زمزمة ولا تشدید» وإخراج الهمز بلا لکز ولا دقع إخراجاً وسطاً حستا وتشديد 
۱ المضاعف تشديداً وسطاً بلا !سراف ولا تعديء وتفخيم الكاف» والراء والزاي» 
۱ والحاء والخاء والطاء والقاف بلا إفحاش» ولا إسراف» وقطع الألف وإقامتهاء 
وترقیق الراء وتصفية السين» وانعام الشین» وعقد الواو على ذنبهاء واظهار طنین 
النون عند خرير الخاء وإظهار الهاء وإخراجها من الصدرہ وعليك بالزلزلة بالزاي» 
۱ وإياك والهرهرة بالراء في كل لفظت وإدغام مایحسن فيه الا دغام واظهار ما یحسن 
| فيه الاظهار. هذا آخر کلام ابن ذکوان٩).‏ 
١64 ۱‏ صفة قراءة أبي عمروء التوسط والتدوير» همزها سليم من اللکز؛ 
۱ وتشدیدها خارج عن التمضیغ» بترسل جزل» أو حدر سهل بیّن» يتلو بعضها بعضاً 
۱ والی هذا كان يذهب أبو بكر بن مجاهد في هذه القراءة وغیرها(۳ وبه قرأت على 
۱ شيوخي عنه» وهو اختیار أبي الحسن بن المنادي. 
وأخبرنا آبوبکر قال: آخبرني أبو الفضلء قال: حدثني الحسن بن سعید بجور» 
قال: حدثنا يموت بن المزرع» قال: حدثنا آبو حاتم قال: آخبرني آبو زيد النحوي» أن 
آبا عمرو كان يعرب کلامه» ویدرج قراءته إدراجاً سهلاء وکذلك سلام» ویعقوب؛ 
وأيوب» وسهل» وأهل البصرةه غير أن أيوب آطولهم مذّاء يعني مثل مد عاصم» وبه 
قرأت على أ علي عنه. 


)١( ۱‏ تنصل فلان من ذنبه تبرأء ويقال: تنصلته واستنصلته: أخرجته. تنصلت: تنحو وتقصد 
۱ ویقال لمن تشمر للأمر: قد انصلت له. انظر: الفائق ۰1۳/۳ ختار الصحاح ص ۱۲ ۳. 

۱ (۲) انظر: الصباح ۲/ ۰۲۱۶ جال القراء۱/ ۱۳۸ . 

(۳) انظر: التحدید نی الاتقان ص 41-۹۵ التمهید ص ۵۱. 























بتیجب 0 000ل 





باب دگر اتا ف مذاهب القراء ق كيقية التلاوة وتحجويد الاداء 


رڈ ١‏ صفة قراءة عاصم» فمترسلة جرشة دات ترتيل» وکان عاصم نفسه 


مضه فا يلين الصرت وتجويد القراءة. 


بجور» قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي”"2» قال: حدثنا منجاب!'ء قال: سمعت 


0 


شريكاء يقول: كان عاصم صاحب مدء وهمزء وقراءة شدید 


وحدثنا أبو عليء قال: حدثنا أبو إسحاق الطبري» قال: حدثنا أبو بكر الولي؛ 
قال: حدثنا أبو علي الصواف قال: حدثنا أبو حمدون عن شريك أنه قال: ذلك 
وعلى نحوها قال شريك: قرأت عن ابن غالب والشموني معاًعن الأعشى عنه. وعن 
الأعمشء وقتيبة» وعن اختيار ابن سعدانء إلا أن الشموني أشد تحقيقاًء وبه قرأت 
على أبي علي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى کقراءتي على أبي بكر المروزي 
عن ابن عطية عن حمزة» وعن أبي علي النهاوندي عن قتيبة» وقد ذكرنا مذهبهم في 
نات ار ال كت 


۱۔ وأما صفة من ينتحل قراءة حمزة/ وسمعت أبا بكر المروزي» 
يقول: سمعت الخزاعي» يقول: سمعت أبا بكر الشذائي» يقول: أكثر من رأينا منهم لا 
يستحق أن تحکی قراءته لفسادها ولأنها مصنوعة من تلقاء آنفسهم وأما من كان منهم 
يعدل في قراءته حدراً وتحقيقاً فصفتها المد العدل» والقصر القصرء والهمز المقوم» 


.6 ١ص انظر: التحدید ص ۰45 التمهيد‎ )١( 

)۲( أبو بكر الواعظ الصنف. قاضى الدينور» وأحد أوعية العلم والفهم» وحدث يبغداد» 
وغيرها عن: قتيبة» وعلي بن الديني وأمم سواهم وعنه: أبو بكر النجاد» والشافعيء وأبو 
على الصواف» وآخرون» وكان ثقة حجة. انظر: تاریخ الإسلام۲۳/ ۰۱۰ 
عبد اللہ وغيره» وعنه: مسلم» وبقي بن مخلد» محمد بن عبد الله الحضرمي مطين» وجعفر 
الفريابي» توفي سنة ۲۳۱ه- انظر: تاريخ الاسلام۱۷/ ۰۱۸۱ شذرات الذهب۳/ 147. 

۰۲۷۹ /١ التحديد ص ۰۸۷ الوجيز ص ۰۱۲۲ الإقناع‎ »١1*8 انظر: السبعة ص‎ )٤( 



































۳۳۸ ل سس جامع القراعات 
والتشدید المجود بلا تمطیط ولا تشديق» ولا تعلية صوت» ولا ترعید» فهذا صفة 
التحقیق. و آما الحدر فسهل متکافئ آدنی ترتیل» وآیسر تقطیع"). 

۲ھ وأما صفة من ینتحل الكسائي"* فبين الوصفین في اعتدال(" غير 
أن مذهب قتيبة عن الكسائي کمذهب من یعدل في قراءته لحمزة» وقرأت عنه كرواية 
المصریین عن ورش» هكذا ذکر الخزاعي في تصنيفه» وبه قرأت على آبي بكر عنه. 

وسمعت أبابكر» يقول: سمعت الخزاعي» يقول: ورأيت الأصبهانيين قد أحدثوا 
عن حمزة وقتيبة طريقاً لا يليق بمذهبهماء ولا بمذهب أحد من القراء من القطع الشدید 
والمد الطويل المفرط» والسكوت على جميع السواکن» وهذا ما لا يجوز القراءة به 
ولم يضف ما حكوه في كتاب قتيبة» وكتاب المطرز من تأليفه» وكتاب ابن أشتة» وكان 
أعلم من قرأ على المطرز وأضبط فلم أجد في كتبهم ذكر ما أحدث هؤلاء المتأخرون 
المتسوقون» ولم يسبقهم إلى ذلك إمام مذکور ولاعالم مشهورء ولكل شيء غاية وإذا 
زاد عن وصفه وحده» غير أن حمزة كان يحضره قوم من المتعلمين لا يبلغون مَعرفة 
تحقيق القراءة إلا بن يتجاوز لهم حد التحقيق في المدّء والهمزء والتشديد فكان یفعل 
ذلك بالمتعلم ليستدرك بالإفراط القدر الذي هو حد التحقيق» فكان حمزة يفعل ذلك 
محتسباً مجتهداً في التعليم» لا من قلت معرفته من المتعلمين بوجوه التحقیق إذا لم 
فرط علیه في التلین لم مدر المبتغی منه»فالذي یظن بحمزة آنه کان یفعل دات 
لهذه الحال فالافراط على غير وجه التعلیم مکروه. 

وآخبرنا آبو بکر» قال: آخبرني آبو الفضلء قال: حدثني آبو بكر الشذائي 
قال: حدثني آبو بكر بن مجاهد قال: حدثني العباس بن محمد الدوري» قال: حدثني 
عبد الله بن صالح العجلي قال: قرأ أخ لي آکبر مني على حمزة» فجعل یمد فقال له 


(۱) انظر: التحدید في الاتقان والتجوید ص۰49 التمهید ص ۵۱. 
(۲) هكذا نی الأصل» والقصود: ینتحل قراء الكسائي. 
(4) انظر: الایضاح ني القراءات ۳4۹/۱. 























نانب ۳ کر اختلاف مامت لمر أء ۳ كيفة الغلاو و جو بل | | ی سے ہپس یجیسب ندیه ۳۳۹ 


زة: لا تفع > أما علمت أن ما كان فوق الجعودۃ''' فهو قطط" وما كان فوق 
حمز 1 فهو تو 
البیاض فهو برص» وما کان فوق القراءة فليس بقراءة. 


52 واد 2ھ 
وت کے 2 


۱ ۳۔ سمعت أبا نصر الهروي» يقول: سمعت الخبازي» يقول: فلهم في 
التلاوة - رحمة الله علیهم آجمعین - ثلاث مراتب: الحدر والترتيل» والتحقیق» 
فأعلاها منزلة في التحقيق حمزة یقال: إن قاری التحقیق عليه كان یستشعر السكينة 

۱ فكآن على رأسه الطیّار يق الحرف وزناً واحدال*» لا يغادر دقیقاً ولا جلیلا حتی 

۱ پستقصیه ویوفیه حقه من الاعراب مشبعاً بلا زيادة ولا نقصان يشبع المد في غاية 

۱ اللين والهدوء لطيفاً ساکنا لا یفتح فاه إلا بقدر مخرج صوته في حقٌ المد المشبع» 

| ولا يغلو صوته الجفوق ولا يظهر فیها انزعاج ولا يخرجه عن حد السکون إلى 

الاضطراب فإذا أشبع المد ووصّل”*/ إلى القطع اختلس في سكته نفسه اختلاساً ١١٠/ب‏ 

خفيا لا تحسّن به» ثم يخرج حروفه كلها وزنا واحدا على رسمه في ابتدائه ساكنا 

في ذلك كله رابط الجآش» بعيد من الاضطرابء والجفوة والتفاوت. فالافراط 
ويشدّد المشدد [في حقه]" بلا اتكاء عليه» ولا تمضيغ له فهذه صفة المحققين 
الذين هذبتهم الرياضة» فسبقوا اللحن والجفوة» وتمكنوا من آنفسهم وقهروا 


.9۰۲ الجعد من الشعر خلاف السبط وهو القصير. انظر: تاج العروس۷/‎ )١( 
.۳۵ القطط: الشديد الجعودة. انظر: تاج العروس۲۰/‎ )۲( 
٣۲۱٥/٢ انظر: التذكرة في القراءات ص۰1۹ الموضح في التجويد ص۲۱۷ء الصباح‎ )۳( 
. ٠۳۹ الإيضاح في القراءات ۱/ ۹٤٣۳ء جال القراء۱/‎ ۱ 
۰۹۷ إلى هنا في الکامل في القراءات۱/‎ )٤( ۱ 
مکرر في الأصل.‎ )0( ۱ 
ما بين العقوفتین ساقط من التن» ومثبت في ا حاشیة.‎ )٦( 


























N‏ یوسب جامع القر اءات 
طباعهم» واستولوا على الإتقانء ووصلوا إلى أكمل البیانء وأشبّع الاعراب وقاموا 
بحسن أدائهم إلى أي حرف شاؤوا. 

6 - ومذهب عاصم قريب منه» على ما رواه الأعشى لأنهما قرأًا على 
أصحاب علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. 

والمنزلة الثانية دون ذلك هي عند الكسائي وموافقيه وزنها التثبیت في الحرف 
حتی يتمكن من إعرابه وسطاً من ذلك بين المنزلتين» مدهم إذا زيد فيه بلغ أطول 
المدء وإذا نقص منه بلغ أقصر المد ثم يزن الحرف وزناً واحداًء لا يزيد مدا على 
مد ولا إشباعاً على إشباع؛ ولا اختلاساً على اختلاس, ولا تشدیداً على تشديد 
وأكثر أهل العالیة والبصرة على هذا الوزن» وهي قراءة عثمان بن عفان» وأبي موسى 
الأشعري» وتميم الداري» ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم أجمعين. 

والحدر وزنها دون ذلك يتثبت التأني فيها تثبتاً يفرق به بين المد والقص 
والساكن والمتحركہ والتخفیف والتشدید» ويفضي السامع إلى حقيقته ولايشبه أمراً 
بخبر» ولا فاعلاً بمفعول لغلبة العجلة فلا يتمكن السامع في فهمه» ويشبه مخارج 
الحروف بعضها ببعض فيزول المعنى أو يحرك ساكناً أو يسكن متحركاً» ولا يقدر 
على ذلك إلا من تلقن التحقيق من ألفاظ المحققين وأخذ نفسه بالجهد الجهيد حتى 
يتدرب لسانه» ويرق طبعه ويحسن لفظه. ثم يحترز في تلاوته من الزيادة والنقصان 
لئلا يزيد في القرآن ما ليس منه» ولا ینقص مما أتى به الخط والناس» ولا يلفظ 
بالحرف ناقصاً خوفاً من الزيادة؛ لأن الاحتراز من الزيادة كالاحتراز من النقصان. 

وسمعت أبا بكر المروزي» يقول: سمعت الخزاعي؛ يقول: سمعت آبا 
الحسين عبد الله بن أحمد بن البواب» يقول: سمعت أبا بكر بن مجاهد» وقيل له: من 


أقرأ الناس؟ قال: من حقق في الحدر(). 


." 46 /١تاءارقلا انظر: الإيضاح في‎ )١( 











5 7 کرت ب را وخ م9 نم = ult‏ پر کے 1 کے 
باب ذكر اختلاف مذاهت القراء یق كيفية التلذوة و ويد الاد 


۵ واعلم أن التحقيق رياضة الآلسن» وترقيق الآلفاظ الغليظة» وتهذيب 
الأطباع الثقيلة» وإقامة القراءة وإعطاء الحرف حقه على ما بلغنا من قراءة النبي يا 
والصحابة والتابعين» فلينعم المقرئ في معرفته النظر وليحسن فيه الا فإنه أفضل 
من الدرر والجوهرء وأعز من الكبريت الأحمر. 

ومن لم ينعم النظر فيه سموه لحاناً لأن يسير/ اللحن في القرآن كبيرٌ» وصغيره 
ان 

١ 5‏ سمعت آبا بكر» سمعت آبا الفضلء يقول: سمعت آبا بكر الشذائي» 
يقول: سمعت شيخنا أبا بكر بن مجاهد يقول: اللحن في القرآن لحنان: لحن جلي 
وخفي» فالجلي: لحن الإعراب» والخفي: ترك إعطاء الحروف حقها من تجويد 
لفظها. 

۷۔ وقال الخزاعي رحمه الله: التجوید حلية التلاوة وزينة القراءة» وهو إعطاء 
الحروف حقوقهاء وترتیبها مراتبھاء ورد الحروف من حروف المعجم إلى مخرجه وأصله 
وإلحاقه بنظیره وشکله وإشباع لفظه ولفظ النطق به؛ لأنه متی كان بتغير ما حکیت من 
وصفه زال عن تأليفه ورصفه ولیس بين التجود وتركه إلا ا من تدبّره بفکه» ومن 
أبين شاهد ودليل ما جاء في نص التنزيل من فضل الترتيل» بقوله عز وجل مؤدباً لنبيه» 
وحانًا لأمّته على الاقتداء به: #ورتل ان تلا € [المزمل: ٤ء‏ يعني قطعه تقطيعاً وفرقه 
تفریقا قال الكلبي: أقرأه على هنيك". وقال مجاهد: ترسل فيه ترسلا۵. 


۸ -والترتیل للتدبر والتفکر والاستنباط والتحقيق لرياضة الألسن وترقيق 


.۲٢٢ انظر: التحديد نی الإتقان ص۱۱۸ الإيضاح في القراءات ۰۳۹۱/۱ المصباح۲/‎ )١( 
.۲۰۹/۲ إلى هنا في الصباح‎ )۲( 

(۳) انظر: الإيضاح في القراءات /١‏ 5 4 ". 

.7١ 9/7 انظر: الصباح‎ )٤( 
































اه کی یی موی جمد حاف ای تنا 


ہا 2 


الألفاظ الغليظة» وإقامة القراءة» وإعطاء کل حرف حقه من المد والهمز والتمكين 
للهمزء ويؤمن معه تحريك ساكن» واختلاس حركة متحركة» وبه تصل القارئ إلى 
الدرس المشیع. والقرآن يقرأ بهما وبالحدر» وبالتحقيق» وبالهمز وترکه» وبالبيان 
والإدغام» وبالإمالة والتفخيم» والقارئ إنما یستعمل الحدر وسرعة القراءة مع تقویم 
الألفاظ لتكثير حسناته إذ كان له بكل حرف عشر حسنات» وذلك بعد معرفته بالمد 
من غير تمطیطء والتشديد من غير تمضيغ» وبالهمز من غير لكز ساكنة ومتحركة بل 
تأتي بهما بسهولة من غير عنف ولا صعوبة ۱ . 


۹۔ وسمعت أبا علي الأهوازي ‏ رحمه الله يقول: آما التحقيق فان حمزة 
كان يرويه عن حمران بن أعين» عن عبيد بن نضیلةء عن علقمة بن قيس» عن عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه» وأما الحدر فانه كان يرويه عن ابن أبي ليلى» عن المنهال بن 
عمروء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه» وقراءة حمزة نقل وأداء عن السلف ورواية 
عنهم لأنه ما قرأ حرفا إلا بأثر". 

قال: ووجدت الشيوخ في قراءته على منازل شتى» ومراتب مختلفة» فمنهم 
من كان يأخذ عنه مثل قراءة أبي عمرو سواء فمن كان يأخذ كذلك أبو حفص 
الكتاني» وأبو الحسن بن عبد الرحيم» وأبو الحسن بن خالد البصريان» وكان أبو 
حفصء يقول: الزيادات في قراءة حمزة لا يؤخذ بهاء وكان لا يقرئ بها أبو حفص؛ 
ورأيت منهم من كان يأخذ بالحدر إلا أنه كان يسكت على ساكن قبل الهمزة إذا كانا 


.٠٥ص التمهيد‎ ۰۳6 /١ انظر: التحديد نی الإتقان ص۰۷۳ الإيضاح في القراءات‎ )١( 
۰۲۱۵ ذكره الشهرزوري في الصباح۲/‎ )۲( 

















5 5 ا جس ۲۶۲۰ 


باب ذكر اختلاف مذاهب القراء في كيفية التلاوة وتجويد الاداء 
من كلمتين» وكذلك على لام التعريف قبل الهمزة حيث كانت مع مراعاة المهموز 
في حال الوقف» فمن كان يأخذ بذلك عن حمزة أبو إسحاق الطبري» وأبو الفرج 
الشَتَبُوذي: وأبو الحسن العلافان» وأبو الحسن الخاشع وغيرهم» ورأيت من كان 
يأخذ عنه بالتحقيق» منهم أبو الفرج الشتَبُوذيء وأبو بكر الباهلي وأبو الحسن 
العلاف/ البصري» وكان يأخذون بعد الفراغ بالتحقيق باشتقاق التحقيق على من 
عرف التحقيق وقرأ به ليكون ذلك رياضة له» ومعرفة له بأسباب التحقيق» وأنا أبين 
ذلك وأشرحه إن شاء الله عز وجل. 

قال أبو علي: وقد قرأت على جميع ما ذكرت ہما ذكرت عنهم من الحدر 
والتسهيل» والتحقيق في القراءة عنه» واستغرقت في معرفة ذلك لغوامضه وحقائقه. 


سے 
نی 





واستوقفت في الاستبحاث عن طرائقه ودقائقه» وأخذته منهم مشافهة وتلاوة» 


وسمعتها منهم مذاكرةً وروایڈء وان أيدٌ الله منه بتوفيق شرحت من ذلك ما يزول به 


اللبس مما غلط فيه خلق كثير في قراءة حمزة ممن لا ضبط له ولا فهم له بها؛ لأن قوماً 


منهم أتوا فيها بما ل يجوز وأنكره الآئمة المرضيون المشهورون بنقل الحديث والفقه» 
والمعرفة بالعربية» حتى قال بعضهم: إن الصلاة لا تجوز بقراءته وحمزة منزه عما 
قالوه ونحلوه إليه مما لا يجوز في القراءة من المدّات المفرطة» والأصوات الھائلة: 
والزعقات العظيمة المستشنعة في السمع الصّعب في اللفظ» وربما يكون القارئ 
يضعف عن قوة المقرئ فلا يستطيع أن يأتي بالصوت العظيم والتشدید المفرط فلا 
يزال يردده لقلة علمه بمعرفة القراءة بالتحقيق» فيظن المستمع أن المقرئ على الحق 
والقارئ على الباطل نعوذ بالله من هذه الحالة. 

فاعلم أن القراءة”" يق رأعلى عشرة أضرب:بالتحقيق» وباشتقاق التحقیق» وبالتجويد» 
وبالتمطیط وہالحدر وبالترعید» وبالترقیص وبالتطریب. وبالتلحين» وبالتحزين. 


.۲۱۵ /۲ انظر: الصباح‎ )١( 
هكذا في النسخة» وني الوضح في التجوید ص۲۱۱: القرآن.‎ )۲( 


۱۰۰۹ 
لم‎ f ¥ 









































٤٤‏ _ 1۳ - جامع القراءات 

۰ [وسمعت الأهوازي» يقول: سمعت جماعة من شيوخيء يقولون: لا 
يجوز للمقرئ أن يق رأمنها بخمسة أضرب: بالترعیدہ والترقیص؛ والتطريب والتلحین» 
والتحزين](2 وأجازوا [الاقراء]'' بالخمسة الباقية إذ ليس للخمسة أثر ولا فيه نقل 
عن أحد من السلف» بل ورد البيان أن بعض السلف كان يكره القراءة بذلك7©. 


حدثنا شيخنا أبوعلي» قال: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد النحوي» 
بدمشق» قال: حدثنا أبو القاسم علي بن يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا أبو الحسن 
أحمد بن نصر بن شاكر» قال: حدثنا آبو عبد الله الحسين بن علي بن الأسود العجلي؛ 
قال: حدثنا يحيى بن آدم بن سليمان القرشي» عن أبي بكر بن عیاش عن الأعمش» 
عن أبي عمران إبراهيم بن يزيد النخعي» قال: القراءة لا تطرب ولا ترجع. 

والخمسة الباقية هي منقولة لنا عن آئمة القراءة» واختلفوا فيها وذكرناها لك 
في ما مضى من أول الفصل؛ وأنا أبين هذه العشرة الأضرب فصلاً فصلا لتعرف على 
حقيقة بما أمكن من الشرح والبيان إن شاء الله. 

أما الترعيد في القراءة: فهو أن يأني بالصوت إذا قرأ مضطرباً كأنه يرتعد من برد 
أو آلم» وربما لحق ذلك من يطلب الألحان. 

وأما الترقص: وهو أن يروم السكوت على السواكن ثم ينفر مع الحركة كأنه في 
عدو وهرولة ورہما دخل ذلك على من يطلب التجويد والتحقيق» وهو آدق معرفة 
من الترعيد. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المتن» ومثبت في الحاشية. 


(۲) في الأصل: الإثراء» والتصويب من الوضح في التجويد ص۲۱۱ الإقناع١/‏ ۰۲۷ المصباح 
۲. ۱ 


(۳) انظر: الاقناع ۲۷۷-۱ المصباح ۰۲۱۱/۲ 
(4)انظر: الوضح في التجوید ص۲۱۱ وذکر أن الأهوازي رواه في کتابه الكبير القراءة» الاقناع 
۰۲۷۷-۱۸ الصباح ۱۲/۲ ۲. 























۳ : ۰ 1 شم حا شر ع ولي ا ھی ET‏ 
باب ذكر اختلاف مذاهب القراء قي كيفية التلاوة وتحجوید الاداء سس س ساللے ۲٢٢‏ 


وأما التطريب: فهو أن يتنغم بالقراءة ویترنم بھاء ويزيد في المد/ في موضع 
المد وغير مواضع المدہ وربما تى في ذلك بما لا يجوز في العربية» وربما دخل ذلك 
على من يقرأ بالتمطيط. 

وأما التلحین: فهو الأصوات المعروفة عند من يغنى بالقصائد وإنشاد الشعر» 
وهي سبعة ألحان» وقد أتى القرآن بثامن''' ليس من أصواتهم» والذي يلحن إذا أتى 
باللحن لا یخرج منه إلى سواه وقد اختلف السلف في جواز ذلك» فكرهه قوم؛ وأجاز 
آخرون. فأما الإقراء به فلا يجوز ولا بالتطریب. ولا بالترقیص؛ ولا بالتحزين» ولا 
بالترعيد» على ذلك وجدت علماء القراءة فی سائر الأمصار”". 


وأخبرنا أبو بکر؛ قال: أخبرني أبو الفضلء قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن عبدان''' 
الحافظ بالأهوازء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر وأحمد بن صالح» قالا: حدثنا أبو يوسف 


مھ * 


يعقوب بن سفيان» قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن السلمی» قال: حدثنا بقية 

(۱) وهكذا في الإقناع /١‏ ۲۷۷ء ون الموضح في التجويد للقرطبي ص ۲۱۲: «وهي ثانية آلحانء 
وقد أتى القرآن بتاسع ولیس هو في موضع أصواتهم». 

(۲) انظر: الموضح في التجويد ص۲۱۲ الإقناع ۱/ ۰۲۷۸-۲۷۷ الصباح ۲/ .۲۱٦‏ 

(۳) ابن محمد بن الفرج ا حافظ الثقة العمر أبو بكر الشيرازي» محدث الأهواز: حدث عن محمد 
ابن محمد الباغندي وأبي القاسم البغوي وهذه الطبقة العالية» وكان مولده في سنة ۲۹۳ف 
وكان من كبار الأئمة سأله حمزة السهمى عن أحوال الرجال» روى عنه حمزة بن یوسف؛ 
وا لمن ا0ی رغد ماب اتف سای اع ارك البخارية وكان يقال له: الباز 
الأبيضء توفي في شهر صفر سنة ۳۸۸ھ.. انظر: طبقات الحفاظ ۰۱۳۱/۳ العبر؟/ ۰۱۷۳ 

)٤(‏ ابن الوليد بن صائد الحافظ» آبو محمد الكلاعي ا حمیري الميتمي ا لحمصي» أحد أعلام 
الحديث» روى عن محمد بن زياد الألهاني» وبحبر بن سعدہ وثور بن یزید» وخلق» وعنه: من 
شيوخه: الأوزاعي» وشعبة» ومن آقرانه: ابن البارك والولید بن مسلم؛ وإسماعيل بن 
عياش» وطائفة» قال يحيى بن معين » وأبو زرعة» وغيرها: إذا روى عن ثقة فهو ثقة حجة» 
قال أبو حاتم: لا يحتج ببقية» توفي سنة ۱۷۷ھ. انظر: الجرح والتعديل7/ 575» تاريخ 
الإسلام ۱۳/ ۷۱-۷۰. 





۱۳/۹۸ 



































۷ سس و ی ی شت جا مع القم اعات 


قال: حدثنا حصین بن مالك الفزاري" قال: سمعت شیخنا یکنی آبا محمد یحدث 
عن حذيفة بن الیمان» قال: قال رسول الله : اقرؤوا القرآن بألحان العرب وأصواتهاء 
وإياكم وأصوات آهل الفسق والكبائر". 

۱ - وسمعت شیخنا الأهوازي» یقول: سمعت القاضي أبا الفرج معافی 


ابن زکریا الحلواني» یقول: حضرت یوما عند ابن مجاهد. وقرأ عليه قاری فطرب؛ 
فقال له ابن مجاهد: ما أطيب هذاء اخبأه لبیتکم''. 

وأما التحزین: فإنه ترك القارئ طباعه وعادته في الدرس إذا تلا ویلیّن الصوت» 
ویخفض النغمة كأنه [ذو] خشوع وخضوع» ويجري ذلك مجرى الریاء لا يؤخذ 
به» ولا يقرأ على الشيوخ إلا بغيره» وإنكار شيوخنا الأخذ بما ذکرت عنهم نقل نقلوه 
عن سلفهم؛ لأنهم [متبعون] غير مبتدعین(). 


)١(‏ هو حصين بن جعفر الفزاري الدمشقي» عن: مکحول» وعمير بن هانی» » وعنه: محمد 
ابن وهب بن عطية» وهشام بن عمار» وغيرهماء قال الذهبي: ما أظن به بأساً. انظر: ا جرح 
والتعدیل۳/ ۰۱۹۰ تاريخ الإسلام۱۲/ .٦۷‏ 

() رواه القاسم بن سلام في فضائل القرآن ص ۰۱۱۵ مع زيادة (فانه سيجيء من بعدي قوم 
يرجعون بالقرآن ترجيع الرهبانية والنوح والغناء لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب 
الذين يعجبهم شانهم» وأخرجه الطبراني في الأوسط ۷ ح (۰۷۲۲۳ والداني في 
الأحرف السبعة ص5 4» والتحديد والاتقان ص۸4 والبيهقي في شعب الایمان ۲۰۸/۶ 
ح ( ۲۰ وابن كثير في فضائل القرآن ص55١.‏ 

وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية ۱۱۱/۱: هذا حديث لا يصح وأبو محمد مجهول» وبقية 

يروي عن حديث الضعفاء ویدلسهم.اه. 

وقال ا غیثمي في مجمع الزوائد :۱٦۹/۷‏ فيه رجل لم يسم. اه. 

وفال ابن حجر في لسان ا میزان۳/ ۳۱۹: تفرد به بقية» ليس بمعتمد وا حبر منكر. اه. 

() انظر: الموضح في التجويد ص ۱۳ ۰۲ الإقناع ۲۷۸/۱. 

)٤(‏ في الأصل (ذا). 

)٥(‏ في الأصل (متبعين). 

.۲۱۷ /۲ انظر: الموضح في التجويد ص ۱۵ ۰۲ الإقناع ۰۲۸۰۲۷۹/۱ الصباح‎ )٦( 





























بس ےچ جے ۲۱۷۱ 





باب ذكر اختلاف مذاهب القراء في كيفية التلاوة وتجوید الأداء 

وأما الحدر: فانه القراءة السهلة السمحة ار تلة» العذبة الألفاظ» اللطيفة المعنی 
الذي لا يخرج القارئ فيها عن طباع العرب وعما تكلمت به الفصحاء بعد أن 
يأتي بالرواية عن الإمام من أئمة القراءة على ما نقل عنه من المد» والهمزء والقطع» 
والوصل. والتشدید. والتخفیف: والإمالة» والتفخیم والاختلاس والاشباع. فان 
حالف شيئاً من ذلك كان میخطتا(). 


وأما التجوید: وهو أن يضيف إلى ما ذکرت في الحدر مراعاة تجوید الاعراب؛ 
واشباع الحرکات. وتبیین السواکن» واظهار بیان حركة المتحرك بغیر تکلف ولا 
مبالغة» وهو على نحو ما ذكرت» ولیس بين التجوید وترکه إلا رياضة من یحسنه 
بفكه» والقراءة هي على طباع العرب تحسن وتزین بألسنتهم» كما روي عن النبي يلق 
وكما جاء عن الصحابة والتابعین رضي الله عنهم ومن بعدهم من المتقدمین رحمة الله 
علیهم آجمعین). 

وأما التمطیط: وهو أن يضيف إلى ما ذکرت زيادة المد في حروف المد واللین 
مع جري النفس في المد» وحروف المد واللین الياء المکسورة قبلهاء والواو المضمومة 
ما قبلها/ والالف ولا یکون ما قبلها الا مفتوحا ولا تدرك حقبقة التمطیط إلا مشافهة 
وهو على نحو ما قرأت به عن ورش عن نافع من طریق المصریین عنه» ومن التمطیط 
أيضاً ينبت القارئ على الإعراب في موضع الرفع والنصب والجره مثل قوله تعالی: 
ای ر ٭ مك بو ات 6 ولي بعد ما من هم الک 4 [البقرة: ۱۰۹ ولا 
مَتَعَكَ 1€ ص:76]؛ ونحو ذلك حيث کان و أما البصریون والبغدادیون والخراسانیون» 
والأصبهاني فإنهم يأخذون عن ورش عن نافع بغیر تمطیط ). 

(۱) انظر: الموضح في التجويد ص٢۲۱‏ الإقناع ۰۲۸۰۲۷۹/۱ الصباح ۲/ ۲۱۷. 
(۲) الصدر السابق. 


(۲) انظر: الصباح ۲/ ۲۱۷. 
)٤(‏ انظر: الوضح في التجوید ص ۱۵ ۰۲ الإقناع ۱/ ۰۲۸۰-۲۷۹ الصباح ۲/ ۲۱۷. 
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۶۸ ۳۲ مهم هجو و 1 1 SEET‏ 2 تچب مه جامع القراءات 

وأما اشتقاق التحقیق: فهو أن يزيد على ما ذکرت من التجوید روم السکوت 
على کل ساکن ولا یسکت. فیقع للمستمع أنه يق رأ بالتحقيق» وكذلك جمیع ما یذکرہ 
من التحقیق فإنه یرومه» وهي تقراً بعد القراءة بالتحقیق لیْعلم أنه قد ضبط ذلك» وهي 
رياضة وربما آخذ بذلك لغیر حمزة(. 

وسمعت الاهوازي یقول: سمعت آبا الحسن العلاف البصري یقول: قرأت 
لأبي عمرو باشتقاق التحقیق بعد قراء‌تي لحمزة على آبي الطیب الاصطخري خمساً 
وثلاثين ختمة» وختمة آخری إلى رأس الجزء من سباً ومات الشیخ رحمه الله فتممتها 
عل ق 

وأما التحقيق: فهو حلية القراءة» وزینة التلاوة» ومحل البيان» ورائد الامتحان» 
وهو إعطاء الحروف حقوقهاء وترتيبها مراتبھاء ورد الحرف من حروف المعجم إلى 
مخرجه وآصله» وإلحاقه بنظيره وشکله وإشباع لفظه ولفظ”" النطق به» ومتى ما غير 


ذلك زال الحرف عن مخرجه وو 


وأصل التحقيق: المد والهمز والقطع» والتمكين» وأن يكون ذلك وزناً وكيلاً 
و لایفضل شيء على شيء في المد والقطعء والسكت» والتشديد» والتخفیف» 
وأن يكون المد سالماً من جري النفس معه» والقطع من تنفير الساکن بعده» والسكت 
من قطع النفس» والتشديد من أن يكون أثقل من إظهار حرفين» والتخفيف من 
الاعتماد عليه» وأن يكون المخفي عند ما اختفى عنده بين أقل من حرفين وأكثر 
من حرف واحد» ومعنى ذلك أن يكون المخفي بين التشديد والمخفف”) وأن لا 
يطبق الباء» ولا يجهر بالتاء» ولا يثرثر بالثاء» ولا يجرجر بالجيم» ولا ينحنح بالحاء 


.۲ انظر: الموضح في التجويد ص۱۵‎ )١( 

(۲) انظر: الصدر السابق» الإقناع ۲۷۹/۱ 

(۳) مکذا ني الأصل» وني الوضح في التجوید ص5١‏ ۲ والاقناع ۱/ ۲۸۰: (لطف النطق به). 
)٤(‏ انظر: الصباح ۲/ ۲۱۲۷ 

۰۲۸۲/۱ إلى هنا في الاقناع‎ )٥( 
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با .- د ا ۱ متلاف مذاهب الق أء 2 کب 2 العلا و 9 وجوید الأداء ساد ۹ 1 


ولا يؤضخ بالخاء ولا يرخي بالدال» ولا يهمس بالذال» ولا يهرهر بالراء» ولا نزز 
بالزاي» ولاينسنس بالسین» ولاينشش بالشين» ولا ينصّص بالصاد۲ ولا يغضض 
بالضاد» ولا يحطط بالطاء ولا یمیل بالظاء ولا یعنعن بالعين» ولا یغرغر بالغين» ولا 
یؤفف بالفاء ولا یقلقل بالقاف» ولا يكلكل بالکاف. ولا يغاظ اللام إلا في آسماء الله 
تعالى إذا انضم ما قبله أو انفتح فقط ولا يزمزم بالميم» ولا یژئن بالنون» ولا يتفلج 
بالواوء ولا يتهوج”" بالهاء ولايتلاشى بالياء» ولاينبر الألف» ولا یلین بالھمز'''. 
ومن ذلك أيضاً إرقاق الراء إذاكانت خفيفة متحركة كانت أو ساکنة کقولەتعالی: 
لا ئل اس تی 4 [الأعراف: 19]» وم مر اك او € [النحل: ۰۷۷ عفر یی 94 
ومن یک فتاه [لقمان: ۲۱۲/ وما أشبه ذلك. وكذلك حکم اللام إذا سكنت في 
إظهار وبيان» كقوله تعالی: ریت سکم مد 4 لآم جار الى 4 
[الفرقان: ۱۵]» و له سا € [الفرقان: ٤٦]ء‏ وهو کثیر فقس بعضه ببعض( وکذلك 
يكلف بیان اللام الساكنة واظهار سکونها عند النون من غير تنفير ولا ٍخفاء وإلا 
صارت نون کقوله تعالی: «رَسَلتا ۱4 و ارآ ۱4 و جاع ۳4 4 
(الاسراء: 00۷۰ وه ۱4 ۷ وتا ۱'۹ و ماد لی #[الإسراء: ۸۰]ء كك 


(۱) في الموضح في التجويد ص 4 ۱۲ : ولاينشنش شال اسم مھ 
(۲) في الموضح في التجويد ص ١70‏ : ولايتهوع. 

(۳) انظر: الموضح في التجويد ص٤‏ ۰۱۲۹-۱۲ الصباح۲/ ۲۱۷. 
)٤(‏ آل عمران: ۰۱۲۹ المائدة: ۱۸ء وغيرها. 

.56 هود: ۸۱ الحجر:‎ )٥( 

.۲۱۸/۲ انظر: الصباح‎ )٦( 

(۷) هود: ۷۰ ا حجر: ۸٦ء‏ وغيرها. 

(۸) البقرة: ۰۵۷ ۹۹ء وغيرها. 

(۹) البقرة: ۰۱۲۵ وغيرها. 

(۱۰) الاسراء: ۰۷۰ الحاثية: ٠١‏ . 

(۱۱) البقرة: ۷٦ء‏ الأعراف: ۰۱۱۰ 





۱۳۱۳۹ 
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وهآ 4 ولا ۷4ء وا كيلا 4 (ص:۷۳) وهو كثير فتفقد بیان ذلك تصب 
إن شاء الله. 

فان نت اللام قبل تفخيم اسم الله تعالى المخالفة لأنه سائر اللامات خلصت 
الأولى من تفخيم اللام اسم الله تعالى عز وجل تخليصاً سهلاً» كقوله تعالى: 
6 م4 و لسر لاک 2904 و لل اک 4 ونحو ذلك(). 

والحركة تشبع في الواو والياء إذا كانتا خفیفتین مثل قوله تعالى: نو 4 
وطكل آلکنی كاك 4 [البقرة:0151 «وکاژی6 [البقرة: ٣۳ء‏ وا من تلو 
[املك: ۳]ء و توش © [سبأ: 0۲ على قراءة من لم يهمز» وما گنت ناویا 4 
[لتصص:4۵]» وم ولد 4 [مريم: ۰۱0 و جوم 4ء و لوف [المرسلات:١1]»‏ 
وسوی الْوَجُوة € [الکیف:۲۹]ء ولساور 4( و «مکیش۱6) و رن 
ییا 4 [النحل: 0148 وطرق اار4 [هود: ۰۱۱4 ول بصحي‌ایجّن ‏ 
[یوسف: 4۱۰۳۹ و ال € [المزمل: ۰ وما آشبه ذلك . 


ومتی آنت الراء مشددة فلا تکررها بل شددها فی غير عسر کقوله تعالی: 
ور اکا € :۰۲۲4 ودا اض € [الزمر :8]» الما کت فتاعند تج 4 
(۱) البقرة: ۳۶ وغيرها. 

(۲) الأعراف: ۹۰ء النحل: ۰۱۰۱ وغيرها. 

(۳) آل عمران ٥٦ء‏ الائدة: ۰۱۲ وغيرها. 
(5) البقرة: ۰ ٩۱‏ وغيرها. 

)٥(‏ البقرة: ۲۷۵ الائدة: ۸۷ء وغیرها. 
(5) انظر: الصباح۲/ ۲۱۸. 

(۷) البقرة:۵ ۰۲۲ الائدخ: .۸٩‏ 

(۸) القيامة: ٤‏ ۰۲ عبس: .5١‏ 
)٩(‏ الکهف: ۳۱ء الحج: ۰۲۳ وغيرها. 
(۱۰) الأعراف: ۰۱۰ اح حجر: ۲۰. 

(۱۱) انظر: الا یضاح في القراءات ۱/ ۳۵۵. 

































باب دص اختلاف مذاھب القراء ف كيقية التلاوة ونجويد الأداء عجرم ل ON‏ 
[یونس:۱۲]» ونحو ذلك» فإن ینت الواو والياء فأشبع سكونها ثم الفظ اوھ 
2 و ره دك 75 و 2 

شرب [النحل: ۰۲۷۷ من دونه مويلا € [الکہف:۸٦]ء‏ مَوقورا © [الاسراء:1۳] وما 
أشه ذلاکف!'۶. 


وإذا اجتمعت السین الساكنة مع حرف من حروف الإطباق في كلمة فتوصل 
إلى سكون السين في رفق وتؤدة لثلا يصير صاداً بالاختلاط مع حرف الإطباق» 
كقوله تعالی: اموک € [الحج: 0۷۲ و و »۲۳ وز لطاب4 ان 
آسْتَطعَتَ 4 [الأنعام: ۰۲۳۵ رطع [الجادلة: 4]» ونحو ذلك©. 

وصف الصاد وآعطها حظها [ذا کت عند الطاء والا صارت سيا مثل قوله 
تعالی: «وَطَعَك 4 [طه: »]4١‏ و یسطورت؟4 [الحج: 01۷۷ ولو تساو 4 


ونحو ذلك؟. 


وبين همس التاء إذا جاورت حرفا من حروف الاطباق في كلمة وخلصها من 
الطاء وإلا صارت طاء» كقوله تعالی: انط بو( مَن استَطعت € [الإسراء:54]» 
ولإمَسَتَِمٌ ۴ء ونحو ذلك”»» فان سبقت الطاء التاء فأبق صوتها من الإطباق وإلا 
صارت الطاء تای نحو بَِسَطْتَ € [الائد::۲۸]ء وفلَحطبُ 14۴النحل:٢۲]ء‏ و فرطت » 
[الزمر:٥٥]ء‏ ونحوهن( ۱ . 
(۱) انظر: الایضاح في القراءات .۳٥٣ /١‏ 
(۲) الاسراء:۵۸. الاحزاب:1 . 
2 الاسر ۳۵:۶۱ الشعراء: ۸۲ 
)٤(‏ انظر: التحدید في الإتقان ص59 »١‏ الإيضاح نی القراءات۱/ ۰۳۲ الصباح ۰۲۱۹/۲ 
)٥(‏ النحل:۷ء القصص:79. 
)٦(‏ انظر: الصباح ۲/ ۲۱۹. 
(۷) يونس:5 ۱۰۲ لکهف: ۵ 4 . 
(۸) النساء: © ۲ الحادلة:؟ . 
(۹) انظر: الصباح ۰۲۱۹/۲ 
(۱۰) انظر: التحدید في الاتقان ص ۰۱۵۱ الایضاح في القراءات۱/ ۰۳۹۷ 

















نی 








YoY‏ ...وت جامع القراءات 

وإذا سكنت الزاي فأتِ بها مختلصاً مما بعده» كقوله تعالى: وا ڪرت 4 
[التوبة:٥٣]ء‏ 8 وَآَسَتَفْرزْ من 4 [الإسراء:54]» ردرۍ€ [مود:۰]۳۱ لثم ازدادوا 2070# 
ونحوذلك7". 

واجهر بالدال إذا سكنت عند النون وإلا صارت غنة» ولا تتساهل في ذلك 
فيصير مدغمة/ في النون» مثل قوله تعالی: فد رى € [البقرة: ۰۱66 # ود 
رکم ال 4 [آل عمران:۱۲۳] وشبهها(۳). 

کی ا 


والواو المضمومة فأشبع ضمتهاء کقوله تعالی: شال 4[البقرۃ: ١۱ء‏ ۱۷۰])ء 
فلوَلَاتَنسَوَأ نل4 1البقر:۲۳۷]ء 9 لترو للحي 4[التکاثر:٦]‏ ونحو ذلك . 


وكل كسرة في كلمة بعدها ياء متحركة» أو ضمة بعدها واو متحركة نحو 


# لیردادوا 6 و لیعام الله و دوادو € [المجادلة :۰۳۲۰ و یری 46( »ونحوهن» 
فاختلس الکسرة والضمة". 

فان سكنت الواو والياء» وکان ما قبلها متحركاً حركتهاء ولا یکون ذلك إلا فى 
کلمتین بالاشباع, نحو قوله: لو آنشرکم ۷۹ء و ری ۱۳۹ و« قلأ واقباواپ 


[یوسف:۷۱]» وشبه ذلك. 


(۱) آل عمران: ۹۰ء النساء:۱۳۷. 

(۲) انظر: الصباح ۰۲۱۹/۲ 

(۳) انظر: التحدید ص۰۱۱ الایضاح في القراءات۱/ ۰۳۹۷ الصباح۲/ ۲۱۹. 
)٤(‏ انظر: الصباح ۰۲۲۰/۲ 

> آل عمران:۰۱۷۸ الفتح:‎ )٥( 

.7 6 آل عمران:۰ ۰۱ الائدة: ٤۹ء الحديد:‎ )٦( 

(۷) الائدة: ۳۱ الأعراف: ٩‏ ۲. 

(۸) انظر: الإيضاح في القراءات ۱/ ۳۵۷. 

(۹) البقرة: ۲۸۰۲۳۵ وغيرها. 

() پونس: ۰۵۳ یوسف: ۹۸ ۰ وغیرها. 
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پاب ذکر اختلاف مذاهب القراء فی گنک التلاوة وتجوید الاداء سس ۲۵۲ 
وأشبع بیان حركة الواوین بتکلف وتثبتء مشل قوله تعالی: وفيت © 
[آل عمران: ٢٥]ء‏ 4# وضع # [الکیف: ٩‏ و رکه اه 4 [الساء: ۱۱]) ونحو ذلك . 
وان انضم ما قبل الواو الثانية فأشبع الواو المضمومة لیخلص لك سکون 
الثانية» نحو ما ری عنما 1 [الاعراف:۲۰]» و داو د 4 حیث کان» ونحو ذلك("؟. 
والواو والياء المشددتان إذا كان بعدهما مثلهما فعليك بإشباعهما من أجل 
الإدغام الذي فيهاء نحو فد الصا 4 [الأعراف: ۰2۲۰۰ # والعئق رون 
[الأنعام: 5۲ ههار 


۳ 


[البقرة:۱۵]» لوا کم أهواء هم # [ا لمائدة:۸٥]ء‏ و کیلک #6( و على الزن 4 
خر و < م 


رتکد 74 رطع عل ۳6 و هه 4 اید٠٠‏ رل » 
[الاعون:۲ ]» ونحو ذلك 


وآشبع في قراء‌تك مذ الواو المضموم ما قبلها من غير إسراف في مثل قوله: 
وَنَعَصُوا € [المائدة: ۱۵]» و منوا © [المائدة: ۹۳]ء عفرو لذي € [الجائية: 14]» 


وجنس ذلك ومثله اما ات ۲۱6 #وَصَابرُوأ وَتَايِطواً 4 7ال عمران:۲۰۰]» 


.۲۲۰/۲ انظر: المصباح‎ )١( 

(۲) البقرة: ١٢٥۲ء‏ النساء: ٣٦٦‏ ء وغيرها. 
(۳) انظر: المصباح ۲۲۰/۲. 

۲۲۰/۲ انظر: الصباح‎ )٤( 

)٥(‏ الأنعام: 207 عبس:۷. 

)٦(‏ البقرة:۱۹ء ء وغيرها. 

(۷) البقرة: ۷۵ء ۷۷ء وغيرها. 

(۸) الأعراف: ١٠۰٠ء‏ یونس: ۰۷ 

(۹) انظر: الصباح ۲/ ۲۲۰. 

(۱۰) البقرة: ٦١ء‏ آل عمران:۲۱۲ء وغيرها. 




















۷۸۵٣۰ 


۳۵۶ ہے - 01000 رممچہ ل امم القراءات 


تا 

تشبع ضمتهاء واحذر أن تشدد الواو المفتوحة التي بعدها فیصیر مثل #عَصواً 
وکا نوا ۳ ونحوه فإذا انفتح ما قبل الواو سقطت المدة» ومد الياء أيضاً المکسورما 
قبلهاء نحو ف می ايساو € [النساء:؛ ]» #فى توس € [یرسف: ۰۷ 01۸۰ ونحوهما(۲. 

وأشبع في قراءتك بیان الواو في قوله وضو © [المارج:4۳ ]» و وکوک 1 
[ا مائدۃ:٥۷]ء‏ و لنوت [النساء ۰ء و یو ق 46 [الفجر :وو ہل" ونحو() 

وكذلك الياء منقلبة من وا كقوله طاالم برا € [النعام: ۱۵۲ و #الميحاة 1 
[آل عمران:۹]ء و تانق 4 [الرعد:۲۰]» و(المیقات)(* وما اق ذلك من الياءات 
المنقلبات عن واوات؛ لانكسار ما قبل الواو(؟. 


وتفقد الياء والواو الساکنین إذا كان قبل كل واحد منهما حرکتهما عند وقفك 
على الكلمة فتمدها أدنى مدق نحو لیب )€ [يوسف: ٦٦]ء‏ و ریپ © [هود: ٦٦]ء‏ 
ولیحَلمون € [البقرة: “014 وروت [الأعراف: ۱۹۰]ء ونحوه فان انفتح ما قبل 
الياء والواو فتسقط المدّ في كل حال لا خلاف في ذلك" . 


١ ۲‏ وسمعت أبا بکرہ يقول: سمعت أبا الفضلء يقول: وينبغي للقارئ أن 
يجعل مفتوح الحروف ومنصوبها/ لينة التعالي» خفيفة التوالي» ومضمومها ومرفوعها 
إشارية؛ ومكسورها ومخفوضها اختلاسية إلا ما كان ذلك محتاجاً إلى الإشباع فإنه 
حينئلٍ يشبع من غير تعد فإذا همز يأتي بالهمز سهلة في الذوق من غير لكز لهاء ولا 


(۱) البقرة: ۱٦ء‏ آل عمران:7١١.‏ 

.۳٥۸ انظر: الایضاح في القراءات ص‎ )٢( 

(۳) البقرة: ۲۷ء وغيرها. 

.۳۵۸/۱ انظر: الإيضاح في القراءات‎ )٤( 

)٥(‏ في القرآن مت لت 4 [الأعراف: ۱۶۲ الواقعة: ٥٥]ء‏ وَلألمِيقَاتِ 146الشعراء:۳۸]. 
)٦(‏ انظر: الإيضاح نی القراءات .۳٥۸/۱‏ 

(۷) انظر: الإيضاح في القراءات ۱/ .۳٥۹ -۳٥۸‏ 









































8 اسیا فک اسار“ ف 3 ملذاھہ 2 الق ام ۴ كيفية العاك و 7 5 جو پلک الأداء نجس e ses‏ 2 ۳۲ 


خروج بها عن حدهاء ساكنة كانت» أو متحركة'"". 

۳ -وآخبرنا أبو بكر المروزيء قال: أخبرنا الخزاعي» قال: حدثني طلحة 
ابن محمد قال: حدثنا آبو بكر بن مجاهد. قال: حدثني محمد بن عیسی؛ قال: حدثنا 
محمد بن يزيد بن رفاعة» قال: سمعت أبا بكر بن عیاش يقول: إمامنا يهمز وه 
[الهمزة:8] فأشتهي أن أسد أذني!". 

وإنما قال أبو بكر هذا لأن من الناس من يلفظ بالهمز لفظاً تنبو عنه القلوب» 
وتبشعه الأسماع على مقدار غاظ الطبع ورقته» وهو مكروه عند العلماء بالقراءة. 


وير ور 


٤۔‏ إشباع المشدد في مثل قوله تعالى: را 4 » #متَيرمَاهُمَ € [الأعراف: 1514 ]» 
لآن تَسَكّرَ ہا 4 [الأعراف:1]» ویک ر4 [المدثر:#]» نیت به » [الفرقان: ؟]» 
سل فا 4(النور:٦۴]ء‏ ونحو ذلك''. 


وليشبع تفشي الشین من غير إفراط في قوله تعالى: * سر سر 4 [الصافات:١١٠]»‏ 
ول 4 و(بشره)» ونحوهن» ويكلف إظهار الراء لأن لا تدغم ومثله # عفرا 
ل لأنك إن لم تتكلف إظهار الراء عند النون صارت نوناً مدغمة فيما بعدها. 


)١(‏ انظر: الإيضاح في القراءات١/ ۳٥٣‏ التمهيد ص۱۰۸. 

(۲) ذكره الداني بإسناده في جامع البیان؟/ ۰۱۷۰ ومذكور في جال القراء۱/ ٥٦٥٦ء‏ والمرشد 
الوجيز ص ۱۲ ۰۲ وسير آعلام النبلاء ۸/ 5 »6٠‏ والتمهيد ص۱۰۸. 

(۳) انظر: الوضح في التجويد ص58 .١‏ 

)٤(‏ الحجر: ۰۳ مریم:۷. 

.۸ ا لحاثیة:‎ ۱١: في القرآن (فبشره) لقمان: لاء یس‎ )٥( 

() انظر: الایضاح نی القراءات .۳٦٣ /١‏ 



































٤‏ کک کی چ کچ ےک یک ت ب کی پش سیت حا مع | القر اعات 

فإذا كانت الراء مشددة أشبعتها وفخمتهاء مشل قوله تعالى: ارح 
ار 4« و من رھ ٩04‏ و َو دی 4« ل وفدور سيلب € (سبا: : ۰۱۳ 
ونحو ذلك“ قال آبوعلي: ورأيت من یقول في ذلك بتشدید الراء وترقیقها. 

ومن المشدد أيضاً ميم الجمع يلقي ميماً على مذهب من لم يضم؛ کقوله 
تعالی: #عَليّهم ما و وين وراي یله البروج: ۰۲۲۰ اگرهم مَقَسَدُوتَ 4 
[الز خرف: ۲ وهو کثیر متی لم تشبع تشدید ذلك صار في السمع کمیم واحدة. 

ومن المشدد أيضاً د 6 [لناعد: ٥]ء‏ ین € (یونس: ۲۸ و ودک ہہ 
[البقرة: 2۳۰۳۷" واحذر أن یصیر فی لفظطك جیما ولا تقف على الياء من (إياك)» 
ونحوه» فاذا شددت فاستمر فی قراءتك7". 


١ ٥‏ فان كان ذلك التشدید دائراً باللسان لم تفرط فيه بتكرير» أو بتکسیر 
وإشباع التشدید وإعطاء المد حقه في قوله تعالى: لرك آلكآإْنَ 4 [الفاتحة: ۷]) 


رھ کے سم 


العامة & 1النازعات:٣۳]ء‏ الم [لحاقة: ١ہ‏ ۲ ۲ رالات ۳4 و اا4 
[عبس: ۳٣۳]ء‏ منت ٭ [الصافات: »]١‏ وَمَن لتاق الله © [الحشر: ٤ء‏ ونحوهن. 


وإشباع الحركة من غير تشدید في الياء والواو مثل قوله تعالى: # اَی بد 4 
[الفرقان: 49]» و لته 4 [النحل: ۰۲۹۷ ومن خی بوم [هود: 1 وتي 


)١(‏ الفاتحة: ۳ البقرة: ٦١٦۱ء‏ » وغيرها. 

(۲) البقرة: ٥ء‏ ٦۲ء‏ وغيرها. 

(۳) البقرة:۱۷۳ ۰ وغيرها. 

.۲۲۲ /۲ انظر: الصباح‎ )٤( 

)٥(‏ الأنعام: ۹ء یوسف:۱ ۰۷ وغيرها. 

(1) انظر: الایضاح في القراءات ۱/ ۰۳۹۰ الصباح ۲۲۲/۲ 

(۷) انظر: الایضاح في القراءات ۰۳۹۹/۱ ۳۰۰ الصباح ۲۲۲/۲. 
(۸) الأنفال: ۰۲۲ وغيرها. 


















































۱۷ ۵ ۱۷۶۰ یتیس‎ e e r 


باب ذکر اختلاف مذاهب القراء في كيفية التلاوة وتجوید الأداء 
یسک € [النحل: ۹۰]ء تلو من که [الجمعة: 0۲۱۱ و خذ مت وم € [الأعراف: ۲۱۹4 
أن يان يوم 4( بیجن ۹ء في الموضعین") بعد تخلیص وتخفیف الیاء 
وکسرها من تشدید السین فیهماه وكذلك من ّل 4 [المزمل: 1٠١‏ یی دی ار 4 
[الحجرات: ۱]/ ونحو ذلك . 


وكذلك إشباع الحركة بإظهار وبيان في قوله تعالى لقا خض ال # 
[الأعراف ۷۰ء و8 یت حسن القصص٭ [یوسف:۳]» وإشباع التشدید في ۰ والطاء في 
قوله: فيع الط الم € [الفرقان ۷۰ء ال € [الشعراء ۹۰ء اق اتبا 146الفتم:٦].‏ 

وإذا التفى حرفان من حروف الحلق غير مثلين فتعمد لبيان أحدهما من صاحبه نحو 

فمن يُحَرْحَعَنٍ آلگار © [آل عمران:۸٥۱]ء‏ ومع غَيرَ 4 [النساء: 45]» لن تح عليه َد # 
[طه: ۲٩۱‏ اج عَاصِفَةٌ € [الأبیاء:۸۱]ء رع ع4 حى فدروہگ4 [الأنعام:41]ء 
ضيح مَؿِيمًا 4[الکھف:٤٤]ء‏ ونحوه ۳ 


وأنعم بيان الجيم في قوله تعالى : اجه € [القلم: ۰ # ومن حیث حرجت 4 
[البقرة: »]١49‏ ونحوهماء وقوله #لا تع قلو وبا [آل عمران:۸] متى لم يتكلف بیان الغين 
الساكنة كادت أن تصير قافا". 


وكذلك ترقق الراءان إذا اجتمعتا في كلمة وتخلص بيانهماء مثل قوله تعالى: 
3 رز © [آل عمران: ۸۰۱ فرت ت # [الشعراء: ۱ء لعل سرر شس ر 74 . 


)١(‏ البقرة: ٥۲ء‏ وغيرها. 

(۲) یوسف: ۳۹۔. 

(۲) انظر: الایضاح في القراءات ۱/ ۰۳۲۰ الصباح ۲/ ۰۲۲۳ 

(4) البقرة: ۰۲۵۰ وغيرها. 

۰۲۲۳ انظر: الایضاح في القراءات۱/ ۰۳۹۱ الصباح۲/‎ )٥( 

.۲۲۳ /۲ انظر: الصباح‎ )٦( 

(۷) احجر: 4۷ الصافات:4 4 وغيرهاء وانظر: الصباح۲/ ۲۲۳. 


۰ 
































۵۸ ۲ هو وج ی ج چ ونی د 2 سا مم القر اءعات 


رم 2 > مر ص.."ە۔م۔ے 


وبين الضاد عند الجیم في قوله: #واخفض جتاحك 4 [الحجر: ۸۸]» وقوله: 
ات لاشو لان ر سر بیان با یں من وسط ENS OU‏ اسر 
مشک [لقمان: 14] بين كسرة الياء بعد تخليص تفشي الشين كما تبين كسرتها في 
9# مَعَنيِشَ 2# وبين الواوین في قوله: داو دک وین ینتم [آل عمران: ۷۸]» 
* وانتلو © [النساء: ۱۳۰] على مذهب من قرأ بواوین"' وشبهه» فهذا قیاسه. 

وبين الیاءین في قوله: لاح لین € [النساء: 1۱۱ وی خسن 
[التوبة: ۵۳ ]وشبههماء سح 1ق:٤٤]ء‏ ول فاصم عَم 4" بين الحاء في ذلك . 

وصف في قراءتك القاف والدال والصاد من قوله: ومن أَصَدَقٌ € [النساه:۸۷] 
ونحوهما على قراءة من لم يشم» وابسط لسانك بحرف الإطباق» وعليك بالزلزلة 
بالزاي» وبلغها في قوله: مرح € [يوسف: ۸۸ء وفآَلِْج ر4 [المدثر: ٥]ء‏ و یی 
[الإسراء: ٦٦]ء‏ وَمرِجَرَامْنَاَلسَمَةِ 4 ونحوه وكذلك تشبع الجيم في قوله تعالی: 
اجس ۷ جس امم 4 [النافقون: »]٤‏ ونحوهماء والسين في قوله تعالی: 
«مَسَطُو ‏ [الإسراء: ۸٥]ء‏ و#إيشسظوت* [الحج: ۷۲ء ونحوهماء والصاد في قوله 
تعالی: 'إبصَطرِخُونَ ٭ [فاطر: ۳۷]ء لإوَصَطَرَ 2174 ونحوهماء وبين الياءين في قوله: 
#أفعييتا¥ [ق: ٥‏ وحقق كسرة الیاء» وخفف الیاء في قوله: وتا € [الحاقة: ۱۲]) 
وبين اللام في قوله له [التوبة: ۱۲۲] ونحوهاء وأخف النون في قوله: م4 
ولا تلفظ بالنون والتنوين إلا بمقدار الحاجة ولا تجاوز بالممدود منزلته» ولا تقصر 


(۱) وهي قراءة ابن كثير» ونافع» وأبي عمری وعاصم: والكسائي. انظر: السبعة ص۹ ۰۲۳ 
(۲) انظر: الوضح في التجوید ص ۰۱۹۲ الصباح ۲۲4/۲. 

(۳) الزخرف: ۸۹ء وني الأصل (اصفح عنهم) . 

۳۰۱/۱ انظر: الایضاح في القراءات‎ )٤( 

(۵) البقرة: ۹٦ء‏ الاعراف: ۱۱۲. 

)٦(‏ الانعام:۵ ۰۱۲ وغيرها. 


ر۷( مريم:16» وغيرها. 
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کل پر با یت 





بای ذكر احتف مذاهب القراء ف كيفية التلاوة ونجوید الاذاء سس ۹ ٥‏ ۲ 


بالمقصور عن درجته وإياك والتمطیط والتمضیغ. والتشديق» والاتكاء في مخارج 
الحروف واحذر أن يخرج طرف لسانك بالذال أو الظاء أو الثاء» وأعلم أن الضاد 
متی اجتمعت في كلمة مع التاء ولم تتكلف بيانها اندغمت في التاء أو ما قاربت 
ذلك وذهب الإطباق» كقوله: #فیمَا عرش [البقرة: ۲۳۰]) لصف مَاوَضْممٌ 

[البقرة:  ۰]۲۳۷‏ فَتبضب تسه که [طه: 95]» رمک ری 4 [التوبة: ٦٦]ء‏ وكذلك 
حال الظاء مع التاء» كقوله: رم 4 ونحوها(؟ وقد ذكرنا عن نصير وعباس 


وغيرهما فيهن في باب الإدغام تجد هناك إن شاء اللہ'''۔ 


وأشبع كسرة الياء في قوله: تن 4 [مريم: ١۲]ء‏ ولا تهينن الضم والكسر في 
مثل هذاء ولا تلتفت إلى منكريه فإنهم جهلة/ لا معرفة لهم بأصول ذلك وفروعه. 

٦‏ ۱-وآخبرنا أبو بکر قال: أخبرني الخزاعي» قال: حدثني أحمد بن العباس 
المصريء قال: حدثنا محمد بن عبد الله النحوي» قال: حدثنا الثقفي» قال: حدثنا 
محمد بن عبد الرحيم المقرئ» قال: سمعت رجلاً من هل العلم يقول: قرأ رجل 
على مقرئ بواسط فقال له المقری: أقم الهاء» وأسمعني طنين النون» وخریر الخاء 
ورقق الراء» وأسلس الياء» سمن الصاد» أشقق الکاف أقم الواو على ذنبها". 


وجميع ماذكرت لك وأشباهه إنما يخفى على المقرئ والقارئ لتركهما تجويد 
لفظ القراءت» ولو استعملاهلبان لهما ماعفي علیهما من الزثل» وظهر ما عندهما بظن 
من الخلل» وهذا باب [إذا] استقصیناه طال» وحروف القرآن كلها حقیق بالتجوید» 
فقس على ما ذکرناه فان الذي ذکرناه یدلك علی ما ترکناه ان شاء له عز وجل. 


(۱) انظر: الایضاح في القراءات۱/ ۳۱- ۳۰۲ 

(۲) انظر: الفقرة (۱۱۷۷). 

(۳) ذکره الأندرابي في الایضاح ۳4۹/۱ عن أب الدرداء رضي الله عنه أنه كان یقول 
لولده: يابني سمن الصاد» ونق الصاد» ورقق الراء» وأسمعني خرير الحاء ‏ وهمهمة اضاء. 

(4) ما بین العقوفتین ساقط من التن» ومثبت ق الاعف '' 


1/1 



































5٠‏ ی کی ی م ی = سے جا مع القراءات 


باب 


ما يجب على القارئ والمقری 


۷۔ سمعت أبا بكر المروزي - رحمه الله - يقول: سمعت أبا الفضل 
الخزاعي» يقول: لقد لزمني لإخواننا المقرئين» وأتباعهم المستفيدين تعريف شروط 
الرئاسة وخلود السیاسة إذ ليس كل مقرئ يقوم بمعرفة الواجب عليه في سیرته» كما 
أن ليس کل تلميذ يقف على ما يلزمه في لقيته» والصفة التي يستحق بها المقرئ أن 
يسمى مقرتاً هى أن يعرف خطأ لفظ القارئ في الكلمة التي يريد ردها علیه» ثم يلفظ 
هو بها على صفة الفساد» ثم يتفوه بها من بعد ذلك على الصواب. ويدل على موضع 
الخلل بذكره القارئ ثم على صواب قوله دون قول غيره» ویبتدی آمره باخلاص 
النية لله تعالى فيما يرتسم به لا للذکر والاستطالة والكبر» مستصحباً للتواضع» وترك 
العجب والترافع» ويحتسب في إقراء الناس» ويجتهد في تعليمهم» ویصبّر نفسه عليه 
متقرباً إلى الله تعالى بذلك مبتغیاً للثواب من عنده ولا يلتمس بتعليمه وإقرائه شيئاً 
من حطام الدنياء ولا شيئاً من وجوه الرئاسات» والافتخارات» وصرف وجوه الناس 
إلى نفسه» ولا يتكبر على المتعلم بل يخلص النية لله تعالى فيتواضع لمن يعلمه"» 
وا جتان یکون حسناء وللادناس مجانبا ون یکون فصیحاً عالما بکتاب الله حسن 
البیان له وعنده صَدُوقاً فیما یحکیه متقناً لتادية مایرویه» غير مستنکف عن الاقرار 
بما لم یعلم إذا سئل» ولیکن عزیزا فيما يؤخذ عنه غير متملق» کذلك روي عن ابن 
عباس رضى الله عنه أنه قال: ذللتٌ طالبا فعززت مطلوبا''. 


.۳۸۷ / ١ إلى هنا في الإيضاح في القراءات‎ )١( 
»41/4 الرواية مذكورة في: المجالسة وجواهر العلم ۰4۳۹/۶ وجامع بیان العلم وفضله۱/‎ )۲( 
هلالا.‎ /١ وإحياء علوم الدين ۱ء وإبراز المعاني‎ 





























باب ما جب علن القاری والمقرئ سس ب۴۹۷۹ 
۸۔ وسمعت آبا بكر شیخناه یقول: سمعت الخزاعي؛ یقول: سمعت 
آبا بكر الشذائي مرارا یقول: لا حتمل الذلین يعني آتعلم بالذل» واعلم غيري بالذل. 
وينبغي للمقری أن یستمع على القاری قراءته وینصت له بإحضار من قلبه؛ لثلا 
يذهب عليه شيء في قراءته لايرده عليه» وقد جعله إماماً فینقل/ عنه القاری الخطاً 
متوهماً للصواب فیه ویلزم لمن يقرأ عليه أن يعد عدداً من الأعداد المشهورة(). 
9 سمعت أبا بکر يقول: سمعت أبا الفضل» يقول: سمعت أبا الطيب 
عبد الغفار بن عبيد اللہ بواسط يقول: سمعت أبا الحسن بن شَنْبوذه يقول: روى 
محمد" بن شاذان الطيالسي"» وهو أكبر أصحاب يعقوب الحضرمي» قال: كان 
يعقوب الحضرمي يأخذ أصحابه بعدد الاي فإذا أخطأ أحدهم فيه أقامه». 
ويجب على القارئ أن لا يقرأ على المقرئ إلا بعد استئذانه» فإذا قطع المقری 
على القارئ فليسكت ولايزد مخالفاًله» فإنهما مشتبهان في المعنی بالمولی والعبد(*. 
6١‏ وسمعت شيخنا أبا بکر» يقول: سمعت الخزاعي» يقول: سمعت 
الشذائي» يقول: سمعت ابن مجاهد. يقول: سمعت ابن الجهم» يقول: سمعت 
را یقول: کل من أخذ عن أحَدٍ وتعلم منه فهو فتاه» وان كان أعلى سنا منه. 


۱ وليكن نظر المقرئ إلى من يقرأ عليه متفقداً لفيه إلى أن يستكمل 


.۳۸۷ /۱ انظر: الإيضاح في القراءات‎ )١( 

(۲) هكذا نی الأصلء وفي غاية النهاية :١٠١95 /١‏ أحمد. 

(۳) البصري» ذكره الحافظ أبو عمرو الداني» فقال: عرض على يعقوب الحضرمي وهو من أجل 
آصحابه» وقال ابن شَنْبُوذ: كان أكبر رجال يعقوب. انظر: الغاية .١١95 /١‏ 

)٤(‏ انظر: الایضاح في القراءات ۱/ ۰۳۸۷ غاية النهاية ۱/ و 

۰۳۸6 /۱ انظر: الایضاح في القراءات‎ )٥( 

.۳۸۶ انظر: إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۰۳۰۰ الایضاح في القراءات۱/‎ )٦( 


۸ ۱ 





























۳مم سح سس بش ی 2 جامع القر اءات 
آمامه فإن کان خطوٌّءُ فى أمامه أربعاً فليقمه» وان لحن مرة أقامه» وان لحن حرفاً 
وأخطأ حرفا لم يقمه اقتداء ہما رواه محمد عن أبي بکی يقول: سمعت أبا الفضل» 
يقول: سمعت الشذائى» يقول: كانت سنة ابن مجاهد فى الحافظ إذا أخطأ مرتين أن 
يقمه» وإن لحن مرة آقامه وقال الخزاعي أيضاً: وسمعت الشذائي» یقول: كان ابن 
مجاهد يال على المتعلم عشر آيات لا يجاوزهن ذلك وان أخطأ أحدهم أقامه. 
وعنف من صحح له أمامه. 

وإذا جلس القارئ فليجث على ركبته الیسری» وليقم الیمنی» فان أعياه فليحرك 
اليمنى موضع الیسری برفق» ولا يحن ظهره ولا ینصبه وليكن بين ذلك» وليحد نظره 
إلى وجه من يقرأ عليه مشتغلاً به نظراً فيه تملق(). 


۲ -وآخبرنا أبوبكر» قال: أحبرنا آبو الفضلء قال: حدثني أبو بكر الشذائي 
قال: حدثنا علي بن إبراهيم القطان" قال: حدثنا أبو الغوث يحيى بن إسماعيل 
الطائي» قال: حدثنا إسحاق بن بشر الكاهلي”"» قال: حدثنا إسماعيل بن عياش 64 


.٠۸٤ /١ انظر: الإيضاح في القراءات‎ )١( 

(۲) أبو الحسن» روى القراءة عرضاً عن الحسين بن علي بن حماد» روى القراءة عنه عرضاً ابو بكر 
الشذائی. انظر: الغاية ؟/ .۷۵٦‏ 

(۳) أبو يعقوب الكاهلي الكوفي» روى عن: مالك» وأبي معشرء وحفص بن سلییان وغیرهم» 
وكثير بن سليم» وعنه: محمد بن علي الاأزدي وأحمد بن حفص السعدي وإسحاق بن 
إبراهيم السجستاني» وعمر بن حفص السدوسی» وآخرون. 
وهو كذاب. انظر: المنتظم ۰۱۲۹/۱۱ تاريخ الإسلام 48/15. 

)٤(‏ ابن سليم العسي؛ أبو عتبة الحافظء الإمام» محدث الشامء بقية الأعلام» ولد سنة ۱۰۲ه 
وقيل: سنة ١٠٦ھ‏ وسمع من الأكابر من أبي بكر بن أبي مريم» ویجیی بن سعید الأنصاري» 
وسهل بن أبي صالح وغيرهم» وروی عَنْه: الأعمش وابن البارك ويزيد بن هارون» 
وغيرهم. انظر: المنتظم ۹/ ۱۷ء سير أعلام النبلاء ۸/ ۳۱۳. 











۳۳۳ SSS 























5 اسسا ما کیب عل القار IES‏ القرئ E‏ ات ل 1 سي نكا 


عن الحسن بن دینار؟ عن الخطيب” بن جحدر عن النعمان بن نعیم(*؟ عن 
عبد الرحمن بن غت عن معاذ بن جبل» قال: قال رسول اللہ کنا اليس من خلق 
ان اليد والعملة إلافي طلب العلم)۲"۷. 

ولا يحوج نفسه إلى التمخط من غير زكام» وإلى التبزق") من غير رطوبة» 


)١(‏ البصري» ويقال: هو الحسن بن واصل التميمي أبو سعيد. محدث مکش روى عن: ابن 
سيرين» وكلثوم بن جبر» وعبد الله بن دينار» والحسن البصري؛ وخلق كثير» وعنه: الثوري» 
وشیبان النحوي» وآخرون. قال النسائي» وغيره: متروك الحدیث وقال ابن معين: لا شي 
وقال البخاري: تركه بحیی» وابن مهدي. انظر: التاريخ الكبير ۳/ ۰۲۹۲ تاريخ الاسلام 
2-۰ 

(۲) هكذا في الأصل» وني الجرح والتعدیل ۳۹۲/۳ تاريخ ابن معين ۶/ ۹۵ التاریخ الکبیر 
۳ء الجروحین لابن حبان ۱/ ۲۸۷ء والضعفاء الصغير /١‏ 05: خصيب. 

(۳) البصريء وقال ابن آي حاتم: كوني عن أبي صالح السمانء وراشد بن سعد وابن سيرين؛ 
وعمرو بن دينار» وعنه الربيع بن مسلم والحسن بن دينار وجماعة» مات سنة ۱۶۰ه وكان 
من الفقهاء لكنه متروك الحديث كذبه ابن معين. انظر: التاريخ الکببر۳/ 2771١‏ تاريخ 
الاسلام ۷۹/۹. 

)٤(‏ ابن آبان: آبو الطیب القاضی الواسطي قدم بغداد وحدث بها عن !سحاق بن شاهين» ومد 
ابن حرب النسائي» وغيرهم» روی عنه آبو بكر الشافعي ومد بن عمر بن الجعابي» وآبو 
بكر بن شاذان» ومحمد بن عبد الله الأمبري الالکی» وأبو حفص بن شاهين وکان ثقة. انظر: 
تاریخ بغداد ۱۳/ 1۲۷ . ۱ 

)٥(‏ الأشعري» نزیل فلسطین» روی عن: عمر؛ وعلي» ومعاذ بن جبلء وأبي ذر وأبي الدرداء 
وأبي مالك الأشعري» روی عنه: ابنه حمد» وأبو إدريس الخولاني» وشهر بن حوشب» 
ومکحول ورجاء بن حيوة» وآخرونء قال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله» بعثه عمر إلى 
الشام يفقه الناس. انظر: تاريخ الاسلام ۵/ ۲۸۳ء حسن المحاضرة .711//١‏ 

)٦(‏ أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۰۲۱۱/۱ والقضاعي في مسند 
الشهاب ۰۲۰۳/۲ والبيهقي في شعب الایمان ٥۹٥/٦‏ ح(٤٤٥٥)ء‏ وقال: الحسن بن دينار 
ضعيف» وكذلك خصيب بن جحدر والله أعلم وژوي من وجه آخر ضعيف. اھ. وانظر 
جامع بیان العلم ۱/ ۵۲۳. 

(۷) من البزق وهو مثل البصق. انظر: لسان العرب مادة بزق ۰۲۱/۱۰ 


























سے وت 


5 سے سس س ب جامع الق اعانت 


في قراءته مضيًا لا تفاوت فيه ولاوتّی» ویقراً بحسب صوته وقدر وسعه إلى أن 
يكمل درسه فإن آحس بقاطع فليدار نفسه» ون غلب فليقطع ‏ القول في وصف 
الترتيل المحقق ذي التطویل فان غلبه تجشق أو تثاؤب» أو عطاس» أو عال أو 
۰ سم ۰ ۰ ا 5 5 5 5 ۶ 8 مه 
فواق فلیمسك على فيه بِکَمّه ولیکن بين المقری والقاری نحو ثلاث آذرع فما فوق 
7 ذلك). 


۱ 
ا 
وت الع بلسانه» وبيديه» والاضطراب والالتفات في جلسته. ولیمض ۱ 


| ۳ -وسمعت آبا بکر» یقول: سمعت الخزاعي» یقول: سمعت المطوعي؛ 
۱ قال: سمعت آبا العباس المعدل» یقول: كلما تأخر القاری عن المقرئ آجود له ۱ 

تا ۱ 
ظ وينبغي أن يقرأ بترتیل» أو ترسیل» أو تدبر» وتفهم» وخشوع. وتضرع. وتثبت» 
| ۲/۱۲۲ وأن يصغي بفهم قلبه إلى ما خاطب الله فيه/ أهل العقلء والإيمان» والهدی» وأن 
يراعي نداء الله عز وجلء وآن یعرف نفسه وصفته من أي المخاطبین هوء وفي أي 
المقامین مقامه آفي الذاکرین أم في الغافلين» وينبغي للقاری إذا أتى المقری أن 
یسلم عليه خاصة» وعلی آصحابه عامة» ویجلس بين يديه أو حيث يرسم له ولا 
يشير بيده بحضرته» ولا یغمز بعينيه» ولا یغتاب عنده حدآ؛ ولا يسار في مجلسه ولا 
یلح عليه في سوال عند مسألته» ولا یقول: قال فلان» خلاف لقوله وينبغي للمقری 
أن يسير في أصحابه ‏ وهم طبقان خاصة وعامة - بانبساط وانقباض» فأما الخاصة 
فللأنس والتودد وأما العامة فللانقباض والتحفظ والتحرز غير مخل لهم من الرفق 
بهم» وينبغي أن يتور على من یتوسم فيه النجابة والقبول لما يلقيه إليه» ولیحثہ 


۱ () الونی: الضعف والفتور والكلال والإعياء. انظر: الصحاح /٦‏ ۲9۳۱ 
(۲) انظر: الایضاح في القراءات ۱/ ۳۸۰. 

(۳) ذکره الأندرابي في الایضاح في القراءات ۱/ ۳۸۰. 

(6) توفر على كذاء أي: صرف همته إليه. انظر: الغرب في ترتیب العرب ص 45١‏ . 





























پا ا :فا :قافو الو و سے ہمت سوج ۴۹۵ 


بأنواع الترغيب فيه عليهء وليكن ما يفيده حسب طاقة المفاد [لا]“ على قدر سعة 
علم المفيد”". 

وإن صادف القارئ كون المقرئ في منزله فلينظره إلى أن يخرج من غير 
استتذان علیه وإلا دحل تحت قول مخلد بن الحسين”": نحن إلى قليل من الأدب 
أحوج منا إلى كثير من العلم“. 


5 - وسمعت أبا یگن یقول: سمعت الخزاعی» يقول: سمعت آبا الفضل(*) 
الشیبانی") بجزيرة ابن عمر يقول: سمعت آبا بكر بن مجاهد» یقول سمعت 


۰۳۸۲/۱ زيادة یقتضیها السیاق. انظر: الایضاح في القراءات‎ )١( 

(۲) انظر : الصدر السابق. 

(۳) آبو محمد الازدي الهلبي البصري نزیل المصيصة. وکان آحد آوعبة العلم» روی عن: موسی 
ابن عقبة» وهشام بن حسان» ويونس الأيلي» والأوزاعي» وعدة» وعنه: حجاج الأعورء 
والحسن بن الربيع البوراني» وأبو صالح محبوب الفراء وجماعة» قال أحمد العجلي: ثقق 
رجل صالح عاقلء وقال أبو داود: كان أعقل آهل زمانه» توفي سنة ۱۹۱ه-. انظر: ال جرح 
والتعديل ۸/ ۳4۷ تاريخ الإسلام ۰۲۰۵/۱۳ 

.۳۸٦/۱ انظر: الإيضاح في القراءات‎ )٤( 

(8) مکذا نی الأصل» وکذا فى الضعفاء والتروکین لابن ابموزيی۳/ ۰۸۰ وفي تاریخ دمشق 
6 ۱ وتاریخ بغداد 4۹۹/۳: الفضل. 

)٦(‏ محمد بن عبد الله بن محمد بن عبید الله الكوفي» نزیل بغداد حدث عن: محمد بن جریر» ومد 
ابن محمد الباغندي» وخلق كثير من العراقيين والشاميين والمصريين» روى عنه جماعة» قال 
الأزهري: كان حفظ وكان كذاباً دجالة قال العتيقي: توفي في ربیع الآخرء وكان كثير التخليط. 
انظر: تاریخ الإسلام ۲۷/ ۱۱۷. 

(۷) مدينة فوق الموصل على الضفة اليمنى الغربیة من المجرى الأوسط لنهر دجلة يقال إن الذي 
أنشأها شخص يدعى الحسن بن عمر بن خطاب التغلبي المتوفي حوالي ۲۵۰ هب ومذہ الجزيرة 
تحيط بها دجلة إلا من ناحية واحدة شبه الحلال ثم عمل هناك خندق أجري فيه الماء ونصبت 
عليه رحى فأحاط بها الماء من جميع جوانبها هذا الخندق. انظر: معجم البلدان۲/ ۱۳۸ء 
غرائب الاغتراب ص ۳۲. 

















2 حر ۱ ا وج سس ١‏ جامع القراءات 
محمد بن الجھم؛ يقول: سمعت الفرَّاء» يقول: أدبٌ ألم ثم أدب الددم اتا 
ذكرته فقليل من كثير. 


573 57 4د 
5 25 53 


(۱) ذکره الخطیب في تاريخ بغداد 5/ ۳۵۳ والأندرابي في الإیضاح۱/٦۳۸ء‏ وابن الجوزي في 


۱ النتظم۱۳/ ۳۵۸. 



































باب 


دور مذاهبهم في الاستعاذة وشرح اختلافهم فيها 


٥۵۔‏ سمعت آبا بكر المروزي - رحمه الله - یقول: سمعت أبا الفضل 
الخزاعي » یقول: «أمر الله تبارك وتعالی بتقدیم الاستعاذة قبل القراءة بقوله عز وج 
عى موب امو یم و مر 


:1 می | 4 


« دا فرت فان تسد له 4 [النحل:۹۸]ء فإن قیل: إنما قال: 8 فَإذا فرأت مرن 
سید * فبدأ بالقراءة وعقبها بالاستعاذة؟ فالجواب: إن هذا من إيجاز العرب أن 
يحذفوا من الكلام ما يدل على موضعه منه سياقه» نما المعنی والله أعلم وقد جعل 
بعضص العلماء الاستعاذة بعل انقضاء القراءة لا حذ بظاهر الایة». 


1 - أخبرني آبو بكر قال: آخبرني آبو الفضل» قال: حدثني آبو القاسم طلحة 

ابن محمد بن جع ببغدادہ قال: حدثنا آبو بكر بن مجاهد» قال: حدثنا علي بن سهل ۷ 

قال: حدثنا عفان!''ء قال: حدثنا مهدي بن میمون"» قال: سمعت محمد بن سيرين 

(۱) ابن المغيرة» أبو الحسن البزاز» سمع شجاع بن الولیدہ وأبا نعيم» وعفان بن مسلم. روى عنه 
أبو الحسين بن النادي» وكان صدوقاء وتوفي سنة ۲۷۱ھ. انظر: النتظم ۱۲/ ۰۲4۷ تاريخ 
الاسلام۲۰/ ۲۸۳. 

(۲) عفان بن مسلم بن عبد الله مول عزرة بن ثابت الأنصاريء آبو عثان البصري الصفار؛ 
الحافظ» نزیل بغداد» ولد سنة 4 ۱۳ هم تقریبا حدث عن: شعبة» وهمام وهشام الدستوائي» 
ووهیب. وصخر بن جويرية» ودیلم بن غزوان» وطائفة» حدث عنه: البخاري» وحدیثه في 
الکتب الستة بواسطت و حدث عنه أيضاً أحمد» وابن المديني» وابن معين» وغيرهم» توفي سنة 
٠ھ‏ أو قبلها. انظر: الطبقات الکبری۷/ ۳۳۰ سير أعلام النبلاء۱۰/ ۶۲ ۲. 

(۳) أبو بحبی الأزدي المعولي» مولاهم البصري» عن: محمد بن سيرين» وأبي رجاء العطاردي» 
وعبدان بن جرير» وعدة» قرأ القرآن على شعیب بن ا حجاب؛ وهو من مشيخة يعقوب 
ا لحضرمي» الذي عرض عليهم الكتاب العزيز» وعنه: يحيى القطانء وعبد الرهن بن مهدي»- 























۲ وت 


TA‏ ۲ نا 0 هگ یی وه سیب حا معر القر أءعات 
ع 5 


يستعيذ بعد فاتحة الکتاب (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم)7". 

۷ ١-_ذكر‏ من تركها عند القراءة 

أخبرني آبو بكر قال: أخبرني أبو الفضلء قال: حدثني طلحة بن محمد 
قال: حدثنا أبو بكر بن مجاهدء قال: حدثني الحسن بن مخلد قال: سألت أبا القاسم 
ابن المسيبي عن استعاذة أهل المدينة أيجهرون بها أم يخفونها؟ فقال: ما كنا نجهر 
ولا نخفي» ما كنا نستعيذ البتة”"2» كنا نقرآه (يسّ یله لرَن لح ) في أول فاتحة 
الکتاب وفي آول سورة البقرة» وبين السورتین في الصلاة والعرضء هذا كان مذهب 
القراء بالمدينة» قال: وفقهاء آهل المدينة لایفعلون ذلك" وکنا إذا افتتحنا/ الاية 
علی مشایخنا من بعض السور نبدا ا ال ا 


۸ - وسمعت الأهوازي - رحمه الله یقول: قال الحُلوانی عن أبي جعفر 
لا يستعيذ البتة حیث ابتداً بالقراءة سواء كان ذلك رس جزء أو آول سورة في جمیع 
القرآن*؟ وبه قرأت عليه عنه» وعن آبي حمدون وخلف کلاهما عن المسيبي عن نافع. 


١ 48‏ وأخبرني آبو بكر» قال: آخبرني آبو الفضلء قال: حدثني آبو بكر 
الشذائي قال: حدثني آبو الحسین بن المنادي قال: حدثنا الحسن بن مخلد» قال: 


= ومسدد وآبو الوليد» وغيره» وثقه شعب وأحمد بن حنيل» توفي سنة ۱۷۲ه. انظر: الطبقات 
الکبری۷/ ۰۲۸۰ تاریخ الاسلام ۰۲۱۱/۱۱ 

(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه باسناده ۲۱۵/۱ 2 (۲۵۹). 

(۲) إلى هنا آورده الداني باسناده في جامع البيان ۰۳۹۱/۱ ومذكور في الکامل في القراءات۱/ ۰4۷۳ 
والنشر .۲٥٢ 7/١‏ 

(۳) إلى هنا آورده الداني بإسناده في جامع البيان ۳۹۰/۱. 

)٤(‏ أورده الدانی بإسناده في جامع البيان /١‏ ۰4۰6 وهذه الرواية جاءت عند الداني بإسناد واحد 


في ثلاث روايات. 
)٥(‏ إلى هنا في الإقناع للأهوازي. انظر: الآهوازي وجهوده في علوم القراءات ومعه قطعه من 
كتاب الإقناع ص49 ۲. 


























ee a 


15 الت ا أ شم 7 1 تعاذة ہے ابا وی ا ها 
دأ سیا قمر مدا قيويم ق اه ستعادہ وسر مم انار فهم كب 


۱ 
حدثني محمد الناقد» قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزیز المدائني قال: حدثني 
سهل بن یوسف( عن حميد الطويل"» عن معاوية بن قرة(۳ عن أبي المغيرة» 
قال: قرأ رجل على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» فقال: (أعوذ بالله السميع العليم 
من الشيطان الرجيم)» فقال عبد الله: جردوا الق رآن*. 


۰ - واختلفوا في الجهرية» وقرأت على شيخنا أبي علي عن أبي عمارق 
والكاهلي» وابن حرب» وابن راشد» ويحيى بن يعمر السعيدي» وبکر بن عبد الرحمن 
القاضي جميعاً عن حمزة» وعن ابن رب عن سُلیمء وعن الحُلواني عن خلف عنهء 
وعن أبي الأشعث الجيزي» وعن مواس بن سهيل كلاهما عن يونس عن ورش عن 
نافع بإخفاء التعوذ حيث ابتدؤوا بالقراءة عنهما . 

وقرأت عليه أيضاً عن ابن محاربء وابن الصَبّاح» وابن عطاف جميعاً عن 


)١(‏ البصري الأنماطي» روى عن حميد الطويل» وعوف: والعوام بن حوشب» وعدة وعنه: أحمد» 
والفلاس» وبندار» ونصر بن علي» قال النسائي: ثقة. انظر: التاريخ الكبير 6/ ۰۱۰۲ تاریخ 
الاسلام ۰۱۱۲/۱۳ 

(۲) حميد بن أبي حمیدہ آبو عبيدة ا خزاعي البصري» موی طلحة الطلحات» ویقال: السلمي» 
ویقال: الدارمي» واسم أبي حميد: تب ویقال: تبرویه ویقال: غير ذلك» وهو خال حماد بن 
سلمة» روى عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث» وأنس بن مالك» وبكر بن عبد الله المزني» 
وغيرهم» روى عنه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري» وإسماعيل بن جعفر» وإسماعیل 
ابن علية» وجماعة» توفي سنة 57١ه.‏ انظر: الثقات لابن حبان ۰۱4۸/4 تہذیب الال 
٥۷‏ -۳۱۷. 


(۳) ابن إیاس بن هلال أبو إياس المزني البصري» روى عن أبيه» وأبي أيوب الأنصاري» وابن 
عباس» وأبي هريرة» وابن عمر» ومعقل بن يسار» وخلق» سمع منه أبو عوانة فرد حديث» 
وهو أكبر شيخ له وثقه أبو حاتم وغيره؛ توفي سنة ۱۱۳ ه. انظر: الطبقات الکبری ۲۲۱/۷ 
تاريخ الاسلام ۷/ ۲۷۹ 

۰۳۹۶ /۱ آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۱۵۰/5 ح(٣٥۳۰۲)ء والداني في جامع البيان‎ )٤( 

.۷۷ انظر: الوجیز ص‎ )٥( 
































٩‏ ۷ اس تسام یسک و هم ےھجت سس جامع القراءات 
حمزة» وعن الرفاعي عن سُلیم عنه بالوجهین فيه بالجهر والاخفاء وعن الا خرین 
عن حمزة بالجهر فيهاء وعن ابن آبي لیلی بإخفاء التعوذ كما لا تسمع". 

وأقرأني آبو بكر المروزي عن ابن حبش عن الحسن بن عطیة عن حمزة» وعن 
الحلواني عن خلف. وخلاد عن سُلیم عنه» وعن إبراهيم بن زَرْبِي عن سُلیم عنه 
أيضاً بإخفاء التعوذ فى كل القرآن'''. 

١‏ -آخبرنا آبو بکر؛ قال: آخبرنا آبو الفضلء قال: حدثني أبو بكر الشذائي 
قال: حدثني ابن شُنَبُوذء قال: حدثنا الحسن بن مخلد قال: سألت آبا هشام الرفاعي 
فقلت له: أكنتم تجهرون بالاستعاذة على سُلیم؟ قال: لا ولكنا كنا نستعيذ في أنفسناء 
وقرأت عليه عن الباقين بالجهر في كل حال''. 


١7‏ واختلفوا في لفظهاء فقرأت على شيخنا أبي بكر المروزي» عن ابن 
كثير إلا عن أبي بكر بن الشارب عن أبي بكر الزينبي عن قنبل عنہء وأبي عمروء وأبي 
بحریّة» وعاصم إلا عن الدويري طريق الرازي: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)» 
وقرأت عليه آیضاعن أبي بكر بن الشارب عن الزينبي عن قنبل» وعن أبي عدي: (أعوذ 
بالله العظيم من الشيطان الرجيم)» وبه قرأت عن ابن كثير من طريق ابن مهران”. 


وقرآت عن أبي بكر الهبيري عن هبیرة: (أعوذ بالله العظيم السميع العليم 
من الشيطان الرجيم)» وعن نافع إلا رواية آبي عدي عنه وأبي جعفر وابن عامر» 
والكسائي: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم)©. 


)۱( مذكور في الإقناع للأهوازي. انظر: الأهوازي وجهوده في علوم القراءات ومعه قطعة من 
کتاب الاقناع ص47 ۲ . 

(۲) انظر: التتهی ص ۱۱ ۲. 

(۳) آورده الداني باسناده في جامع البیان ۱/ ۰۳۹۲ ومذکور نی الایضاح في القراءات ص۱۷۹ 

(4) انظر: النتهی ص ۰۲۰۱ الکامل في القراءات 4۷۲. 

.۲ ۵ -۲ 4 4 انظر: النتهی ص٢٦۲ الصباح‎ )٥( 




















کش a‏ ولک AAAS‏ اک نہ و سس 
3 لس دض مداهبهم قي 1 ل ستعادة و ترح | سیا م فيها 1 2211111111 8 ۱ ۳۷ 


وعن أيوب وسهل: (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجیم) وعن 
يعقوب» وسلام وأبي عبيد» وخلف كأبي عمرو» وعن حمزة (نستعيذ) قال: وليس 
لها عن الأئمة نص فيما علمت'''. 

هكذا آقرآني آبو بكر عنهم رحمهم الله. 

٣۔ -١‏ وأقرأني أبو علي الأهوازي-رحمه الله -عن أهل مصر عن الأزرق عن 
ورش» وعن أبي بَحريّة» والزهري» ومحمد بن مناذر/ وابن جبير: (أعوذ بالله العظيم 
من الشيطان الرجيم)؛ وعن يحيى بن نعيم عن أبي عمروہ وعن ابن حبش عن السوسي 
عن اليزيدي عنه» وعن الأعمش» وعن اختيار ابن سعدان» وابن جریر أيضاً (أعوذ بالل 
من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العلیم)ء وبه قرأت من طريق ابن مهران عن 
مدني وابن عامر وعلى خلف غير أن الأعمش يدغم الهاء عند الهاء وقرأت عليه 
أيضاً عن الحسن البصري وأيوب» وعن الساجي"" عن يعقوب: (أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم) إلا أن الحسن يدغم الهاء عند 
الھاء'"ء وعن إسحاق بن يوسف الأزرق» وابن صباح» وابن حفص عن حمزة» وعن 
الرفاعي عن سُلیم عنه (أعوذ بالله السميع العلیم من الشيطان الرجيم) كقراءتي عن أبي 
حاتم» وحميد بن قيس» وعن أبي صالح؛ وابن دينار» وابن واصل عن حمزة» وعن 
الرفاعي أيضاً عن سُلیم عنه: (أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجیم)). 


١15‏ وسمعت أبا بكر المروزي يقول: سمعت الخزاعي» يقول: وحکی 


. ۲۱۲ انظر: النتهی ص‎ )١( 

(۲) عبد اق بح أو عمك روی القراءة عن یعقوب» روی القراءة عنه عرضاً مد بن يزيد 
الحلواني» قال ا حافظ آبو العلاء وهو الذي يقال له: عبد الله بن بحر. انظر: الغایة ۲/ ۰۱۱۲ 

(۳) انظر: مفردة الحسن البصري للأهوازي ص ۰۱۹۹ 

.۲٥٢ -۲ انظر: الأهوازي وجهوده في علوم القراءات ومعه قطعة من كتاب الإقناع ص59‎ )٤( 
























































۲ 20 جامع القراءات 
عن بعضهم عن حمزة ثلاث آوجه: آحدها مثل الكسائي» والثاني: أنه یستعیذ بعد 

وعن ال خرین عنهم (أعوذ بالله من الشيطان الرجیم) هکذا أقرأني آبو علي عن 
الجماعة رحمهم الله ويؤيد هذه الاستعاذة قوله تعالی: سود ياه ليطن 
یر ۷4 

6 وما حدثنا آبوعلي» قال: حدثنا أبو الحسین أحمد بن إسحاق الدقاق» قال: 
حدثنا آبو بكر محمد بن عثمان بن ثابت الصیدلانی'''ء قال: حدثنا أبو إسحاق إسماعيل 
القاضي» قال: حدثنا عيسى بن مينا قالون» قال: حدثنا نافع بن عبد الرحمن» قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن هرمز الاعرج؛ عن یئ هريرة» عن النبي :2 أنه قال: الاستعاذة: 
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». 

٦۔‏ وحدثني أبو علي» قال: حدثنا أبو العباس العجلي» قال: حدثنا أبو 
العباس الرازي» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن وهب الثقفي» قال: حدثنا روح بن عبد 
المؤمن» قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق» عن سلام بن المنذر عن عاصم» عن زر بن 
حبيش» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: أقرأني النبي بي الاستعاذة: «أعوذ 

وروي عن النبي ئة في الاستعاذة غير ذلكء حدثني أبو علي» قال: حدثنا أبو 


میحمد علا ال بن محمد‌بن (سماعیل ‏ اوقال وها آبو منصور محمد‌بن رريق بن 


(۱) انظر: جامع البیان في القراءات ۱ الکفایة ص۱۰۱ . 

(۲) بغدادي ثقة» سمع: محمد بن ربح» وعبید بن شريك. وعنه: ابن رزقویه» وابن الفضل القطان. 
انظر: تاريخ بغداد /٤‏ ۰۷۸ تاریخ الاسلام ۰۱۷۵/۲۵ 

(۳) انظر: الکامل في القراءات ص 4۷۲ الصباح ۲/ 44 ۲. 

(5) الشيباني» سبق التعریف به في الفقرة (۲۲۸). 



































له 


ا اسب ۳ مذاهبھم فى الاستعاذة وشر 3 اختلافھم فيها - س جا NE‏ 


إسماعيل البلديی'' قال: حدثنا آبو العباس أحمدبن محمد الھمدانی'' قال: حدثنا 
آحمد بن الوليد بن أبي الوليد”"» قال: حدثنا أبو أحمد) قال: حدثنا أبو العلاء خالد 
ابن طهمان الخفاف * قال: حدثني نافع بن أبي نافع » عن معقل بن یسار(» عن 
النبي ياء قال: (من قال حين أصبح أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم» وقرأ 


)١(‏ القری قرأ القرآن لابن كثير على محمد بن عبد العزيز بن الصباح» وسمع من أبي يعلى الوصلی؛ 
وابن المنذر الفقيه» وتصدر للإقراء بطرسوس من الثغرء قرأ عليه: عبد الباقي بن ا حسن؛ 
وحدث عنه: تمام الرازي» وعبد الوهاب الميداني» والهيثم بن أحمد الصباغ. انظر: تاريخ دمشق 
۳ تاریخ الإسلام ۱/۲۲ ۳. 

(۲) البغدادي شيخ» روى القراءة عن أحمد بن محمد الدهقان» وعبد الله بن إبراهيم بن قتیبق 
محمد بن الجهم» ومحمد بن أحمد بن نصر بن أبي حكمة» روى القراءة عنه أبو طاهر عبد 
الواحد بن أبي هاشم. انظر: الغاية ۱/ ۰۲۱۵ 

(۳) آبو بكر الفحام» وهو أخو محمد بن الوليد سمع يزيد بن هارون» وعبد الوهاب بن عطاء 
وأسود بن عامر شاذان» وروح بن عبادة» وأبا المنذر إسماعيل بن عمر وحجاج بن محمد 
الأعور» وأبا أحمد الزبيري» وكثير بن هشام» روى عنه يحيى بن صاعد ومحمد بن خلد 
وغیرهم وكان ثقة. انظر: تاريخ بغداد /٦‏ 4۲۰. 

)٤(‏ محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري الأسدي كوني سمع الثوري» قال ابن معين: أبو ا مد 
الزببري ثقة»» وسئل آبو زرعة عن أبي أحمد الزبيري فقال: صدوقء توفي سنة ۲۰۳ه. 
انظر: الجرح والتعديل ۷/ ۰۲۹۷ الثقات لابن حبان ١۸/۹‏ . 

)٥(‏ الکوفی» روى عن أنس» وحصين بن مالك وعنه أبو نعيم» والفريابي وعدة» قال ابن معين: 
خلط قبل موته بعشر سنین» وكان قبل ذلك ثقة. وكان في تخليطه كلما جاؤوہ به قرأه. انظر: 
الجرح والتعديل ۰۳۳۷/۳ ميزان الاعتدال ۱/ ۱۳۲ 

(0) البزازه موی أبي آحمد یقال: كنيته أبو عبد اللہ روی عن: معقل بن يسار المزني» وأبي هريرقت 
روى عنه: آبو العلاء خالد بن طھمان الخفاف» قال یی بن معين: ثقة» روى له أبو داود» 
والترمذيء والنسائي. انظر: تہذیب الکمال ۲۹/ ۲۹۳ الكاشف ۲/ .۳۱٣‏ 

(۷ آبو علي» المزني» نزل البصرةء له صحبة» كناه عمرو بن علي بن بحرء ويقال: أبو یسار وتوفي 
بالبصرة في آخر خلافة معاوية وقد قيل: إنه توفي في أيام يزيد بن معاوية. روى عنه عمرو بن 
ميمون الأودي» وأبو عثمان الهدى» والحسن» وجماعة من أهل البصرة. انظر: مشاهير علماء 
الأمصار ۰171/۱ الاستيعاب ۰۱۳۲/۳ 





























٤٤‏ -۔_ سے ب ا ا چ یع سشتمجچ یہ ہے لل جامع القراءات 
ثلاث آيات من آخر سورة الحشر'' وكل الله له سبعين آلف ملك یصلون عليه حتى 
پمسی, فان قالها مساء فما ذلك 


۷ - وأخبرني آبو بکر قال: آخبرني آبو الفضل » قال: حدثني آبو بكر 


حنبل(" قال: حدثني آبي* قال: حدثنا آبو أحمد الزبيري قال: حدئنا آبو العلاء 
قال: حدثني نافع » عن معقل» عن النبي اف قال: «من قال حين یصبح ثلاث مرات 
أعوذ بالسمیع العلیم من الشیطان الرجیم وقرأ ثلاث آیات من آخر سورة الحشر 
وکل الله تعالی به سبعین آلف ملك یصلون عليه حتی يمسي» ون مات في ذلك الیوم 
مات شهیدا؛ ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة». 

قال الخلواني في جامعه فيما أخبرنا به أبو بكر» قال: آخبرنا أبو الفضل» 
قال: حدثني أبو بكر الشذائي قال: حدثنا آبو الحسن بن المنادي» عن الحسن بن 
العباس الجمّال عنه» وليس الاستعاذة حد ينتهي إليه من شاء زاد ومن شاء نقص . 


(۱) من آية 5-1717 ۲. 

(۲) آخرجه أحمد في مسنده ۶۲۱/۳۳ ح (۰)۲۰۳۰ والدارمي في سننه/ باب في فضل الدخان 
والحواميم والسبحات ۲۱٥٢ / ٤‏ ح (۸٣٤٣۳)ء‏ والترمذي /٥‏ 187 ح (۲۹۲۲). وقال: هذا 
حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه. اھ والطبراني في الكبير ۰۲۲۹/۲۰ والبيهقي في 
شعب الایمان ۱۲۱/۶ ح (۲۲۷۲)ء وأورده الذهبي في الميزان ٩۳۲/۱‏ من هذا الطريق» 
وقال: لم يحسنه الترمذي» وهو حديث غريب جذا.اھ. 

(۳) ا حافظء أبو عبد الرحمن الإمام» وأبو عبد الله الذهلي الشيباني المروزي الأصل البغدادي» 
ولد سنة ۲۱۳ وسمع من أبيه شيئا کثیرا من العلم» وسمع من: يحيى بن عبدويه صاحب 
شعبة» وسمع من: يحيى بن معين» وشیبان بن فروخ» وافیثم بن خارجة» وسويد بن سعيد» 
وخلق كثير» وعنه: عبد الله بن إسحاق المدائني» وأبو القاسم البغوي» وخلق سواهم» قال 
أبو بكر الخطيب: كان ثقة ثبتاً فما توفي سنة ۲۹۰ه. انظر: تاریخ الإسلام ۱۳/ .۱٢۷‏ 

.)4٩۲( أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» سبق التعريف به في الفقرة‎ )٤( 

.۔۲٥٢ النشر۱/‎ 4٩/۱ انظر: ا منتھی ص٢٦۲ الإقناع‎ )٥( 
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لس سه موه رت مت رز تن سسا سم رب 
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8 ناد 1 مشاشهم 1 التسمية سس سس 3 س ب بيد 6 ۷ ۲ 


باب ذكر مذاهبهم في التسمية 


۸- قرأت على شيخنا أبي علي الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي 
- رحمه الله عن أبي عمرو» وحمزة بخلاف عنھماء وعن ابن محيصن» وطلحة وابن 
أبي ليلى» وخلف» وعن الغضائري عن التمار عن رُویس عن یعقوب. وعن العليمي 
عن أبي بكر عن عاصم» وعن الغضائري أيضاً عن يوسف بن يعقوب الواسطي عن 
العليمي عن حماد بن بي زياد عن عاصم بالتسمية في فاتحة الکتاب فقط وبتركها في 
جميع القرآن. إلا أني قرأت عليه عن أبي حمدون عن اليزيدي عن ابي عمرو» وعن 
الشونيزي عن ابن غالب عن شجاع عنه» وعن القزاز عن عبد الوارث عنه بالتسمية بين 
السورہ وفي رؤوس الأئمة في سائر القرآن إلا بين الأنفال وبراءة» وعن ابن الحباب 
عن ابن غالب عن شجاع عنه بالتخيير بين التسمية وتركها بین السور» وفي رژوس 
الأجزاء» وعن الآخرين عن أبي عمرو بالتسمية في فاتحة الكتاب فقط. 

4 ۱ وآقرآني أبو علي عن عبد الله بن مالك بن سيف عن الأزرق عن ورش» 
وعن الحسن البصري» والزهري» والأعمش بترك التسمية في أول فاتحة الکتاب؛ 
وبين السور» وفي رؤوس الأئمة في كل القرآن". 

۰۔ وعن محمد بن عبد الله بن ذكوان عن آبيه» وعن السلمي» والمري؛ 
وابن النجاد وابن عتاب عن الأخفش عن ابن ذكوان في التسمية في أول فاتحة 
الكتاب والقيامة» والمطففين» والبلد» والهمزة فقط وبتركها بين السور ورؤوس 
الأجزاء في كل القرآن» وعن الآخرين عن ابن عامر بالتسمية بین السور وبين الأئمة 
إلا بين الأنفال والتوبة. 


() انظر: الأهوازي وجهوده في علوم القراءات ومعه قطعة من کتاب الإقناع ص٢٥۲‏ . 
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٦‏ - سی E AR EE‏ بس طش« جامع القراءات 

وسمعت الأهوازي» يقول: ابن هلال عن الأزرق في قول لأهل مصر عنه 
يختار التسمية عن ورش في أول سورة القيامة» وأول سورة المطففين» وأول سورة 
البلد» وأول سورة الهُمزة فقط لاغير» وعن أهل مصر عن الأزرق عن ورش بالتسمية 
في الفاتحة فقط وبالوقف على آخر كل سورة وقفة يسيرة ثم ابتدأت بأول السورة 
الأخرى هكذا إلى آخر القرآن ء وعن أبي الأشعث الجيزي وموّاس بن سهيل معا عن 
ورش بإخفاء التسمية في أوائل السور كل القرآن. 

۱ وأقرأني آبو علي الأهوازي أيضاً عن الكسائي» والمَرّا والصباح 
ابن دينار الأسدي» وعبد الله بن صالح جميعاً عن حمزة بالتسمية وبالجهر بهما بين 
السور» وفي رؤوس الا جزاء. 

وعن أبي عمارة حمزة بن القاسم» وخلاد بن يزيد الكاهلي» وشعيب بن حرب 
ابن بسام» وإبراهيم بن إسحاق بن راشد. ونعيم بن يحيى السعيدي» وبکر بن عبد 
الرحمن القاضي جميعاً عن حمزة» وعن ابن زَرْبِي عن سليم عنه» وعن الحلواني 
عن خلف عنه پخفاء التسمية بین السور وبالجهر بها في آوائل الاجزام(۱ وعن ابن 
محارب. والمنذر بن الصبّاح الكوفي» وأشعث بن عطاف عن حمزةء وعن الخلواني 
عن خلاد عنه بالوجهین بالإخفاء وبالجهر في التسمية بين السور» وفي رژوس 
الأجزاء. 

وعن الجحواني» والخزاز» والرفاعي عن سُلیم عنه» وعن الہزار عن خلف» 
وخلاد وأبي الأقفال عن سُلیم عنه بالتسمية وبالجهر بها في رؤوس الأجزاء فقط 
وبتركها بين السور في سائر القرآن» وعن الآخرین عن حمزة بترك التسمية بين السور 
وفي رؤوس الأئمة في جميع القرآن. 

وأما فاتحة الكتاب فإن الكاهلي» وابن الصبّاح» والقاضي عنه لا يسمون فيها 
البتة» ابن زربي عن سليم عنه» والخلواني عن خلاد عنه بإخفائها في فاتحة الكتاب» 


(۱) انظر: الوجيز ص/الا. 

















۳ سی فا مذاهبهم ف التسمبة سس سا : مه یی ۷۷ ۲ 


لخلواني عن خلاد عن ليم عنه بالوجهین بالا خفاء وبالجھر الا خرون عنه بالتسمية 
وبالجهر بھاء یعنی فى فاتحة الکتاب). هکذا أقرأنی آبو على عن أصحاب حمزة» 
وعن الآخرين رحمة الله عليهم أجمعين بالتسمیة في أوائل السور ورؤوس الأئمة في 
جميع القرآن. 


۲ ١-وقرأت‏ على أبي بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم المروزي-رحمه الله - 
عن الحسن بن عطية عن حمزة» [و]''' عن إبراهيم بن زَرْبِي عن شلیم عنه بإخفاء 
التسمية عند السور ورؤوس الآية في جميع القرآن» وبه قرأت عليه من طرق حمزة 
[إلا]''' في أول فاتحة الکتاب"*. 

۳ ۔وأخبرنا ہو بكر» قال: أخبرنا أبو الفضلء قال: حدثنا أبو بكر الشذائي» 
قال: حدئنا آبو الحسن بن شَنْبوذ قال: حدثنا الحسن بن مخلف قال: سمعت آبا 
هشام الرفاعي» یقول: سمعت سلیماء یقول: (إنما آخدکم بأن لاتقرؤوا بين السور 
البسم الله الرحمن الرحیم» لتعرفوا كيف تصلون بين السور)””. 

وبه قرأت من طريق الخبازي عن سيم عنه» وعن عباس. 

4 - وسمعت آبا بک یقول: سمعت آا الفضل یقول: سمعت آبا بكر 
الشذائي» یقول: قرأت على جمیع الكوفيين» وعلی أصحاب البزاز» وعلی آصحاب 


(۱) انظر: جامع البیان في القراءات ۳۹۲/۱ ۰۳۹۲ 

(۲) زيادة یقتضیها السیاق. 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من التن» ومثبت في الحاشية. 

. انظر: النتهی ص٢٦۲ الایضاح في القراءات ص۱۸4‎ )٤( 

۰486/۱ ذکره الداني باسناده في جامع البیان ۱/ ۰۳۹۳ الإيضاح في القراءات‎ )٥( 
































3 5 0 / ا 


۳/۸ 1۳ وی م م چ سس جامع القراءات 


الضبي» وعلی أبي مزاحم بالجهر عند رژوس الأثمة» وعند فاتحة الکتاب فقط (). 

٥۔‏ وأخبرنا آبو بكرء قال: آبو الفضلء قال: حدثنا آبو بكر الشذائي 
قال: حدئنا آبو الحسن بن المنادي» قال: حدثنا المزوق قال: حدثنا الخلواني قال: 
حدثناخلف: قال: كنا نق رأعلى لیم فجهر سم لتحم ايحي ) في الحمد فقط 
ولا يجهر في سائر القرآن ویبتدی في ساثر القرآن برژوس آثمتناه ويخفي التعوذ 
وسو هرن ری ) في كل القرآن إلا في الحمد فانا كنا نجهر سین 
لیر ) ونخفي التعوذ". قال: قال الخلوانی:/ وقرأت على خلاد ففعلت ذلك أيضاً 
جهرت یسم أل رن ری ) في الحمد فقط. وأخفيته في ساثر القرآن فلم ینکر 
علي» قال لي خلاد: وکان لیم یجیزهما جمیعاً من جهر وأخفی . 

وکان آبو عمرو فیما قرأت على أبي بكر عن البغدادي عن اليزيدي» وشجاع 
بخلاف عنهما عنه يخفي التسمية عند السور» ورؤوس الآية» إلا في أول فاتحة 
الكتاب» وبه قرأت على أبي عدي عبد العزيز بن علي عن ابن سيف عن الأزرق عن 
ورش عن نافع كقراءتي عليه أيضاً عن أبي القاسم الضرير الواسطي» عن يوسف بن 
يعقوب عن العليمي عن حمادہ وهي رواية المَرّاء عن الكساتيی). 

٦‏ -آخبرنا آبو بکر قال: آخبرنا أبو الفضل» قال: حدثني أبو بكر محمد بن 
عبيد بن الخليل الا خفش: قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن قرن الفرغانی» 
قال: حدئنا آبو العباس محمد بن آحمد بن واصل» قال: سمعت سلمة بن عاصم(* 
() انظر: النتهی ص۲4 الاقناع ۱/ ۵۲. 
(۲) انظر: الایضاح في القراءات ۱/ 416 
(۳) ذکره الداني باسناده في جامع البیان ۱/ ۳۹۲ بنحوه. 
() انظر: ا منتھی ص 5 75. 
)٥(‏ آبو محمد البغدادي النحوي» صاحب الفراء» روى القراءة عن أبي الحارث الليث بن خالد» 


روى القراءة عنه أحمد بن يحبى ثعلب ومحمد بن فرج الغساني» ومحمد بن يحبى الكسائي» قال 
ثعلب: كان سلمة حافظاً لتأدية ما في الکتب. توفي بعد ۲۷۰ھ تقريباً. انظر: الخایة۱/ 49/9 . 





۱ 
۱ 
۱ 

















باب ذكر مذاهبھم في التسمية سس ا 


اید عم هو ESE‏ 


لتحي )» قال سلمة: قال الفراء: وكان حمزة يصل السور بعضها ببعض ولا يفصلها 


و 4 


من (بسم لالح لح )» قال الفراء: ثم رجع الكسائي بعد إلى قول حمزة'. 

وقرأت على أبي بكر عن البّلخي عن آبي حمدون عن اليزيدي عنه باظهار 
التسمية في الفاتحة وبين السور» ورؤوس الأئمة إلا بين الآنفال وبراءة» وهو مذهب 
البصريين عن أبي عمروء وبه قرأت على أبي بكر أيضاً عن عمر بن نصر عن الدوري عن 
اليزيدي» وعن القصباني عن ابن غالب عن شجاع' "» وأقرأني آبو بكر عن الشذائي؛ 
وعبدالغفار معاً عن أبي عبد الله الشوينزي عن ابن غالب عن شجاع بإظهار الاستعاذة 
والتسمية في أول فاتحة الکتاب وبإخفاء التسمية فيما عدا ذلك» والباقون یجھرون 
عند السور فقط إلا بين الأنفال وبراءة» هكذا آقرآني أبو بكر عنهم رحمهم الله» وبه 
قرأت عليه أيضاً عن ابن حبش عن أبي شعث عن اليزيدي عن أبي عمرو قال الخزاعي 
رحمه الله: وهو اختياري( 

۷۔ وسمعت أبا بكر المروزي» يقول: سمعت الخزاعي» يقول: سمعت 
أبا بكر بن الشارب» يقول: سألت ابن مجاهد عن مذهب أبي عمرو في التسمية بين 
كل سورتین» فقال: إن شئت تفصل بينهما بالتسمية إلا بين الأنفال والتوبة» وان شئت 
تصل آخر السورة بأول الآخری؛ وان شئت تسکت سكتة ڈ ثم تبتدئ بالتي تلپھا'''. 

۸ -سمعت أبا بکر يقول: سمعت أبا الفضل الجرجاني» يقول: سمعت 
أبا الطيب أحمد بن القاسم بشیراز يقول: وكان ابن مجاهد يأمرنا بالتسمية بعد 
الاستعاذة عند ابتداء كل جزء نقرؤٌة إلا بين الأنفال وبراءة من أجل مصحف عثمان 
رضي الله عنه الذي يقال له الإمام. 


(۱) انظر: جامع البيان في القراءات ۳۹۹/۱. 

(۲) انظر: المنتهى ص 2755 جامع البيان في القراءات ۳۹۳/۱. 
(۳) انظر: النتهی ص۰۲۱ 

416 /۱ انظر: الإيضاح في القراءات‎ )٤( 















































1/1 


۳۸۰ ھی جو کا ھک ت ی جامع القراءات 


١ ۹‏ اختلف العلماء في بسم الله هل هي من فاتحة الکتاب آم لا؟ 

قال آصحابنا رحمة الله علیهم: التسمية ليست من فاتحة الکتاب ولا من 
السون ولا من القرآن الا موضعاً واحداً قوله تعالی: ]تومن شمن وة نت اللہ 
نالیم 14النمل: ۳۰]» وقال الشافعي: إنها من فاتحة الکتاب/ قولاً واحدا وفي 
رژوس السور له فيه قولان» وقالت قراء المدینة: نها ليست من فاتحة الکتاب(۱ 
وخالفت فقهاء‌ها. وقالت قراء الکوفة: |نها من الفاتحة" وخالفت فقهاءهاء 
والحجة لأصحابنا ما روي عن آبي هريرة» عن النبي يف أنه قال: «یقول الله تعالی: 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فإذا قال [العبد]": الحمد لله يقول الله 
تعالی: حمدني»“. فهذا يدل أنها ليست من فاتحة الكتاب لأنه بدأ بالحمد» ولم يبدأ 
ال 


35 


۰ آخبرنی آبو بكر المروزي» قال: آخبرنا آبو الفضل عبد الغفار بن 


عبد الله» قال: حدثنا أبو الحسن بن شنبوذء قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج بن 


)١(‏ انظر: الكشف والبيان ۱/ ۰۱۰۱ الكشاف ۱/۱ء المصباح ۲/ 49 ۰۲ مفاتيح الغيب /١‏ ۱۷۳۔. 

(۲) انظر: المصادر السابقة. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من المتن» ومثبت في الحاشية. 

)٤(‏ تمام الحدیث: «وإذا قال: رن آرکیر 4۴ء قال الله تعالى: أثنى علي عبدي» وإذا قال: # ملك 
ور آي ۹۴ء قال: مجدني عبدي ‏ وقال مرة فوض إلي عبدي - فإذا قال: ی تب و 
مت ۹ء قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سألء فإذا قال: # آَمْدنً الط 

لمت ٭ فرط ان ام لمع المعطوی هم ول اسان 4 قال: هذا لعبدي 

ولعبدي ما سأل» أخرجه مسلم في صحيحه / باب وجوب قراءة الفاتحة في کل ركعة ۲۹۲/۱ 

ح(۳۹۵)ء وابن ماجه في سننه/ باب واب القرآن؟/ 4۳ ۱۲ ح(٤۳۷۸)»‏ وأبوداود في سننه/ 

باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الکتاب ١715/1ح(871)»‏ والنسائي في سننه/ باب 


ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم ۲/ 178 ح(409). 





ا 
۱ 














باب ذكر مذاهبهم في التسمية سس A‏ 
یوسف۰۲ بصنعاء قال: حدثنا رجاء بن محمد السقطي "۰*۳ قال: حدثنا يحيى بن 
أبي الحجاج''ء قال: حدثنا ثابت بن عمارۃ'ء عن غنيم بن قیس”ء عن عبد الله 
ابن معبد”' قال: لم ينزل في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم على النبي 445 إلا في 
الطواسين”": له من کته سير الله رن الیم ۲۲ . 


0١‏ وأخبرنى أبو بكر قال: آخبرنا الخزاعی؛ قال: حدثنا ابو بكر أحمد بن 
جعفر بن حمدان بن مالك القطيعى» ببغداد ء قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن 


(۱) يلقب نخرة» الصنعاني» حدث عن إسحاق بن إبراهيم الطبري» وعبد الله بن أبي غسان 
وغيرهماء حدث عنه أبو عيسى الرملی وغيره. انظر: المتفق والفترق۱/ 27559 الإكال في رفع 
الارتياب عن المؤتلف۱۹۱/۱. 

(۲) آبو الحسن العذري البصري» عن: عبد الصمد بن عبد الوارث» وسعيد بن عامر الضبعي» 
وعنه: جعفر الفريابي» وابن خزيمة» وآخرون» سمع منه أبو حاتم والكبار . انظر: ا جرح 
والتعديل ۰٩۰۲/۳‏ تہذیب الکمال ۰۱۱۰/۹ 

(۳) النقري» روى عن احريري» وابن عون» وعنه الذهلي» وأحمد بن الأزهر» قال آبو حاتم: لیس 
بالقوي. الكاشف؟/ ٣٣٦۳ء‏ تہذیب التهذيب ۰۱۹۹/۱۱ 

)٤(‏ ا حنفيء بصري» يكنى أبا مالك» روى عن غنيم بن قيس» وزرارة بن آوفی ءوأي ا حوراء ربيعة 
السعدي وأبي تمیمة ا غجیمي؛ وعنه ابن المبارك» وخالد بن الحارث» ويحيى القطانء وخلق 
سواهم» قال النسائي: لا بأس به. انظر: ال مرح والتعديل ۲/ 4۵۵ تہذیب الکمال٤‏ / .۳٦۷‏ 

)٥(‏ المازني» أبو العنی يروي عن أبي موسی الأشعري» وسعد بن أبي وقاص وعن أبيه وله 
صحبة» روى عنه ثابت بن عمارة. انظر: أسد الغابة ۰۳۲۸/۶ تہذیب الكمال ۲۳/ .١7١‏ 

)٦(‏ الزماني» البصري» روى عن: ابن مسعود وأبي قتادة الأنصاري» وأبي هريرة» روى 
عنه: غيلان بن جريرء وقتادة» وثابت البناني» وغيرهم. انظر: تہذیب الکمال ۰۱۰۸/۱۳ 
تاريخ الإسلام ٦۲/١‏ . 

(۷ السور المفتتحة بكلمة طس أو طسم جمعوها على طواسين بالنون تغليبا. انظر: التحرير 
والتنویر٤‏ ۲/ ۷۷ء وفي رواية الداني في جامع البیان۱/ 407 عن الحسن البصري: (طس 
ان 

(۸) أخرجه الستخفري في فضائل القرآن۱/ 47۱ ح(4 3۰ وابن أبي شيبة في مصنفه ۳۳۷/۲ ح 
(۳۱۸۵۲)ء وآورده الداني في جامعه 4۰۲/۱ عن ا حسن البصري. 























YAY‏ مع ا چمچ چ ج ھی ت چ امش كي و سس سس ححامم القراءات 


أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي [قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» قال: حدثنا سعيد بن 
إياس الجريري”7١»‏ عن قيس بن عباية »عن ابن عبد الله بن مغفل(* قال: سمعنى 
۳ وأنا أقول: بے اَل انح ليحي 6 فقال: يا بني إياك والحدثء قال: فلم أرى 


۲) 


مع رسول الله ٤ي‏ ومع أبي بكر» ومع عمر» ومع عثمان رضي الله عنهم» فلم أسمع أحدا 
منهم يقولهاء فإذا أنت قرأت فقل: الکن ب الصدكييت 4 . 


١7‏ وأخبرنا أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين بسمرقند» قال: حدثنا 
محمد بن جعفر بن جابر الرزمازي(۳ قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن الفضل 


)١(‏ أبو مسعود البصري» أحد علماء الحدیث له عن أبي الطفيل وأبي عثمان النهدي» وعبد الله بن 
شقيق» وأبي نضرة وابن بريدة وعدد كثير» وعنه ابن البارك وبشر بن المفضلء وابن علية 
ويزيد بن هارون وخلق » قال أحمد بن حنبل: هو حدث البصرة» وقال غير واحد: هو ثقة» 
وقال أبو حاتم: تغير حفظه قبل موته. انظر: ا حرح والتعدیل٤/۱ء‏ تاريخ الاسلام ۹۲/۹. 

(۲) أبو نعامة ا حنفي الرماني» وقیل: الضبي» البصري» روى عن: آنس بن مالك» وعبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن مغفل» وعن ابن عبد الله بن مغفل وغيرهم» روى عنه: إسماعيل بن مسلم 
الکي؛ وأيوب السختياني» وخالد الحذاء وآخرون» ذكره ابن حبان في كتاب (الثقات) روى له 
البخاري في كتاب «القراءة خلف الإمام»» والباقون سوى مسلم. انظر: تہذیب الکمال 4 7/ ۷۰. 

(۳) ما بین المعقوفتين ساقط من المتن» ومثبت في الحاشية. 

)٤(‏ المزني روى عن آبیه» روى عنه أبو نعامة قيس بن عباية. انظر: الجرح والتعديل ٣/۹‏ ۳۲؛ 
تہذیب التهذيب ۱۲/ ۳۰۲. 

)٥(‏ عبد الله بن مغفل ا مزنیء نزل البصرة» له صحبة قال أحمد: كنيته أبو سعیدء وقال غبرہ: أبو 
زياد» وقال مسدد: مات سنة تسع وحمسين» صلى عليه أبو برزة الأسلمي» وقال غیرہ: سنة 
إحدى وستين. انظر: المنتظم ۲٥٢ /٥‏ تاريخ الإسلام ۰۱۳۵/4 

)٦(‏ أخرجه أحمد في مسندہ٤۳/‏ ۱۷۵ ح (۲۰۵۵۹). والبخاري في التاريخ الكبير ۶8۱/۸ وابن 
ماجه في سننه/ باب افتتاح القراء۱/ ۸۱۵(2۲۷) والترمذي في سننه/ باب ما جاء في 
ترك الجهر ب(بسم الله) ۲/ ۱۲ ح(۲44). وقال: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن. 

(۷) الدهقان» ورزماز قرية على يوم من سمرقند» روى عنه: أبو سعيد عبد الرحمن الإدريسي. 
انظر: تاريخ الاسلام 41۱/۲۹ 



































باب دکر مذاهبهم ف السو مب2 مت ۲۸۳ 
البلخي» قال: حدثنا آبو رجاء قتيبة بن سعيد بن طریف البغلاني(۱ قال: حدئنا آبو 
عوانة» عن قتادة» عن أنس رضي الله عنه» قال: صليت خلف رسول الله ية وأبي 
بک وعمر وعثمان رضی الله عنهم» فكانوا يستفتحون القراءة ب مد ورب 
اللہ بے 4 . 


“AY‏ وآخبرنا الشیخ آبي سعد محمد بن عبد الرحمن الکنجرود ی( 
بنيسابور» قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة» 
قراءة عليه» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» آخبرنا علي بن حجر 
ابن إياس السعدي» قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر بن كثير الأنصاري» عن حميد 
الطويل» عن أنس بن مالك رضي الله عنه» وذكر نحوه. 


(۱) هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي مولاهم من آهل بغلان وهي قرية من قرى 
بلخ» ولد سنة ١٥ھ‏ سمع من مالك واللیث وابن لهيعة» وحماد بن زيد» وغيرهم؛ روى 
عنه الأئمة: أحمد. ويحيى» وأبو خيثمة» وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو زرعة» والبخاري» ومسلم 
ابن الحجاج» وكان ثقة مأموناً كثير الحدیث: توفي سنة 5٠‏ 1ه انظر: المنتظم 0۲۷۹/۱۱ 
تاريخ الاسلام ۱۷/ ۱6۷ 

(۲) أخرجه الطیالسی في مسنده ۲/ 4۷۷ ح (۲۰۸۷)ء وأحمد في مسند 6۰/۲۱ (۰)۱۳۳۳۷ 
ومسلم في صحيحه/ کتاب الصلاة/ باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة ۲۹۹/۱ ح(۰)9۲ 
والدارقطني في سننه ۹٤/۲‏ ح(٦۱۲۰)ء‏ ح(۱۲۰۷)ء والستغفري في فضائل القرآن ۱/ 416 
ح (۸٦٦)ء‏ والبيهقي في السنن الکبری ۲/ ۷۳ح (۲۱4). ۱ 

(۳) الكنجروذي - بفتح الکاف وا حیم - نسبة إلى کنجروذ قرية بنیسابور ویقال ها جنزروذ» 
النيسابوري الفقیه النحوي» الطبیب الفارس» قال عبد الغافر: له قدم في الطب. والفروسية» 
وأدب السلاح» وكان بارع وقته لاستجاعه فنون العلم» حدّث عن أبي عمرو بن حمدان 
وطبقته» وكان مسند خراسان في عصره وتوفي سنة 4۵۳ ه. انظر: معجم الأدباء /٦‏ 706 
شذرات الذهب ۵/ ۲۲۷. 

(8) الروزي» نزیل نیسابور في جمادی الأولى وله نحو من تسعين سنة» ثقة» حافظء رحال عالي 
الإسناد» كبير القدر» روی عن إساعيل بن جعفر» وشريك. وخلق وعنه: وإبراهيم بن 
أورمة الأصبهاني» وعبدان بن محمد المروزي» وغيرهم, توفي سنة ٢٤٤۲ھ‏ انظر: التاريخ 
الكبير 5/ ۲۷۲ العبر ۳۸/۱. 





























۲۸۶ ےی سے سے سس یب - جامع القراءات 

4 ١-وأخبرني‏ أبو بکرہ قال: أخبرنا الخزاعي» قال: حدثنا يوسف بن يعقوب 
النجيرمي 7 قال: حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري''' قال: حدثنا محمد 
ابن عبد الله الأنصاري» عن الجريري» قال: شئل الحسن عن (بسّ ال رن * 
فقال: صدور الرسائل7". 


6 وأخبرنا آبو بکر قال: آخبرنا الخزاعي قال: حدثنا آبو علي بن حبش» 
قال: حدثنا العباس بن الفضلء قال: حدثنا آبو زرعة”*» قال: حدثنا الفضل بن دكين/* 


)١(‏ الشيخ المسند» محدث البصرة» آبو یعقوب. سمع آبا مسلم الكجي» والحسن بن المثنى العنبري» 
وأبا خليفة الجمحي» ومحمد بن حيان المازنن» وزكريا الساجي» وحاعت حدث عنه: أبو 
نعيم ال حافظ ومحمد بن عبد الله بن باكويه الشيرازي» وآخرون» حدث في سنة ٣٦۳ف‏ 
والنجيرمي: بفتح النون وكسر ا حیم وسكون الياء» وفتح الراء هذه النسبة إلى نجيرم» ويقال 
نجارم» وهي محلة بالبصرة. انظر: الأنساب ۱۳/ ٤٦ء‏ سير أعلام النبلاء .۲٥۹ /۱٦‏ 

(۲) العروف بالكجى والكثىء ولد سنة ٢٠٣ف‏ وعاش اثنتین وتسعين سنة» سمع محمد بن 
عبد الله الأنصاري» وأبا عاصم النبیل» وغيرهم وروی ادت وکان غالا ثقة جلیل 
القدر» وأملی على الناس توفي سنة ۲۹۲ه. انظر: النتظم ۱۳/ ٣۳ء‏ مرآة الجنان ۲/ ٠١١‏ . 

(۳) انظر: الأدب الفرد ۱/ ۳۸۶ والانتصار للقرآن ۲۱۳/۱ البيان في عد آي القرآن ص٥٤١‏ 
جامع البيان في القراءات ٠٠١/١‏ باسناده» وتفسير القرطبي۱/ ۰۹6 

)٤(‏ عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ الرازي» مولى عياش بن مطرف القرشي» ولد سنة 
٠ه‏ وسمع أبا نعيم» وقبيصة» والقعنبي» وخلقاً كثيراً. وكان إماماً حافظاً متقناً مكثراً 
صدوقاٌ وجالس أحمد بن حنبل وذاكره» روى عنه: أبو بكر بن أي داود» وأبو عوانة» وقاسم 
ابن زكريا وآخرونء توفي سنة 515 7اه. انظر: النتظم ۱۲/ ۱۹۵ تاريخ الإسلام ۰۸۳/۲۰ 

)٥(‏ اللائی الحافظ» محدّث الكوفة» روى عن الأعمشء وزكريا بن أبي زائدة» والكبار» قال ابن 
معين: ما رأيت أثبت من أبي نعيم» وعفان» وقال ابن ناصر الدّين: الفضل بن دكين» هو 
عمرو بن حمّاد التيميّ مولاهم الكو الملائيّ التاجر حدّث عنه أحمد. وإسحاق» والبخاري» 
وغيرهم» شارك الثُوريّ في أكثر من مئة من الرّواة وكان غاية في إتقان ما حفظه ووعاه. 


























باب ذكر مذاهبهم في التسمية ل AS aes‏ 
وقبيصة بن عقبة''' وخلاد بن یحی ی قالوا: حدثنا سفیان-يعني ابن سعيد_عن سلمة 
ابن كهيل”"» عن آبي الزعراء!* قال» قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: جردوا 
الق رآن» ولا تلیسوا به ما لیس منه» عنی به التسمیة(**. 


١5‏ وآخبرنی آبو بكر» قال: آخبرنا الخزاعی» قال: حدثنا عبد الغفار بن 


عبید الله» قال: حدثنا ابن شنبوذ» قال: آخبرني أحمد بن محمد بن الحجاج» بمصرء 
قال: حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال: حدثنا أبو مطيع البلخي"» قال: حدثنا 


)١(‏ أبو عامر السوائي» من بني عامر بن صعصعة» سمع الثوري» وحماد بن سلمة» روى عنه: أحمد 
ابن حنبل وغيره» وكان رجلاً صاحاً ثقة كثير ا حدیث: حافظا تكلموا في سماعه عن سفيان 
الثوري فقالوا: كان حينئذ صغيراء توفي سنة ۲۱۵ه. انظر: الجرح والتعدیل ۰۱۳۹/۷ سير 
أعلام النبلاء ۰۱۳۰/۱۰ 

(۲) ابن صفوان» أبو محمد السلمي الكوفي» سمع: عيسى بن طهیان» وفطر بن خليفة» وعبد 
الواحد بن أيمن» وسفيان الثوري» وخلقاًء وعنه: أبو زرعة» ومحمد بن يونس الكديمي» 
وبشر بن موسى» وإسماعیل بن يزيد وغيرهمء قال آبو داود: ليس به بأس» توفي سنة ٢١٢ف‏ 
وقيل: سنة ۲۱۷ه. انظر: التاريخ الكبير”/ ۱۸۹ تاريخ الإسلام ۰/۱۵ ۷. 

(۳) أبو يحبى الحضرمي التنعي» وتنعة بطن من حضرموت. وقيل: بل هي قرية» كان من علماء 
الكوفة الأثبات على تشيع فيه» دخل على ابن عمر وعلى زيد بن أرقم» وروی عن جندب 
البجلي وأبي جحيفة السوائي وسويد بن غفلة وطائفة كبيرة» وعنه ابنه يحيى» وعقيل بن خالد» 
وشعبة وسفيان» وحماد بن سلمة» وآخرون؛ قال أبو حاتم: ثقة متقن» وقال النسائي: ثقة 
ثبت. وقال يحيى: ولد آي سنة سبع وأربعين ومات يوم عاشوراء ١‏ 7١ه‏ وقال جماعة: توفي 
سنة ۱۲۲ه. انظر: ا جرح والتعديل 5/ ۱۷۰ التاريخ الكبير 4/6 ۷. 

. 14 /۲ عبد الله بن هاني» أبو الزعراء من أصحاب عبد الله ثقة. انظر: الثقات للعجلي‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه عبد الرزاق في مصنفه؟/ 77ح (4 4 7/4)» وسعيدبن منصور في سننه ۲/ ۲۹۹ ح(۸۲)» 
وآبو داود نی الصاحف۳۱۹/۱ وابن آبي شيبة في مصنفه ۲۳۹/۲ ح(4۷ ۰۸ والطبراني في 
العجم الكبير ۹/ ۳٣٣‏ ح(۹۷۲۳)ء والبيهقي في الشعب ۲۲(2۲۱۸/4 ۲). 

)٦(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه؟/ ۳۲۲ ح(٤٤۷۹)»‏ وسعيدبن منصور في سننه 7/ ۲۹۹ ح(۸۲)» 
وأبو داود في المصاحف١/ 27١19‏ وابن أبي شيبة فی مصنفه ۲۳۹/۲ ح(۷١٥۸)ء‏ والطبراني في 
العجم الكبير/ ۳۵۳ ح(۹۷۰۳)ء والبيهقي في الشعب ۲۲۲(2۲۱۸/4). 









































۸/۳۵ لے 


٦‏ يوحن ا جامع القراءات 
سفیان الثوري» عن أبي/ سفيان البصري''' عن الحسن» قال: (الحمد لله) أفضل من 
(بسم الله الرحمن الرحيم)". 


۷ -وکان أبو جعفر محمد بن جرير الطبري_رحمه الله -یقول: إن التسمية 
في أمر الکتاب ليست من القرآن» ويحتج بأنها فصل وافتتاح کلامء ويستدل على 
تصحيح قوله بأن قال: لو قيل لرجل ما أول سورة النور؟ يقال له المسؤول - ور 
رها 4ء وكذلك لو قال: ما أول سورة النحل؟ يقال له المسوول - ات اک 4 
ولم يقل أحد منهم إن ابتداء سورة کذا إت انان صر ٭ أن ار ال 4ء قال: ففي 
تعريفهم أول السورة بإسقاط التسمية دليل على أنها ليست من السورة» وأن ابتداء كل 
سورة ما بعد التسمية. 


۸ھ واحتج الشافعي ‏ رحمه اللہ عن النبي وه أخبرني بذلك أبو بكر 
المروزي» قال: أخبرنا أبو الفضلء قال: حدثنا أبو علي الحسن بن أحمد الحلبي 
بشيراز» فال: حدئنا ابن مجاهد قال: حدثنا محمد بن ربيعة » قال: حدئنا غانم 
ابن الحسن» عن سلیمان بن مسلمء عن نافع عن ابن أبي مليكة"» عن طلحة بن 
عبيد له قال: قال رسول الله يك امن ترك «بسم الله الرحمن الرحيم» من فاتحة 


() طريف بن شهاب» وقيل: ابن سعد. وقيل: ابن سفيان ‏ آبو سفيان السعدي ابن الأشل» 
عن الحسن وأبي نضرة وغيرهماء وعنه سفیان الثوري» وشريك» وعلي بن مسهر» وابن 
فضيل وجاعة قال أحمد: لا يكتب حديثه» وقال النسائی والدارقطنی وغيرهما: ضعيف. 
انظر: ا حرح والتعدیل؟/ 4۹۲ الكامل في ضعفاء الرجال٥‏ / ۰۱۸۵ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فی مصنفه ۸۹/۲ ح (4 0؟) بلفظ: عن الثوري» عن أبي سفیان طریف» 
عن الحسن قال: سألته عن: (بسم الله ال رمن الرحيم) أجهرها؟ قال: «السنة: (الحمد لله رب 
العالمين) ون كان الرأي فا حمد لله أفضل من (بسم الله الرحمن الرحيم). 

(۳) عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان: الإمام أبو حمده 
وأبو بكر التيمي ا مكي الأحول» مؤذن الحرم» ثم قاضي مكة لابن الزبير. روى عن جده أبي 
مليكة» وله صحبة» وعن عائشة» وأم سلمة» وابن عباس» وعبد الله بن عمروء وابن عم 
وطائفة وعنه عمرو بن دينار» وأيوب» وخلق كثير. انظر: النتظم ۷/ ۰۱۸۰ العبر ۰۱۱۱/۱ 

= ابن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ابو محمد‎ )٤( 






























































با دی د 5 مذاهبهم 


لکتاب فقد ترك آية من کتاب الّه» وعد علي فیما عد علي «بسم الله الرحمن الرحیم» 


ق التسمیة سس مسب سس ۲۸۷ 


من فاتحة الکتاب(. 


١ ۹‏ وآخبرني آبو بک قال: آخبرني الخزاعي» قال: حدثنا أبو بكر محمد 
انیم عمراین و بهمدان قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن بن فیر ۳ قال: 


حدثنا الحسین بن القاسم. قال: حدثنا إسماغيل بن أبي زیاد(* قال: حدثنا ٹور عر 
یں بن سم (سماعیل بن ايي د ور" "»عن 





3 القرشي التيمي» أحد العشرة المشهود لحم بالجنة» وردت عنه الرواية في حروف القرآن؛ 
استشهد رضي الله عنه يوم الجمل سنة ”“اه. انظر: الغاية ۲/ ۹۲۰ 

(۱) انظر: الكشف والبيان ۱/ »٠١ ٤‏ مفاتيح الغيب ۶/۱ ۰۱۷ اللباب في علوم الكتاب ۱/ ۰۲۵ 
معجم ابن الأعرابي ۱/ ۰4۰۳ والایضاح۱/ ۰454۹ وأورده السيوطي في الدر النثور۱/ ۲۱ 
وعزاه إلى التعلبي. 

(۲) أبو بكر الصوفي الهمذاني الخباز» صاحب الشبلي» روى عن: أحمد بن عبد الله امروي صاحب 
يحيى بن معاذ الرازي» وغير واحد» وروی تفسير جويبر عن إبراهيم بن محمد بن فيرة 
الطيان» روى عنه: أبو سهيل بن زيرك» وأبو منصور محمد بن عيسى» وحمد بن سهل المؤدب» 
والخليل بن عبد الله الخليلي» وآخرون. وقيل إن الدارقطني روى عنه» قال شيرويه: صدوق. 
انظر: تاریخ بغداد 5/ ٥٦ء‏ تاريخ الاسلام ۲۷/ ۰۱۹۵ 

(۳) الأصبهاني» شيخ من طبقة ابن متويه» سمع من: هناد بن السري» وعبد الرهن بن عمر 
رستة» وأحمد بن الفرات» سكن همدان» وروی عنه من أهلها: أحمد بن إبراهيم بن تركان» 
ونصر بن حازم» وجبريل بن حمد» وغيرهم» ويعرف أيضاً بأبته ويعرف أيضاً بابن فيرة 
الطيان. انظر: تاريخ الاسلام 77/ /0. 

)٤(‏ إسماعيل بن زياد السكوني» قاضي الوصل» روى عن: ثور بن يزيد» وابن جریجء وغالب 
القطان وعنه» نائل بن نجيح» وإسماعیل بن علي الشعيري» وآخرون. ويقال له: إسماعیل 
ابن أبي زياد» وإسماعيل بن مسلم كوفي» قال ابن معين: كذاب متروك يضع. انظر: الضعفاء 
والمتروكين للدارقطني ۲٥٦/١‏ تاريخ الاسلام ۰۲۰/۱۱ 

)٥(‏ أبو خالد الكلاعي» الشامي نسبه محمد بن إسحاقء كناه لنا أبو عاصم» سمع خالد بن 
معدان» وراشد بن سعدء توفي سنة ١٥۱ف‏ وقال إبراهيم بن موسى: سمعث عيسى بن 
يونس يقول: كان ثور من أثبتهم. انظر: الجرح والتعدیل ۰4۸/۲ التاریخ الکبیر ۰۱۸۱/۲ 






































TAA‏ ااا اك -. سے جامع اله 1 راعاد تت 


خالد ۲ عن معاذ» عن النبي للا أنه سُثل عن یس آله لسن َي قال: هي 
سورة كاملة» ثم تلا النبي و هذه الآية» قال: كتب سليمان إلى بلقيس ون سر 
لایر . 

۰ -وآخبرنا آبو بكر قال: أخبرنا آبو الفضل» قال: حدّثنا عبد الغفار بن عبید الل 
قال ابن شنبوذ قال: حدثنا محمد بن سنان بن سرج السيرري» قال: حدثنا عامر بن سیار( 
قال: حدثنا محمد بن عبد الملك الأنصاري 29 قال: حدثنا عطاء!* عن ابن عباس رضي الله 
عنه» أنه كان يجهر (بسّي هلر )» ويقول: لا تدعوها فإنها من کتاب ال(" 


١0١‏ وأخبرنا أبو بكرء قال: أخبرنا أبو الفضلء قال: حدثنا علي بن عبد الله 


ابن خفيف يبغداد» قال: حدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن خلف وکیع"» 


الصحابة. وقال هی بن سعید: ما رات ألزم للعلم منه» وقال الثوري: ما أقدم عليه أحداً. 
روی عنه: بحير بن سعد» وثور بن يزيد» وجریر بن عثم|انء وصفوان بن عمری وبنته عبدة ابنة 
خالد» وآخرونء توفي سنة ۱۰۳ ه. انظر: التاریخ الکبیر ۰۱۷۲/۳ الثقات لابن حبان ۰۱۹۲/4 

)۲( روی عن: سليهان بن آرقم» وسوار بن مصعبء وعبد ا حمید بن بهرام وحمد بن عبد اللك 
المظفر» قال أبو حاتم: هو جهول توفي سنة ۲۵۰ه. انظر: ميزان الاعتدال 7/ .۳٥۹‏ 

)۳( آبو عبد الله» روى عن: عطاء بن أبي رباح» ونافع» وابن المنكدر» وسالم بن عبد الله» والزهري 
وغیرهم وعنه: عامر بن سیار» ويحيى بن سعید العطار وأبو الغيرة عبد القدوس» وآخرون» 
قال النسائي: متروك. انظر: تاريخ الاسلام۱۲/ ۲۰6. 

(4) عطاء بن أبي رباح بن أسلم» آبو محمد القرشي مولاهم الكي أحد الأعلام» روی عن ابن 
عمر» وابن عمرو وأبي سعيد» وأبي هريرة» وزید بن خالد» وابن عباس» وابن الزبير» روی 
عنه: عمرو بن دینار والزهري» وقتادق وآیوب. قال ابن معین: حج سبعین حجة» وعاش 
مئة سنة» وقال غیره: مات سنة ۱۱۵ هب وقیل: ۱۱6 هب وله مان وثانون سنة. انظر: البداية 
والنهاية ۹/ ۳۳ الغاية ۲/ ۰۷۵۱ 

وی سو ری وو پر ےئوک ۱ ۱ 

= ابن حيان بن صدقةء أبو بكر الضبي القاضي» المعروف بوکیع؛ كان عالماً فاضلاء عارفاً بأيام‎ )٦( 





























أ OEE‏ 3 7 
باب ددر مداههم ف التسمیة سس سیت ا 


قال: حدثنا بشر بن موسی" قال: حدثنا خلاد بن يحيى» قال: حدثنا عبد العزيز بن أبى 
رواد" قال: حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم 


قرا پش و هرن رم )» قال: وكان يقول: فلم كتبت في المصحف إن لم تقر ۱۳ 


١5‏ وأخبرنا أبو بكرء قال: أخبرنا أبو الفضلء قال: حدثني أبو بكر 
الشذائي» قال: حدثنا أبو الحسن بن المنادي» قال: حدثنا محمد بن هارون بن 


المزوق» قال: حدثنا الحلواني» قال: حدثنا ا 55 بن واضح' عن يونس(“ 


= الناسء فقيهاً قارئاً نحويّا وكان يتقلد القضاء بالأهوازء حدث عن الزبير بن بکار وا حسن 
ابن عرفة» وخلق كثير» روى عنه أحمد بن كامل» توفي سنة 5 ٠‏ لاه. انظر: النتظم ۰۱۸۲/۱۳ 
الكامل في التاريخ /٦‏ ۰1۱۰ 

)١(‏ ابن صالح» شيخ ابن عميرة» آبو علي الأسدي البغدادي» ولد سنة ١٠9ه‏ وسمع من: روح 
ابن عبادة حديثا واحداء ومن: حفص بن عمر العدني» وخلق» وعنه: إسماعیل الصفار» 
وابن نجیحء وأبو عمر الزاهدء وخلق» قال الخطيب: كان ثقة أميناًء حافظا عاقلا ركيناً. 
انظر: المنتظم ۱۲/ ۱۷ تاريخ الاسلام ۹۹/۲۱. 

(۲) اسم أبيه ميمون ‏ ویقال أيمن ‏ ابن بدر مولى المهلب بن أبي صفرة الأزدي المكي» أحد 
العلماء» روى عن عكرمة» وسالم» والضحاك بن مزاحم ونافع وجماعة» وعنه ابنه عبد المجيد» 
وحسين الجعفي» ويحيى القطان وعبد الرزاق وجاعة قال ابن المبارك: كان من عبد الناس. 
انظر: الجرح والتعدیل ٥‏ / ۳۹۶. 

(۳) آخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۳/ ٥٦‏ ح (۲۳۸)ء والمستغفري في فضائل القرآن ۱/ ۳ 4. 

)٤(‏ ابن سرحان» أبو محمد السلمي التلمسي» وهي من قرى حمص» روى عن: عبد الله بن 
المبارك ومعتمر بن سلیمانء وإسماعيل بن عياش» وخلق» وعنه: ذو النون المصري» وأبو 
زرعة» وأبو حاتم» ومد بن تمام البهراني» وطائفة» قال أبو حاتم: صدوق يخطى كثيراء فإذا 
قيل له لم يقبل. انظر: تاريخ الاسلام 9۸/ ۰۲۰۱۰ سير أعلام النبلاء ۰4۰۳/۱۱ 

)٥(‏ هكذافي الأصل» والصواب: يوسف. انظر: التاريخ الكبير ۸/ ۳۸۵ التفق والفترق ۲۰۹۱/۲ء-> 




















۰ م سس سج د سے عبتت جامع القراءات 
ابن آسباط( عن سفیانء قال: إذا قرأ الرجل (بسم لاتحم نيحي ) في آول القرآن 
أجزأه عن كل القرآن. 

١ ۲۳‏ وأخبرنا أبو بكرء قال: أخبرنا أبو الفضل » قال: حدثني أبو علي 
ابن حبش» قال: حدثنا ابن الفضل بن شاذانء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا ابن 
حمید قال: حدثنا جرير”"» عن منصور* عن إبراهيم”* أنه كان يقول/ إذا 
قرأ( له رن لیر ) عند افتتاح فاتحة الكتاب أجزأه أن لا يقول ذلك عند 
افتتاح السور. 


۶ -وآخبرنا أبو بکر قال: أخبرنا أبو الفضلء قال: حدثنا علي بن عبد الله بن 
خفیف قال: حدثنا محمد بن خلف ووکیع: قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق المدنيی* 


= سير أعلام النبلاء ۹/۹٦۱ء‏ ميزان الاعتدال 5/ ۰471۲ الوانی بالوفيات ۲۹/ ٤٦ء‏ تہذیب التهذيب 
٦۸ء‏ سان الميزان ۳۱۷/۲ وغيرها. 

)١(‏ الزاهد» أحد مشايخ القوم له مواعظ وحکم؛ روى عن: محل بن خليفة» وسفيان الثوري» 
وزائدة» وطائفة سواهم» روى عنه: المسيب بن واضح؛ وعبد الله بن خبيق الأنطاكي» 
وغيرهماء وثقه يحيى بن معين» وقال أبو حاتم: لا يحتج به. انظر: التاريخ الكبير ۳۸۵۰/۸ 
تاريخ الاسلام .٦٦٢/۱۳‏ 

(۲) محمد بن حميد الرازي أبو عبد اللہ روى عن ابن المبارك ويعقوب ابن عبد الله الأشعري» 
وجرير بن عبد الحميد» وإبراهيم بن المختار ومهران» وغيرهم» سئل يحيى بن معين عن محمد 
ابن هيد الرازي فقال ثقة لیس به بأس رازي کیس. انظر: الجرح والتعديل ۷/ ۲۳۲. 

(۳) جرير بن عبد ا حمید بن قرط الضبيء أبو عبدالله الرازي» سبق التعريف به في (ج۱/ فقرة ۸۹۹). 

)٤(‏ منصور بن المعتمر السلمي؛ الإمام العلم أبو عتاب الكوفي» روى عن أبي وائلء وإبراهيم» 
والشعبي وربعي بن حراش وسعيد بن جبير وخلق» روى عنه شعبة وسفيان وشيبان 
النحوي» وخلق سواهم وكان من كبار الحفاظ الأثبات. انظر: الثقات لابن حبان ۷/ 4 4۷) 
سير أعلام النبلاء ۵/ 4۵۲ . 

.)۱۰۵۲ ابن يزيد النخعي» سبق التعريف به في (ج١/ فقرة رقم‎ )٥( 

.)4 الحربي» سبق التعريف به في (ج١/ فقرة رقم‎ )٦( 



























































قال: حدثنا عرد الله بن انيد قال: آخبرنا ابن ۳ کاو عن أبيه» عن موسى 
ابن میسرة " عن أبي الغیث» عن أبى هريرة رضی الله عنه قال: هى آية من كتاب الله 
عدوا إن شئتم الحمد. 


١ 60‏ وهكذا قال ابن عباس فيما أخبرني أبو بكر قال: أخبرنا أبو الفضل» 
قال: حدثنا علي بن عبد الله بن خفيف. قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا إبراهيم المدني» 


عن إسحاق بن إسماعيل”» عن جرير» عن مسعر٢‏ عن عطیة عن ابن عباس 


() الربعي؛ مولاهم المدني الاخباري أبو سعید» روى عن: عبد العزيز الأويسي» وإسحاق 
الفروي» وغيرهم» وعنه: الزبير بن بكار وهو أكبر منه» وأبو زرعة؛ وإبراهيم الحربي وهما 
من أقرانه» والمحاملي» وجماعة آخرهم موتا أبو روق الهزاني» وكان غير ثقة. انظر: الكامل في 
ضعفاء الرجال /٥‏ 4۳۰ تاریخ الاسلام ۱۲۲/۱۹. 

(۲) إسماعيل بن أبي أويس» سبق التعريف به في الفقرة .)١41(‏ 

)٣(‏ أبو عروة» الدیلیء خال ثور بن زيد الديلي» وهو مولى بني الديل بن بكر» روى عنه مالك بن 
آنس» قال بجیی بن معين: موسى بن ميسرة ثقةہ سل أبو حاتم عن موسى بن ميسرة فقال: لا 
بس به. انظر: ا جرح والتعدیل ۸/ ۱٦٦‏ التاريخ الکبیر۷/ ۲۹۶ 

. ٥۳ص ذكره الداني بإسناده نی البيان في عد آي القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ الطالقاني» أبو یعقوب. نزيل بغداد يعرف باليتيم» روى عن: إبراهيم بن عيينة» وجرير بن 
عبد الحميد الرازي» وحاتم بن وردان البصري» وغيرهم» روى عنه: أبو داوده وإبراهيم 
ابن إسحاق الحربي» وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي» وآخرونء عن يحيى بن 
معين: صدوق» توفي سنة ٣٣۲ھ.‏ انظر: تبذيب الکمال ۲/ ۰4۱۰ 

)٦(‏ مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث بن هلال بن عامر بن صعصعة املال 
العامري» أبو سلمة الکوفی» روى عن: إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكيء وإبراهيم بن 
محمد بن النتش وغیرهم» روى عنه: أحمد بن بشير الكوفي» وإسحاق بن يوسف الأزرق» 
وإسماعيل بن زكرياء وخلق» قال أحمد بن حنبل: كان ثقة خياراً حديثه حديث أهل الصدق» 
توفي سنة ۱۵۳ وقيل: سنة ۱۵۵ ه. انظر: تبذيب الکمال ۲۷/ .٦٦٤‏ 

(۷) عطية بن سعد بن جنادة العوفي» لجدلي القيسي أبو الحسن الكوفي» روى عن: زيد بن أرق 
وعبد الله بن عباسء وعبد الله بن عمر بن خطاب» وعبد الرحمن بن جندب وغيرهم» روى 
عنه: أبان بن تغلب المقرئ» وإدريس بن يزيد الأودي» ومسعر بن کدام» وآخرون» قال = 
































۳۲۹ ی یب مومس شاج چ ی دا 5 يم سسس جامع القر اعات 
رضي الله عنه» قال الخزاعي: وحدئنا ابن خفیف» قال: حدثنا داود بن مخارق( 
قال: حدثنا معتمر عن إبراهيم بن يزيد" › وج وو دار عن ملعيلو 
کین عن ال فان رج اه أن حبري فا الام كان ادا ای ال کسر الله 
جر عن ابن بان صي BE‏ 7 8 4 لی يا وہ ہو مرت ہے 
لتحم نيحي ) عرف أنها قد ختمت السورة فاستقبل السورة الأخرى!". 


قال الخزاعي: وبه عن فضل بن العباس» قال: حدثنا دحیمء قال: حدثنا أبو 
الولید عن ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» قال: كان المسلمون لا 


= أبو زرعة: لين» وقال أبو حاتم: ضعيف» يكتب حديثه» توفي سنة ۱۱۱ه-. انظر: تہذیب الکمال 
۰.ھ. 

(۱) هكذا فی الأصل (مخارق)» وفی الكتب التي ترجمت له (مخراق)» ويقال: داود بن محمد بن 
خراق الفريابي» روى عن: جرير بن عبد الحميد» وسعيد بن سام القداح» وسفيان بن عيينة» 
وغبرهم» روى عنه: آبو داود» وإسحاق بن إبراهيم القاضي البستي» وآخرون. ثقة» توفي سنة 
9 ه. انظر: الجرح والتعديل ۰4۲۵/۳ تہذیب الکمال ۸/ 44٩‏ . 

(۲) معتمر بن سلیمان بن طرخان» مولى لبني مرة بن عبادہ ابن أخي تيم بن قيس بن ثعلبة» یعرف 
بالتيمي» بصري» سمع أباه» وعاصاً الأحول» وليث بن أبي سليم» ومنصور بن المعتمرء 
روى عنه: ابن المبارك» وعبد الرزاق قال ابن معين: معتمر بن سلییان ثقة توفي سنة۱۸۷ه. 
انظر: ا جرح والتعديل ۸/ 4۰۲ التاریخ الكبير ۸/ .٤۹‏ 

(۳) القرشي الأموي» أبو إسماعيل المكي» مولى عمر بن عبد العزيز» يعرف بالخوزي» سکن شعب 
الخوز بمكة فنسب الیه» روى عن: داود بن شابور المكي» وسعيد بن مينا المكي» وطاووس 
ابن كيسان» وغيرهم؛ روى عنه: إبراهيم بن عبد السلام بن عبد الله بن باباه الخزومي 
واسحاق بن سلیان الرازي» وآخرونء قال أبو بشر الدولابي عن البخاري: سكتوا عنه» 
وقال النسائي: متروك الحديث. انظر: تہذیب الكمال7/ ۰۲۲ 

)٤(‏ أبو محمد الجمحيء مولاهم المكي الأثرم» أحد آئمة الدين» سمع ابن عباس» وابن عمرء 
وخلقاً سواهم وروايته عن أبي هريرة في كتاب ابن ماجه» وعنه ابن جريج وشعبة والحمادان 
والسفيانان وورقاء محمد بن مسلم الطاتفي وخلق» قال شعبة: ما رأيت أثبت في الحديث 
منه. انظر: الطبقات الكبرى ۲۹/٦‏ تہذیب الکال ۰۱۳/۲۲ 

»)۸٤٤(ح‎ ۳٥٣ /١ أخرجه الطبراني في الكبير17/ ۸۲ ح(١٥٥٤٥۱۲)ء والحاكم في المستدرك‎ )٥( 

والبيهقي ني الشعب ۲۲/4 ۲۱۲۸(2). 






































یاب دكن مذاهیهم 5 التسمة ج و کی ب سم ہے ۲۹۳ 
يعرفون انقضاء السورة حتی نزل (سم له لسن لحم ) فيعلمون أن السورة قد 
ED‏ )۱ 


5-57 وأخبرنا أبو بكرء قال: أخبرنا أبو الفضل» قال: حدثنا عبد الغفار 
ابن عبيد الله الكوفي» بواسط قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أيوب بن الصّلت بن 
E‏ قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحجاج”", قال: حدثنا عيسى بن یون س٣‏ 


عن عمران بن سلیمان الکوفي فک قال: سئل الشعبي عن (بسَ ے اللہ لسن اسر )» 
قال: آية من کتاب الله جعلت فصلا بين السور. 


وهذا باب إن استقصیناه طال وغرضنا أن نعلم مذهب القرأة فيها والله أعلم. 


عاد ماد د 
ES ۳ 208‏ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه "/ ۱ ح(۲۹۱۷) والحاكم في المستدرك ۱/ ۳٥٣‏ ح(8145)): 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه. اف وأخرجه أيضا البيهقي في 
الشعب ۲/ ٩۳‏ (۰)۲۳۷۸ والمستغفري في فضائل 455/١‏ . 

(۲) ابن ميسرة القرشي الکریز» أبو يوسف الصيدلاني الجزري الرقي» وقیل: الحراني» روى 
عن: خالد بن حيان الرقي» وأبي أسامة زيد بن علي النخعي الرقي» وسفيان بن عيينة» وعيسى 
اریز رورم را بای را ماک ساب ين أحداين مداق لاف 
وآحرون قال أبو حاتم: صدوق» توفي سنة ٢٤۲ھ‏ انظر: تہذیب الکمال .۰٠٦۷ /۲٢‏ 

(۳) ابن أبي إسحاق السبيعي» أبو عمروء ويقال: آبو محمد الكوفي» سمع إسماعيل بن أبي خالد» 
وهشام بن عروة» والاعمش وغیرهم» روى عنه: القعنبي» ويحبى بن معین» وعلي بن المديني» 
وابن راهویه وكان ثقة ثبتا. انظر: الجرح والتعديل ٦/۲۹۱ء‏ تہذیب الکمال ۲۳/ 1۲. 

(4) المرادي» سمع الشعبي» وأبا صالح» وعکرمة» وأبا جعفر وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى» 
روى عنه عيسى بن يونس» وحفص بن غياث. ذكره ابن حبان في الثقات. انظر: اجرح والتعدیل 
5 ؛ لسان الميزان 45/5 ۳. 
































۲۹٤‏ ا ل کی ی سس جامع القراءات 
فصل ذكر ترك التسمية بين الأنفال والتوبة 
۷ - وأخبرنا أبو بکر» قال: أخبرنا أبو الفضل» قال: حدثنا أبو الطيب عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد الله بن شيبة العطار بالبصرة » قال: حدثنا القاضي أبو خليفة 
الفضل بن الحباب الجمحي» قال: حدثنا عثمان بن الھیٹم بن الموذن" قال: حدثنا 
عوف(" عن يزيد الفارسی(۳ قال: قال ابن عباس لعثمان بن عفان رضي الله عنهما: ما 
حملكم على أن عمدتم إلى براءة» وهي من المئين» والأنفال وهو من المثاني فقرنتم 
بینهما» ولم تكتبوا لٹ وله رسیم ) ووضعتموها في السبع الطوال ما حملكم 
على ذلك؟ فقال: كان رسول الله باه مما ينزل عليه السورة» فيقول: آثبتوا هذاء ویدعوا 
من یکتب له» فيقول: ضعوا هذه فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذاء وكانت براءة من 
آخر القرآن» وكانت الأنفال من أول ما أنزل بالمدينة» فقبض رسول الله كه ولم يخبرنا 
أين توضع» فوجدت قصتها كقصتهاء فقرنت بينهما في السبع الطوال *. 


(۱) ابن جهم بن عيسى بن حسان بن ا منذر هو الأشج البصري العبدي» آبو عمرو» مؤذن جامع 
البصرة» روى عن: عوف» وابن جریج» ورؤبة بن الحجاج» وغيرهم» وأسيد بن عاصم 
ومحمد بن يحبى الذهلي» وخلق» قال أبو حاتم: كان صدوقاء غير أنه كان بأخرة يلقن. انظر: 
التاريخ الكبير 5/ 23585 تاريخ الإسلام ۱۵/ ۰۱۲۷ 

(۲) الأعرابي ابن أي جميلة» أبو سهل البصري الأعرابي» وم يكن بأعرابي» قال ابن معين: مولده 
سنة مان وخسين» روى عن أبي العالية الرياحي وزرارة بن أوفى» وطائفة سواهم» وعنه شعبة 
وابن البارك وجاعة قال أبو حاتم: صدوق» صالح. وقال النسائي: ثقة» ثبت» توفي سنة 
۷ھ. انظر: ا جرح والتعدیل ۷/ ۰۱۵ تبذيب الكمال7؟/ ٤۳۷‏ . 

)۳( البصري» روى عن: عبد الله بن عباس» روى عنه: عبد الله بن فيروز الداناج» وعوف الأعرابي» 
وآخرون» روى له آبو داودہ والترمذي» والنسائي. انظر: تبذيب الکمال ۳۲/ ۲۸۷. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ۱/ ٦٦٤‏ ح(۳۹۹)ء وابن حباب في صحيحه ۱/ ۲۳۱ (4۳)» والبيهقي 

في السنن الكبرى ٢٦/٢‏ ح »)۲۳۷١(‏ والترمذي في سننه/ باب ومن سورة التوبةه/ ۲۷۲ ح 

(۳۰۸۲)ء والبزار في مسنده ۸/۲ ح (٣٣۳)ء‏ والنسائي في السنن الکبری ۷/ ٢٥۲ح‏ (۷۹۵۳)؛ 

والطبري في تفسير ۰۱۰۲/۱ وابن أبي داود في المصاحف ص4١١2‏ والحاكم في المستدرك 

۲ ح(۲۸۷۵)» والمستغفري في فضائل القرآن ٤۷٥ /١‏ ح(149). 
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i 0 2 1‏ 7 
1 5 ماهر و 4 ا سے 
ہاب ذكر مذاهبهم گی التسمة سس غیت 2 ۲۹۵ 
کت 


۸۔ وقال بعضهم: الأنفال وبراءة سورة واحدة ما أخبرني به أبو بكر 
المروزي» قال: آخبرنا الخزاعي» قال: أخبرني أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد 
الأديب بعسکر مکرم( قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الفضل النحوي» 
قال: حدثنا محمد بن موسی» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حميد/ قال: حدثنا 
محمد بن الف قال: حدثنا فرات بن الاي عن میمون بن مهران" عن ابن 
عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ا (الأنفال وبراءة سورة واحدة)(؟ فمن 
ثم لم یکتب بينهما الس ال ناحیر . 


4 -قال بعضهم: سورة براءة نزلت لنقض العهد الذي كان بين المسلمين 
وبين الكافرين (سَم لالح ) يكون أماناًء فترك كتابته لكلا يكون أماناً. 


أخبرني بذلك أبو بكر المروزيء قال: أخبرنا أبو الفضل الجرجانيء قال: أخبرنا 


(۱) بضم ا یم؛ وسكون الكاف» وفتح الراء» وهو مفعل من الكرامة: وهو بلد مشهور من نواحي 
خوزستان قريبة من تستر» منسوب إلى مكرم بن معزاء ا حارث أحد بني جعونة بن الحارث بن 
نمير بن عامر بن صعصعة. انظر: معجم البلدان 4/ ۰۱۲۳ آثار البلاد وأخبار العباد /١‏ ۲۲۲. 

)٢(‏ ابن سلیان» وقیل آبو المعالي احزري» روی عن: میمون بن مهران کثرا وعن غبره» 
وعنه: إبراهيم بن يزيد البراء» وحسين بن محمد المروزي» وعامر بن سیار» واهيثم بن جميل» 
وشبابة بن سوار» ونحيى بن سعيد» والحكم بن مروان» وآخرون» قال البخاري: منكر 
الحديث. انظر: الجرح والتعدیل ۷/ ۸۰ء تاريخ الاسلام ۰۲۱۳/۱۰ 

() الجرري» فقیه آبو آیوب. أعتقته امرأة من بني نصر بن معاوية بالكوفة فنشأ بها ثم سکن 
الرقة» وروی عن: أبي هريرة» وعائشة» وابن عباس» وطائفة. وآرسل عن عمر والزبی 
وعنه: ابنه عمرہ وأبو بشر جعفر بن ایاس» وخلق كثير» قال أحمد بن حنبل: هو أوثق من 
عكرمة» توفي سنة ۱۱۷ھ انظر: التاریخ الکبیر ۳۳۸/۷ تاريخ دمشق ۳۳۲/۲۱ 

٤٦(‏ في إسناده فرات بن السائب» قال ابن حبان في الجروحین ۲/ ۲۰۷: من يروي الوضوعات 
عن الأثبات» ويأتي بالعضلات عن الثقات لا يجوز الاحتجاج به» ولا الرواية عنه ولا كتابة 
حدیثه إلا على سبیل الاختبار» آخبرنا الحنبلي قال حدثنا أحمد بن زهبر عن يحيى بن معين 
قال: فرات بن السائب ليس حديثه بشيء. اه. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١١١ / ٤‏ عن 
































45 ۲ یت تست مس ن ی چس سي بت الم حا مم القر اعات 


سلیمان بن علي بن عبد الله بن عباس(۲ قال: حدثني آبي جعفر بن سلیمان(" عن آبیه 
سليمان بن علي عن اة علي تق عبداللہٴ عن عبداللہ بن عباس رضي اللہ عنه» 
قال: سألت علي بن أبي طالب كرم الله وجه: لِم لم يكتب في براءة «بسم الله الرحمن 
الرحیم»؟ فقال: براءة نزلت بالسيف» و«بسم الله الرحمن الرحیم) أمان» وبراءة ليس 
فيها أمانء قال الغلابي في حكاية العسكري الأديب: كان يعقوب لا يحدث بهذا 
الحديث إلا فى السنة مرة”. 


)١(‏ البصري الاخباري» أبو جعفر عن عبد الله ابن رجاء الغداني» وأبي الوليد» والطبقت 
وعنه أبو القاسم الطبراني» وطائفة» وهو ضعيف» وقد ذكره ابن حبان في كتاب الثقات» 
وقال: يعتبر بحديثه إذا روى عن ثقة» وقال ابن منده: تكلم فيه» وقال الدارقطني: يضع 
الحديث. انظر: ميزان الاعتدال "/ ٠٠١‏ لسان الميزان ۰۱۱۸/۵ 

(۲) قال الو'دعي في رجال الحاكم في المستدرك ۳۹۱/۲: هو يعقوب بن جعفر بن سلیمان بن علي 
ابن عبد الله بن عباس كا في ترجمة والده. اه. 

(۳) الأمير الهاشمي» روى عن آبیه وعنه: ابناه القاسم» ويعقوب» والأصمعي» وكان جواداً 
مدحا عالاً فاضلا» أحد الموصوفين بالشجاعة والفروسية» توفي ١۱۷ھ.‏ انظر: تاريخ 
دمشق۷۲/ ۱۱۷ تاريخ الاسلام ۳٣/١٢‏ 

(5) آمه أم ولدء ولي الإمارة بالبصرة وغيرهاء ولاه المنصورء روى عن أبيه وعكرمة» وعنه ابنه 
جعفر بن سلیمان وعافية القاضي وسلام بن أبي عمرة » ومحمد بن راشد المكحولي الأصمعي» 
وآخرون» وكان شریفاً كبيراً جواداً ممدحاًء توفي سنة 547 ١ه.‏ انظر: التاريخ الكبير ۰۲۵/۶ 
تاريخ الإسلام ۰۱۰۰/۹ 

)٥(‏ ابن عباس بن عبد المطلبء الماشمي» ويقال: كنيته أبو عبد اللہ حجازي» يحدث» عن 


آبیه» روى عنه ابنه محمد» والزهري قال ابن سعد: ثقة» قليل الحديث» توفي سنة ۱۱۸ه. 
انظر: التاريخ الکبیر"/ ۲ء تاریخ دمشق ٣٣‏ / ۳۷۔ 

)۳۲۷۳۳ ۲ أخرجه ابن الأعرابي في معجمه۱/ ۲۹۸ح(۵1۷) وا لحاکم في مستدركه‎ )٦( 
.۲٥۹ /۱ والمستغفري في فضائل القرآن ۱/ 4۷۵ ح(5414)» وانظر: الانتصار للقرآن للباقلاني‎ 
































باب 


ذكر تغليظ اللام وترقيقها في اسم الله تعالى 


٠‏ سمعت أبا بكر المروزي» سمعت الخزاعي يقول: ولا خلاف بين آئمتنا 
من القرأة الأعلام في تفخيم اسم الله تعالى إذا تقدمه ضم أو فتح نحو $ عنم 4 [البقرة:۷]» 
و سل او 4 [الأنعام:۷٢٣]‏ فاللام في هذه الأحوال مطبقة» وفيما سواها مرققة في وجوه 
الخافض ما قبل الاسم بکسر أو تنوين» أي تنوين كان» لأنه يؤول إلى الکسرہ نحو قوله: 
اعود له 4 بش الہک و سے هللا ھر هكذا قرأت على جميع شیوخ 
الأمصار. 

قال الخزاعي: واختلفوا في اللفظ باللام من الله تعالی» فمنهم من فخمھا 
لعظمته ولفخامة ذكره» ويذهب بذلك أيضاً إلا أن يفرق بين اللام في اسمه تعالى 
وبينها في (اللات) وهو الصنم لثلا يشبه اسم الصنم اسم الله تعالى؛ لأن الوقف على 
«اللات» بالهاء في قراءة الكسائي فإذا كان الوقف عليها بالهاء فقد وافقت حروفه 
حروفهاء ولفظه لفظهاء فكان التفخيم فرقاً بينه وبينهاء والله أعلم بها. 

وقد قال مقاتل بن سلیمان''': إنما سميت «اللات» لأنهم أرادوا أن یسموہ اللہ 


فمنعهم الله فصار «لات»؟. 


(۱) آبو الحسن البلخي» صاحب التفسير» روی عن مجاهد والضحاك وابن بریدق وعدق وعنه 
بقية وسعد بن الصلت والولید بن مزید وحرمي بن عمارة وعبد الرزاق والحاريي وشبابة بن 
سوار وعلي بن الجعد وغيرهم» قال ابن البارك: ما أحسن تفسیره لو كان ثقة. انظر: تاريخ 
الاسلام ۶۱۹/٩‏ شذرات الذهب ۰۲۲۹/۲ 

(۲) انظر: تفسير مقاتل بن سلی‌ان4/ ۰۱۷۱ 


















































۵۸ - بات ا سج أ مک القراءات 


بط 


وهكذا ینقله قرن عن قرن» وخالف عن سالف. والیه ذهب أيضاً ابن مجاهد 
وابن المنادی؟» وهما ماما عصرهما والمنتهی إلى معرفتهما. 


١‏ ۔ وآخبرنا آبو بكر» قال: آخبرنا الخزاعی» قال: حدثنا الحسن بن سعید 
بجوره قال: حدثنا محمد بن صالح بن ذريح”", قال: حدئنا آبو هشام الرفاعی» 
قال: حدثنا حسین بن على الجعفی» قال: سمعت آبا بكر بن عياش» یقول: سألت 


7 
8 کے 
۱ 


عاصماً عن قول الله تعالی: سل آعم قال: فخم الأولء ورقق الثاني ۳. 

۲ وأخبرنا آبو بکی قال: آخبرنا الخزاعي» قال: حدثني آبو بكر الشذائي؛ 
قال: حدثنا ابن المنادي قال: حدثنا آبو علي الحسن بن محمد الدقاق» عن محمد 
ابن غالب» عن شجاع» عن آبي عمرو ترك التفخیم في لام الله تعالی يعني في كل 
حال 

وبه قرأت على شيخنا أبي علي الأهوازي/ عن أحمد بن موسى اللؤلؤي عن 
آبي عمروہ وعن ابن برزة الأصبهاني عن الدوري عن اليزيدي عنه» وعن أبي علي 
الدقاق عن ابن غالب عن شجاع عنه» وعنه أبي العباس المعدل عن روح عن یعقوب؛ 
وعن أحمد بن الخلیل العنبري عن أبي حاتم بترقيق اللام في كل حالء وهو مذهب 
البصريين» وإلى هذا ذهب أبو بكر بن مقسم من البغدادیین”ٴء وهكذا روي عن 


(۱) ذكره أبو عمرو الداني نی جامعه ۷۹۰/۲ بإسناده عن الشذائي قال: التفخيم في هذا الاسم 
يعني مع الفتحة والضمة ينقله قرن عن قرن» وخالف عن سالف قال: وإليه كان شيخنا أبو 
بكر بن جاهد وأبو الحسن بن المنادي يذهبان. اه وانظر: الایضاح ص۱۸۸ النشر ۲/ .١١6‏ 

(۲) أبو جعفر العكبري» مقرئ معروف» روى القراءة عن أي هشام محمد بن يزيد الرفاعي؛ 
روى القراءة عنه أبو بكر محمد بن عبد الله بن بخيت» وأبو العباس الطوعی. انظر: الغاية 
۳ء 


(۳) انظر: الإيضاح في القراءات۱/ .٦۷٤‏ 
(6) انظر: المصدر السابق. 
() انظر: الوجيز ص۷۷. 























باب ذكر تغليظ اللام وترقيقها في اسم الله تعال کیج جج ۳۹۹ 
عثمان بن عفان رضي الله عنه في قراءته أنه قال: لايغلظ اللام في قوله ال * ذلك 2# 
وكذلك جمیع اللامات التي في جميع القرآن'''. 

قال الخزاعي: وذكر ابن المنادي أنه رأى بعض آهل الإقراء على ترك التفخیم» 
وهم الأكثر فيما روى» وعليه أكثر العجم. 

۳ وحدثا أبو علي الآهوازي» قال: حدثنا أبو الحسن الغضائري» 
قال: حدثنا أبو محمد القاسم بن زكريا بن عیسی» قال: حدثنا أبو حمدون قال: كان 
الكسائي إذا قرأ لنفسه رقق اللام» وإذا أق رأ غيره غلظ اللام في جميع ذلك" . 

قال أبوعلي: وقرأت على الغضائري لورش من طريق التجيبي عنه بتغليظ اللام 
حيث وقعت مفتوحة» فعند الظاء والصاد مثل قوله تعالى: «ظ 4ء ونوا 4 
و طلنم 4 ومسل که لاس ۹ء ونحو ذلك فان انکسرت اللام أو انضمت 
لم تغلظهاء نحو «ظر ‏ ولصَلَواعلی > ونحوهماء وقرأت عن الباقین عن 
ورش بترقيق اللام في ذلك حيث كان في الباقين» فإذا كان قبل اسم الله تعالى لام 
فلا خلاف في ترقيقهاء مثل قوله تعالى: ا ال 4ء و رس[ نوک ونر له 
وللاعَل او ۹ و آمل ال 4 ونحو ذلك» ويخلص الترقيق من اللام الأولى قبل 
التغليظ في اسم الله تعالى. 

5- وسمعت أبا بکی يقول: سمعت الخزاعي» يقول: سمعت أبا الطيب 
أحمد بن القاسم بن محمد المقرئ بشيراز» يقول: سمعت أبا بكر بن مجاهد 
يقول: وعادة القراء أن يفخموا اسم الله تعالى إذا كان قبله ضمة أو فتحة. 

قال الخزاعي: والغالب على أهل بغداد وسائر الناس في القرآن» والآذان» 
والكلام التفخيم في هذا الاسم قال: ورأيت العرب بالحجاز والبادية» وأهل الیمن 


(۱) انظر: الإيضاح في القراءات ۰4۷۱/۱ 
(۲) انظر: الاقناع۱/ ٠١١‏ . 















































FY‏ / سا 


٥۔وسمعت‏ الأهوازی» يقول: ولا خلاف في ترك تغليظ اللام في اسم الله 
تعالى إذا تقدمها كسرة» نحو لَه 4: وین عند لل 4ء ويم آهو74". 

٦ء‏ وسمعت أبا بکر يقول: سمعت الخزاعي» يقول: وإياك أن تفخم 
اللام إذا انكسر ما قبلها فإنه من سمج" اللفظ وأقبح اللحن إلا القوم تلك لختھم 
فلا یقدرون علی غیرها۳. 

وحجة من ترك التفخیم إذا كان قبل اللام کسرة: فسمعت أبا بكر المروزي؛ 
یقول: سمعت آبا الفضل الجرجاني» یقول: سمعت آبا بكر الشذائي» یقول: یل ابن 
مجاهد عن ذلك فقال: استثقلوا الانتقال من الکسر إلى التغليظ»كما استثقلوا ضمه 
آلف (آم) إذا كان ما قبلها مکسورآء فکما استثقلوا الخروج من الکسر إلى الضم 
كذلك استثقل الخروج من الکسر إلى التغليظ لثقل ذلك“ . 

قال: والحجة فى تفخیمه إذا كان قبلها فتحة أو ضمة هي أن الهمزة» والالف» 
والهاء من الحلقء والحرف إذا أدغم في الحرف كان احتباس اللسان في موضع 
الحرف لما زاد فيه من التضعیف أكثر من احتباسه فيه بالحرف الواحد؛ والعرب 
إذا آرادت مَدَّ الصوت زادت في آخر الاسم آلفاً وهای وذلك في الندبة'* والنداء 
ہما آرادوا من بعد الصوت. وقولك (الله) آوله همزة بعدها لام/ مُدغمة في لام» بعد 
اللامین آلف فی اللفظ بعدها هاء توجب تفخیم هذا الاسم ومده لما ذکرنا والله آعلم. 


(۱) انظر: الوجیز ص۰۷۸ 

(۲) السمج: القبيح» یقال: سمج وسیاج وسیاجی. انظر: مجمل اللغة ۱/ ۰8۷۳ 

(۳) انظر : الایضاح في القراءات۱/ ۱. 

۹5/۲ ذکره الداني باسناده في جامع البیان‎ )٤( 

)٥(‏ الندبة: إعلان التفجع باسم من فقده بموت. أو غيبة كأنه ینادیه نحو: لوا زیداه»» والقصد 
الاعلام بعظمة الصاب ولذلك لا یندب إلا باسم علم» أو مضاف یتضح بها الندوب كا 
يتضح بالعلم» ولایندب «أي» ولا اسم الإشارة» ولا اسم جنس مفرد» أي: غير مضاف. 
انظر: شرح الكافية الشافية ۳/ ١٣۱۳ء‏ أوضح السالك .٤١ /٤‏ 

















۳ 


شے 


في اسم الله تعالل e‏ 

۷ قال الخزاعي: وحقيقة ذلك أنه كان في الأصل (الاله) فتركت الهمزة 
لكثرة ما يجري ذكره على الألسنة» وأدغمت لام المعرفة في اللام التي لقيتهاء وفخمت 
وأشبعت للتفرقة عند الابتداء بذکره منه وبين (اللات)''' الذي هو اسمه الصنم خلافاً 
على المشركين ورداً لما جاؤوا به قال: والألف واللام في (الله) علمٌ لایفارقه وذلك 
آنك تقول: آتاني الناس وآتاني الرجل» ثم تقول: ناس ورجلء والآلف واللام في (الله) 
غير مفارقة» ولا یقال: أن دخلوها على (الله) للتعریف كما تسمی رجلاً للرجل» فتجعل 
الاسم صفة والله عز وجل لا شبه له ولا نظير» وهو علم قد اجتهدت في إبانة كل نوع من 
الأصول مع الایجاز والاختصارء ولئلا تفضي الا طالة والم کثار إلى الاضجار والاملال» 
عصمنا الله وإياكم من الزلل في العمل والمقال» ولا حول الله ولا قوة إلا بالله. 


56 ےئد د 
بت 2 وت 





(۱) إلى هنا في الإيضاح في القراءات۱/ 4۷۱ . 





























باب ذكر الحروف 


هي مكية؛ ويقال: مدنیة سبع آیات» وعن الحسن ثمانية» وعن حسين الجعفي 
ستةء عد مكي وكوفي بس ال اناحیر 4ء وتركا امت هم 4 وعد الحسن 
لابا تب )» وتركهن الجعفي(). 

وهي تسع وعشرون كلمة مع التسمية» وعدد حروفها: مئة حرف وأربعون 
۳ 

لحم 4 بکسر الدال حيث كان الحسن البصري”", الآخرون برفعها 
وهو آکثر وآشهر. 

لہ 4 بإمالة لطيفة حيث وقع قتيبة عن الكسائي» زاد الأهوازي في روایته 
عن عبد الله بن أحمد المطرز عن يوسف بن جعفر عن العباس بن الولید» وبشر بن 
إبراهيم» وجرير بن عبد الوهاب جميعاً عن قتيبة» وعن زهير بن أحمد الزهراني عن 
قتيبة أيضاً لس الو 4ء و قاس کید ی 4ء امه ۹ ونحو ذلك حيث کان 
قبله حرف مكسور بإمالة لطيفة» وهكذا أقرأني أيضاً عنهم عنہء وعن البخاري عن 
رجاله عن ورش» كقراءتي على أبي بكر المروزي عن المطرز عن ابن زیاد وعن بشر 
)١(‏ انظر: البيان في عد آي القرآن ص۱۳۹ الإتقان /١‏ ۲۳۶ فتح القدیر ۱۸/۱ الإتحاف .۱٥۹/۱‏ 
(۲) آية:؟. 
(۳) انظر: مختصر في شواذ القرآن ص۰4 المحتسب ۳۷/۱ مفردة الحسن البصري ص ۰۲۰۷ 

مصطلح الإشارات في القراءات ص ۲۳۲. 























تاش کک ای وه فا ها زک ای مس تیم سجن ملب م 1001 


تا نے وف ات و کب 
می 7 يدن 


ابن ابراهیم» وعن آصحاب النهاوندي وأقرأني أبو بكر عن أصحاب النهاوندي 


عن قتيبة اسن بفتحة مشبعة في جميع القرآن'". 

وأخبرنا أبو بكر قال: أخبرنا أبو الفضلء قال: حدثني عبد الصمد بن محمد 
البخاري*؟ بالدينور» وابراهیم بن أحمد بن محمد المقرئ» قالا: حدثنا أبو بكر 
محمد بن الحسن المقری قال: حدثنا آبو بكر السياري النحوي"* قال: سمعت 
الحسن بن عثمان بن زياد" یحدث» عن عبید الله بن عبد الکریم قال: حدثنا آحمد 
ابن حنبل قال: سمعت الكسائي يقرأ (الرحمن) يمدهاء وقال: لما آسري بالنبي 35 
قال: «رآیت علی ساق العرش مکتوباً (الرحمن) ممدودآ»۱» قال آحمد: فکان 
الكسائي يمدها وسائر القراء لایمدون الرحمن. قال الخزاعي: وهذه حکاية حسنة 
غريبة جذّاء وفرأت على أصحاب المطرز كالجماعة عنه. 


۰۲۹/۲ انظر: المنتهى ص 1۵ ۰۲ المصباح‎ )١( 

(۲) آية: ۳: 

(۳) انظر: النتهی ص ۲۱5 . 

)٤١(‏ آبو محمد؛ ویقال أبو القاسم الحافظ» قدم بغداده وحدث بها عن مکحول البيروي» ومد 
ابن شعيب الطبري» ومحمد بن الفضل الفريابي» ومحمد بن محمد بن حاتم السختياني» واهیثم 
ابن كليب الشاشي وغیرهم» روى عنه تمام بن محمد وأبو عبد الله الحاكم» وآخرون» توفي 
بالدينور سنة ۸ ۳ه. انظر: تاريخ بغداد ۳۰۸/۱۲ تاريخ دمشق ۲۹۲/۴ 

)٥(‏ حفص بن عمروء ابطي بصري» وقدم بغداه وحدث بها عن محمد بن عبد الله الأنصاري» 
والحسن بن عثان بن زياد» وعنه محمد بن الحسن النقاش» ومد بن عبد الملك التاريخي» 
ومحمد بن خلدء وعلي بن إسحاق المادرائي» وكان ثقة. انظر: تاريخ بغداد ۳/۹ بغية 
الوعاة /١‏ 51/5 . 

)٦(‏ أبو سعيد التستري» روى عن: محمد بن سهل بن عسكر» ونصر بن علي الجهضمي» ومحمد 
ابن يحيى القطيعي؛ وجماعة» وعنه: الطبراني» وابن عدي» وآخرون قال ابن عدي: كان 
عندي أنه يضع الحديث. سألت عبدان الأهوازي عنه فقال: كذاب. انظر: الكامل في 
ضعفاء الرجال۳/ ۲۰۷ء لسان الميزان7/ ٢٢۲۔‏ 

(۷) ذكره الكرماني في شواذ القراءات ص6 ؟. 




















۰ 
۱۸/۳۸ 














۳٣٤‏ سے ےت مہہ - جامع القراءات 

مك بغیر ألف حجازي/ إلا محمد بن مناذر» والزهري وإسماعيل بن 
مسلم عن ابن كثير» وابن عامر» وأبو عمرو إلا الأصمعي؛ وهارون العتكي عنه» 
وحمزة» وإسماعيل بن مجالد عن عاصم وعبد الرحمن بن واقد» وأبو القاسم 
السابوري» وأبو حمدون طريق أبي علي عنه جميعاً عن الكسائي» وأبو عبيد» ومحمد 
ابن جرير الطبري» وقرأت عن أبي عبيد في روايته عن الكسائي بالوجهین( ساكنة 
اللام» آبو معمر» والقصيبي طريق أبي العباس المعدل عنه كلاهما عن عبد الوارث عن 
آبي عمروء والأهوازي عن الوليد بن مسلم» وهي لغة لربيعة بن نزار(۳ وقرأت عن 
آبي بكر بن عبد الرحمن القاضي عن حمزة بفتح اللام والکاف» يوم الدّين) بنصب 
الميم على إرادة الإخبار بهذا الوصف على أن مك فعل ماض واقع على يوم 
يريد: ملك الله يوم الدين» الباقون 9# تی 4 بألفء إلا أني قرأت عن الأعمش بألف 
ممالة وبفتح الكاف”"», مالك بالألف» ونصب الکاف. الأعمش» وروي ذلك 
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن أهل الشامء وفيه ثلاثة أوجه أحدها: أنه نصب 
على الدعاء والنداء والثاني: أنه نصب على المدح. والثالث: أنه نصب على القطع 
لأن الكلام تم دونه. 

وقرأت على أبي علي عن محمد بن المغيرة الأسدي ويحيى بن آدمء ویحبی 
ابن زياد المرٌاء جميعاًعن الكسائي» وكذلك عن محمد بن الحسن بن زياد عن الأصم 
وعن عبد الله باذام عن ابن مرداس معاً عن قتيبة» وعن محمد بن يعقوب السمرقندي 
عن أبي الحارث بألف ممالة لطيفة. 

۶إ 4 وك € بإشمام الكسر فيهما قلیلا هنا فقط أبو محمد عبد الله 


() انظر: المبسوط ص٦۸‏ التيسير ص۰۱۸ النشر ۲۷۱/۱۔ 

(۲) انظر: المنتهى ص٢٦۲‏ الكامل في القراءات ص4/8» المصباح 4۹/۲ ۲. 

(۳) انظر: المبهج ص4۸ ۰۳ مصطلح الإشارات في القراءات ص۲۳۳ الإتحاف ص ۱۸۳ . 
(4) انظر: شواذ القراءات ص ١‏ ۶4 إعراب القراءات الشواذ ۱/ ۰۹٩‏ 


.۵ آية:‎ )٥( 
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أ 
2 
نی 
5 
پا 


0 سے پبجصجھيممت ےے ۳:97 


۷ 


ابن داود الخريبي عن أبي عمرو والجعفي» والكاهلي» وشعیب بن حرب جمیعاً عن 
حمزة» والأصبهاني عن خلاد عن شیم عنه من طريق الأهوازي عنهم عنه. 

#يُعبّد# بياء مرفوعة وبفتح الباء الحسن البصري7"» بكسر النون ورفع الباء» 
اک ری 

#نِسْتَعِين 4 بكسر النون ایضا الأعمش» ويحيى بن وثاب وهي لغة أسدء 
وربيعة» وقیس'ٴ'ء الباقون بفتح النون فيهماء وهو أشهر. 

#السرّاط 4 و راط € بالسين فيهما وحيث کاناء ابن محیصن» وحميد 
ابن قيس» والأفطس عن القاسم عن عبد الواحد عن ابن كثير» وعبيد بن عقيل عن 
شبل عنه» وعبد الوهاب الخفاف عن إسماعيل بن مسلم عنه أيضاًء والحُلواني عن 
القَوّاس عنه. وقتبّل إلا الزينبي» وأبا ربيعة» وابن شبنوذ غير الكارزيني عنه» وعصمة 
ابن عروة» وعبيد بن عقيل كلاهما عن أبي عمروء والكسائي برواية زكريا بن وردان 
السلمي؛ وهارون بن يزيد البغدادي» وأبي حمدون طريق ابي علي» ورُويس عن 
يعقوب» ومحمد بن الحسن السيرافي عن داود عنه» وأبو العباس المعدل عن زيد عنه 
أيضاًء وافقهم زائدة بن قدامة عن الأعمش على (سراط) إذا كان بغير الألف واللام 
في جميع القرآن» وأحمد بن یوسف التغلبي» وأحمد معاً عن ابن ذكوان» والأخفش 
عن هشام» وعلي بن أحمد المري» وأحمد بن محمد السلمي» والحسين بن محمد بن 


() انظر: مختصر في شواذ القرآن ص۹ء مفردة الحسن البصري ص۲۰۸ إعراب القراءات الشواذ 
۱. 

(۲) في البحر المحيط ۱ قرأ زيد بن علي» ویجیی بن وثاب» وعبيد بن عمير الليثي: (نعبد) 
بكسر النون. 


(۳) ار 


2( انظر: المبهج ص۸٣۳‏ البحر المحيط / ۲ء مصطلح الإشارات في القراءات ص٣٣‏ . 
)٥(‏ آیة:1 . 
)٦(‏ الأنعام:۳۹ هود:1 ۵ وغیرها. 























س 


5 ل ۳ سس مسوم ی چ ت ا ی جا چ چ بهد جا مع القراءات 


علی بن عتاب؛ وأحمد بن محمد النجاد جمیعاً عن الأعفش عن :ابن ذکوان في اجر 
سورة الأنعام قوله تعالی: #سراطي مُستَقَيمًا 4 فقط ". 


وقرأت على آبي علي عن أبي حمدون عن علي بالسين» وعلی غیره/ باشمام 
السين» وقرأت عليه أيضاً عن أبي العباس أحمد بن محمد العتبي عن هارون العتكي عن 
أبي عمرو بالوجهين بالسين والصاد فبهما کل القرآنء بالزاي الخالصة فیھما وحيث كانا 
الأصمعي عن أبي عمری والفراء ومحمد بن زكريا كلاهما عن حمزة» وبه قرأت على 
أبي بكر عن ابي حمدون عن سُلیم عنه. الط بإشمام الزاي حيث كان بالألف 
واللام» و يرط € بالصاد الخالصة حيث كان بغير الألف واللام» محمد بن یحبی 
الخنيسي عن خلاد من طريق الأهوازي عنه» والضبي عن رجاله عن حمزة» وأبو عمر 
الدوري إلا ابن العلاف عنه عن سُلیم؛ وبه قرأت على أبي بكر المروزي عن محمد بن 
بحر عن حمزة كقراءتي من طريق ابن مهران عن أبي الحسن النقاش الطوسي عن خلاد 
عن سُلیم عنه أيضاًء بإشمام الزاي فيهما هنا فقط القاسم بن زكريا عن القاسم بن يزيد بن 
كليب الوزان وأبو بكر النقاش عن الجوهري كلاهما عن خلاد» ويحيى بن أحمد بن 
هارون المزوق عن الحُلواني عن خلاد أيضاًء وأبو بكر بن مهران عن محمد بن سعدان 
عن شلیم» وعن بكار بن أحمد» وأبي علي الصّفّار كلاهما عن الصَّوّاف عن الوزان 
عن خلاد عنه كقراءتي على الأهوازي عن عمر بن بكير الأسلمي» وسورة بن المبارك 
الدينوري» وأحمد بن جبير جميعاً عن الكسائي هكذا ذكر في مفرده عن ابن جبیر؛ وفي 
تصنيفه عنه في جميع القرآن» وافقهم الخنيسي عن خلاد طريق أبي الفضل الجرجاني 
عنه» والأهوازي عن أبي إسحاق الطبري عن أبي بكر النقاش» وأبي الحسن النقاش 
الطوسي كلاهما عن الصَّوّاف عن الوزان عن خلاد أيضاًء وعن الشذائي عن إبراهيم 


(۱) آیة:۱۵۳. 

(۲) انظر: النتهی ص ۰۲5۷ جامع البیان في القراءات ۰4۱۰/۱ الصباح ۰۲6۰/۲ مصطلح 
الاشارات ص۲۳۳ الاتحاف ص ۲۷۷ . 

(۳) انظر: النتهی ص ۰۲۹۷ الصباح ۲۵۰۱/۲ 




















ابن رربي عن سُلیم عنه» وعن العباس بن الفضل بن شاذان عن النهشلي عن الكسائي 
في الحرف الأول فقط والحرف الثاني بالصاد الخالصة كباقي القرآن ۲ بإشمام الزاي 
فيهما كل القرآن طلحة بن مصرف» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» والأهوازي 
عن خلف إلا عن إدريس عنه والضحاك بن ميمون» وحماد بن عمرو الأسدي كلاهما 
عن عاصم» والنضر بن شميل بن خرشة المازني عن هارون العتكي عن ابي عمروء 
ویحبی بن آدم» والرفاعي» وخلف جميعاً عن الكسائي» والحسين بن علي بن حماد 
الأزرق» والخزاعي عن العباس بن فضل بن شاذان كلاهما عن النهشلي عنه» وأبو 
أحمد عبد الله بن الحسين بن حسنون عن ابن شَّتَبُوذْ عن الشيزري عنه» والآخرون عن 
حمزةء إلا أني قرأت على الأهوازي عن العبسي» وأشعث بن عطاف الأسدي کلاهما 
عن حمزة» وعن الخنيسي» وسلیمان بن عبد الرحمن بن حماد الطلحي؛ ومحمد بن 
سعيد بن عمران جميعاً عن خلاد عن سُلیم عنه» وعن أحمد بن سهلان الحارثي عن 
محمد بن سعيد البزار» وعن أحمد بن محمد بن خلف البراثي كلاهما عن خلف عن 
سليم» وعن أبي الأقفال عن سُلیم أيضاً بالصاد الخالصة فيهما حيث كاناء وبه قرأت من 
طريق ابن مهران عن العجلي عن حمزة» وقرأت على أبي بكر المروزي عن الكسائي» 
والعجلي كلاهما عن حمزةء وعن محمد بن لاحق» ورويم بن يزيد كلاهما عن سَليم؛ 
وعن الخلواني؛ والبزاز عن خلاد بالصاد فيهما أيضاً حيث كاناء وعن الجعفي» وابن 
أبي حماد بالوجهين. 

قال أبو الفضل: وروى علي بن الحسين بن سلم الطبري طريق محمد بن 
عبد الله الجعفي إذا حقق آشم. وإذا حدر أشم في الحمد فقط'''۔ وهكذا أقرأني أبو 
بكر المروزي عنه الباقون/ من القراء بالصاد فيهما حيث كاناء بإشمام الزاي إذا سكنت 
وأتى بعدها دال(۳ مثل قوله تعالى: #وَمَنّ دق € [الساء:۸۷ 177]» و یصیَفونَ 4 
() انظر: النتهی ص۷٦۲‏ المستنير ص ۰۳۱۰ المصباح ۲/ ۲۵۰ النشر ۰۲۷۲/۱ 


)۲( انظر: انتهی ص۹۲ ۲- ۰۷ الکامل في القراءات ص٩۰۷‏ 
(۳) انظر: الصباح ۲/ ۰۲۵۱ 






































[الواقعة:٥٥]ء‏ '#وَتصِدِيَة که [الأنفال: ۰۲۳۰ 8 قَأصَدَعَْ ‏ [الحجر:0]94» ومإقَصَدٌ 4 
(النحل:۹]ء ویر ۲۳ حمزة إلا العجلي» والعبسي» وابن عطاف من طريق 
آبي علي عنهم عنه» ومحمد بن لاحق» وسّليم بن منصور [بن]''' عمار عن شلیم 
ابن عيسى عنه» وابن العلاف عن الدوري عن سُلیم غير أبي إسحاق الطبري» وأبي 
الفضل الخزاعي معاً عنه» والخلواني» والطلحي» والرازي عن خلاد عنه» والكسائي 
إلا أبا عبيد» وعمر بن بكير الأسلمي ويحيى بن آدم» وأبا حمدون طريق الأهوازي 
عنه» والفیاض بن غزوان عن طلحة بن مصرف» وژویس عن يعقوب إلا الغضائري» 
والنخاس معاً عن التمار عنه» ومحمد بن الحسين السيرافي عن داود , بن أبي سلام 
کلاهما عن یعقوب. وخلف ر بن هشام» ومحمد بن سعدان» وافقهم الغضائري» 
والنخاس عن التمار عنه في أن صد ر ألرعاء € [التصص:۰]۲۳ ولص د ر الاس 4 
[الزلزلة:2"7]5» قال الخزاعي: واختلف عنه» وغيرهما. 


لدوب 2174 وم4 و لیم 4 ہضم الھاء فيهن فقط حيث كن جميعاً 
للمذکر؛ محمد بن شهاب الزهري» وطلحة بن مصرف» وحمزة غير إبراهيم بن إسحاق 
ابن راشدہ وإسحاق بن يوسف الأزرق عنه» وأبي مسلم الهمداني عن خلاد عن سُلیم عنه 
وأبو الحسن علي بن أحمد المسكي عن أبي حاتم طريق الأهوازيء وأبو القاسم الطوسي 
عن يموت بن المزرع عنه إلا أن آبا عمارة الأحول عن حمزة؛ والدوري عن سُلیم طريق أبي 
علي عنه» وابن فرح عنه طريق الخبازي #فَعَلَيّهِم عت عضب مرت ال 4 في سورة النحل 


)١(‏ القصص:۲۳. 

(۲) في الأصل (عن). 

(۳) انظر: النتهی ص۱۸ ۲. 

)٤(‏ الفاحة: ۷ البقرة:٦ء‏ وغيرها. 

)٥(‏ البقرة: ۷۷ء آل عمران:۱۹۹ء وغيرها. 
)٦(‏ آل عمران:4 5» یوسف: ۰۱۰۲ وغيرها. 
(۷) آية:5١1.‏ 

















باب د کر ا حرو وي سور 7 فانحة الکتاب سس سیب 0ب ۹ ۰ ۳ 
ابن عمران الخزيمي عن ابن فليح عنه» وسلام» ويعقوب غير أبي الحسن علي بن الحسين بن 
إبراهيم الأزدي عن داود بن بي سالم عنه يضمون کل هاء قبلها ياء ساكنة في الجمع والتثنية 
للمذكر والمؤنث حيث كان» وافقهم زائدة بن قدامة عن الأعمش على قوله: ليهر 
و كلما فقط حيث کانا وزاد رُويس» والمنهال بن شاذان العمري» ومحمد بن الحسن 
السيرافي جميعاً عن يعقوب وان حذفت الياء لعل وهو خمسة عشر موضعاًء قوله 


تی ع 


تعالى في سور الأعراف: اعدا وفبها وان یم ۳ ل ول تأت 94 
وفي التوبة ربهر 4 و رت “» وفي يونس ول 2 و۷6 وفي 

الحجر مويه اک4۷ وني طه ار لم 294 وني نویه :8۱۱۹ 
وفي 7" # ور يکنه ۴ '» وفي الأحزاب # رَبََآءَاتِِم 4" وفي الصافات 
« سیم آم م مد ل4 وفيها ۶ تن ايك ۱94 وفی حم المؤمن 


۰۲۷۲/۱ لعلة ا جزم أو البناء. انظر: النشر‎ )١( 
آیة:۳۸.‎ )۲( 
آیة:۱۱۹.‎ )۳( 
. ۲۰۳ آیة:‎ )٤( 
آیة:ع۱.‎ )٥( 
۷۰ آیة:‎ )٦( 
آیة:۳۹.‎ )۷( 
آیة:۳.‎ )۸( 

)٩(‏ آیة:۱۳۳. 
(۱۰) آیة:۳۲. 
(۱۱) آیة:۵۱. 
(۱۲) ية . 
(۱۳) آیة:۱۱. 
(۱۶) ایة:۱6۹. 



































۳ سس ےت بی کی تہ ی نج جامع الة تراءات 
وقَهم ساب ۷ وأيضاً ا #وقهم ناب یم 4 إلا في سورة الأنفال''' قوله: 
# رمرم زاد آبو بكر الشذائي» وأبو الفرج السَتَبُوذي عن التمار عند کسر آربع 
هاءات آخر قوله تعالی: «رلیم الم و لیفنهم همان 4 « وقهم» موضعان» ابن 
مهران عن رجاله عن یعقوب في سورة المودة ابی یمن € [الممتحنة: ۱۲] بکسر الهای 
وزاد عن ژویس ْنِم وین هم 74 » وقرأت على شیخنا أبي علي عن زيد» وعن 
الزعفراني عن روح بت ون 4 بكسر الهاء/ وقرأت عليه وعلی آبي بكر وغيرهما عن 
رُويس عنه مر ندیم 4 بضم الهاء"2» وافقهم عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن 
أبي عمرو في ضم الهاء إذا تقدمها ياء في كلمة الجمع للمذكر لا غير مثل ميه 
و هم #» ونحوهما. 

وقال أبو علي الأهوازي في تصنيفه عن الكسائي عن حمزة بضم كل هاء 
للضمير حيث كان في كلمة الجمع للمذكر فقط كقوله تعالى : عليه و هم 
و تبيخ € و سَمْعِهِجَ € ورتم ونحو ذلك ۳ وبضم الهاء أحمد بن الخليل 
١٢١٢+ 0‏ ۹ہ 
فقط [مثل ]ءابه € و تهر 4 تیر € لیم یتم فیکسر 
إذا انكسر مثل لین ویرک #» ومحمد بن مناذر 5 و اب 4 
و(لديهن) فقط بضم الهاء حيث كن جمعاً للمؤنث لا غير» والخزاز عن هبيرة من 
(۱) آیة:۹. 
(۲) آیة:۷. 
(۳) آیة:۱. 


.۲۷۳ -۲۷۲/۱ انظر: المنتهى ص۰۸ ۲- ۹٦۲ء الوجیز ص ۵ ۰۱۲ النشر‎ )٤( 
۰۱4 الأعراف: ۰۱۷ فصلت:‎ )٥( 

(7) انظر: البسوط ص۰۸۷ الکامل في القراء‌ات ص 71۷ 4 البهج ص ۳۵۰. 
(۷) انظر: الصباح ۰۲۵۱/۲ 

(۸) مابین العقوفتین ساقط من التن ومثبت في ا حاشیة. 























د با 55 أ 1 9 ف ہے ۱ 6 ۳ د : الکتا الوي4 سس جر سس يسنت ااا ۱ ۱ ۳ 
2۳ ور 


طریق الأهو 
فقط(۳. 


ازي عنه عليهم بضم الهاء في هذین الموضعین(۱) من فاتحة الکتاب 


ذكر شرح مذاهبهم في ميم الجمع 
ضم كل ميم جمع في الوصل مكي إلا هارون بن موسى عن ابن كثير» وخلف 
ابن هشام» ومحمد بن سعدانء ومحمد بن يحيى القطعي جميعاً عن عبيد بن عقيل 
عن شبل عنه» والخلواني عن يزيد» وقرأت على ابي علي سلیمان بن داود الزهراني 
عن عبیذ عن شبل عنه باسکان الميم حيث كانت في اسم الله تعالى فقط لاغیر مثل 
ليم € نَيْهِمَ 4 ری 4 فیک 4 وموک ک «مولهم 4 
# هر که اريك ۹ء ونحوهن» شيبة بن نصاح» والدوري عن إسماعيل عن 
ابن جمّاز عن يزيد يخيران بين ضم الميم وإسكانهاء وقد روي ذلك عن الحلواني 
والهاشمي عنه» نافع غير ورش يخير في ذلك كله بين ضم الميم وإسكانها لايبالي 
كيف قرأه إلا آنا قرأت على الأهوازي عن إسماعيل بن أبي أويس وأخيه أبي بکر 
وعن ابن المسيبي عن أبيه بضم ميمات الجمع من غير تخيير» وعن بريد بن عبد 
الواحد عن إسماعيل بن جعفر عنه بإسكانها من غير تخيير. 
وقال الخزاعي: وروی الخلواني أن الضم والإسكان عند قالون فيها سواء إلا أنه 
كان يميل إلى رفعها". بالوجهين قرأت عنه. وعن المسيبي» وإسماعيل» قال: وقرأت 
عن آبي عون غير أبي العباس الضرير عنه» وعن الكسائي عن قالون بضم الميمات حيث 


(۱) آیة:۷. 
(۲) انظر: النتهی ص۸٦۲‏ الا قناع ص ۰۲۹۷ الصباح ۲/ ۲۵۱. 
)۳( انظر: النتهی ص۱۹ ۰۲ 
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ED E E ۳۱۲‏ 2 جامع القراءات 
وقعت» وعن آبي سلیمان سالم» وأبي شيط من طريق ابن شنبوذ بالاسکان وهكذا 
أقرأني آبو بكر المروزي عنهم عنه» وقرآت عن آبي العباس الضریر الواسطي عن آبي 
عون عن الحلواني عن قالون بضمها عند الفاصلة» وعند الهمزة المقطوعة وعند رژوس 
الآي فقط إذا عري من الحائل انکسر ما قبلها أو انضم طالت الكلمة أو قصرت» وبه 
قرآت على آبي بكر عن أحمد بن صالح عن قالون عنه» وقال لي آبو علي: وهذا التلخیص 
اختیار أبي عون؛ لأنه ذكر أن قراءته على الحُلواني كانت بضم میمات الجمع بعد ذکره 
التخيير» وقرأت على الأهوازي عن ابن جمّاز عن نافع» وعن ابن بشار عن الدوري عن/ 
إسماعيل» وعن سالم عن قالون» وعن إبراهيم بن عرفة عن ابي عون وعن ابن بويان عن 
أبي تشیط بضمها حيث كانت» وذكروا التخيير عنه» أحمد بن أبي سُریج النهشلي عن 
الخفاف عن أبي عمرو بالوجهين أيضاً بين ضمها وإسكانها بضمها عند ألف القطع ورش 
عن نافع» وأبو عبد الرحمن الزبير بن محمد بن عبد الله العمري عن قالون عن عيسى 
ابن وردان عن أبي جعفر» وسليمان بن داود الهاشمي عن إسماعيل عن ابن جمّاز عنه 
أيضاً إلا أنهما لا يخففان الهمزة التي تأتي بعد ميم الجمع في جميع القرآن ولا خلاف 
في اختلاسها عند ألف الوصلء مثل قوله: یتک [الشرری:١۱»‏ وله دهم 
فده 4 [الأنعام: ۹۰]ء ونحوهما في الأصل» وبالإسكان في الوقف» الحسن البصري؛ 
وخارجة عن أبي عمرو يشبعان کسر کل ميم انکسر ما قبله حيث كان في الوصل» مثل 
قوله: لَب 4 تیم 4ء قوب ۷4'ء ونحو ذلك فإذا انضم ما قبل الميم وصلاها 
بواو في الوصل» مثل قوله: ولھ و هم ۹ء وَمرَرْفْتَهَُ ۹ء ونحو ذلك وافقهما 
هارون العتكي عن أبي عمرو في إشباع کسر كل ميم انكسر ما قبله". 
الخفاف» ومعاذبن معاذ العنبري» والااصمعي» ومحمدبن الحسن القرشي الملقب 


بمحبوب» ويونس بن حبيب» وأبو معمر عن عبد الوارث جميعا عن ابي عمروء وابو 


)١(‏ مكرر في الأصل. 
(۲) انظر: المصباح ۱۹۳/۲. 























بانب دکر الو بنا سس ناف الکتاتی. سب سض مت ۲۱۳ 


الحسن الخاشع عن إبراهيم بن عبد الرزاق عن محمد بن سنان عن عيسى بن سليمان 
الشيزري» وأبو أحمد المصري عن ابن شتَبوذ عن ابن سنان عنه أيضا يضمون كل ميم 
للجمع عند رؤوس الآي فقط» انكسر ما قبلها أو انضم» طالت الكلمة أو قصرت . 

وخالف هارون العتكي عن أبي عمرو أصله عند رؤوس الآي فرفع الميم 
انکسر ما قبلها أو انضم حيث کان ذلك» وعلی عدد أهل الكوفة عددتها عنهم في ضم 
الميمات» ويضم قتيبة» ونصير» وابن وردة عند رؤوس الاي وألف القطع إذا لم ینکسر 
ما قبله» وأظن هكذا أقرأني أبو علي عن اختيار الثاني عن محمد زاد نصير» وابن وردة 
وبشر بن إبراهيم طريق الخزاعي عنه. عند الميم مثل لهم مسرا ]4 ٩‏ [البقرة: ۲۰] 
کین [البقرة: 74]» ونحوهماء وقال نصیر: إذا خفت الكلمة ولم تطلء فإذا 
ثقلت أو طالت لم يضم وقصده في الخفة هو خمسة أحرف غير الواو وما دونھا!''۔ 

وقال الأهوازي: ووجدث الشيوخ يختلفون أيضاً في كل كلمة على خمسة 
أحرف فيها تشديد أو مدق نحو طلْعَلَّهُمَ 24 وجا 4 وكذلك يختلفون أيضاً 
في كل كلمة على ستة أحرف فيها ساكنان, مثل يم ۹ء ءاشنم » ونحوهماء 
فمنهم من يضم جميع ذلك وآشباهه ومنهم من يسكنها والحذاق عنه على إسكانها. 
وبه قرأت من طريق ابن مهران عنه. 

وقرأت على أبي علي عن قتيبة َو 04 في الزمس و فككم 
تور 2004 ول وجو هوارهم 294 في سورة القتال» وه کیره 
[الملك: ۸] بسكون الميم فيهن”". 


.۲٥٢ /۲ انظر: الكامل في القراءات ص41۹ المستنير ص۳۱۱ المصباح‎ )١( 
ما بين المعقوفتين ساقط من المتن» ومثبت في ا حاشیة.‎ )۲( 

(۳) انظر: النتهی ص ۰۲۳۰ الكامل في القراءات ص1۹ . 

)٤(‏ آیة:۳۰. 

)٥(‏ آیة:۱۹. 

)٦(‏ آیة:۲۷. 

(۷) انظر: الصباح ۲/ ۱۹۳ 


دو و5 م۳9 


























۳ جم ع ا مس و کے لع سر مس ا سد چم مسا سے جامع القراءات 
وأما قوله تعالی: هم ونان 4 [الشعراء: 46] فاٍنی قرأت عليه عن النهاوندي 
بضمهاء وعن الطوسي» وابن باذام» وابن زياد بسکونها. 


وقال الخزاعي: وأما قتيبة فإنه يضمها عند رؤوس الآي إلا أن تكون الفاصلة 


ہی)6۴ و 


قي نحو هم والغاون © ار چ ونحوه"؟. ولا آدري/ كيف قرت على أبي بکر» 


الشك منى والله أعلم. 
وقال الخبازي: ولا يضم هم ونان چ زاد ابن الو 00 OE‏ مال 0 
[المرسلات: ۳۸]) و ارو .وقال: الأصم والنهاوندي فلکم مودک ر 


ار 97 


الاصم ۶ بریکم وَاسْمَعُونِ 4. وبه قرأت من طريق الخبازي ا لوان 
عن أبي بكر المطرز عن يوسف بن جعفر عن ابن مرداس» وبشر بن إبراهيم؛ وجرير ابن 
عبد الوهاب جمیعاعن قتيبة [ذا کانت الكلمة سبعة حرف او ثمانية أو آکثر من ذلك 
بإسكان الميم» وبه قرأت من طریق الخبازي عن الأصم عنه. 

وقال الخزاعي: وآما عند آلف القطع فعن قتيبة وجهان آحدهما: کنصیں 
والثاني : ضمها بلا استثناء إلا إذا تکررت المیم فتوالت» نحو من وڪم از 

تاا ایک از موب امه آز موب لح وَ کم 4 [النور: ۱ وما آشبه ذلك » 
وم ور كار وی فأجزم 
بعضها وآرقع ينضها ادخل فيها اللختین © 


وبه قرأت على أبي بكر عنه» واتفقوا على تسكين ميم الجمع في الوقف. 


ع2 د 382 
ES‏ 5 93 


. 47١ انظر: النتهی ص۲۷۰ الكامل في القراءات ص‎ )١( 
. 47١ انظر: الكامل في القراءات ص‎ )۲( 
. 459 انظر: الصدر السابق ص‎ )۳( 




















۳۱۵ - - 


1 یو کے 7 
1 و قے سہوز 5 فاکه الکتاب سس 
کے E‏ 9 


باب ذكر اسر 
ذكر شرح مذاهبهم إذا لقي ميم الجمع ساكن 

مثل: جع اللہ 4( وان تلوبهم الل ٭ [البقرة: 97]» ونحوهما 
حمزة والكسائي» وأبو بّحريّة الحمصي طریق الخزاعي عنه» والزهري» والأعمش؛ 
وطلحة» وابن أبي ليلى» وخلف بن هشام ومحمد بن سعدان» ومحمد بن عیسی 
برفع الهاء والميم في جميع ذلك. وافقهم الوليد بن عتبة طريق أبي علي عنه» وأبو 
بكر الداجوني» وابن موسى» وأبو عبيد أحمد» وأحمد بن أنس» وأحمد بن موسى 
التغلبي جميعاً عن ابن ذكوان في سورة والذاريات من یمهم وو ۷4 
وفي سورة التطفيف ال أَهَله م أنَبوأْ 6(" وبه قرأت على أبي بكر المروزي عن عبد 
الرزاق عن ابن ذكوان» وعن الداجوني عن ابن موسى فقط * وكسرهما آبو عمروء 
والحسن البصري؛ ومحمد بن مناذر المدني» وأبو عبيد» وأحمد بن جبير» وعلي بن 
الحسن بن إبراهيم الأزدي عن داود عن یعقوب وافقهم سلام» ويعقوب عن الأزدي 
عن داود عنه» وأبو حاتم إذا انکسر ما قبل الها(*" وكسر الهاء وضم الميم الآخرون 
عنه؛ بنصب الراء حميد بن قيس» والأعمش» والخليل بن أحمد البصري عن عبد الله 
ابن كف 9). 


7 3 
2 3 3 


(۱) البقرة: ٦٦ء‏ آل عمران:7١١.‏ 

(۲) آیة: 1۰ . 

)٣(‏ آية:1". 

۰۲۱/۲ انظر: النتهی ص ۱ ۰۲۷ الصباح‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الا قناع ص۲۹۷ النشر ۰۲۷۶/۱ مصطلح الاشارات في القراءات ص۲۳۷ الاتحاف 
ص ۰.۱۱۹۵ 


)1( انظر: المبهج ص۰۳۹ مصطلح الإشارات في القراءات ص۲۳۷ 

















۷ ۱ ۳ [ [ز[ز از از ی ی ت چ و م ی چ سسس جا مع الف أعات 


سورة البقرة 


مدنية» وعددها مئتا آیق وثمانون وسبع آيات في قول أهل البصرة» وعطاء بن 
يسار وأيوب» وفي قول أهل الکوفة مئنا آية» وثمانون وست آيات» وفي قول المدنيين 
المكي» والشامي مثتا آية» وثمانون وخمس آیات. 

اختلافها: أحد عشر حرفا 2 2١74‏ كوفي» وم داب اط 4 شامي, ما 
ن مُصَلِحُورت ۳ "مدنیان» ومكي» وبصري؛ وكوفي؛ وأيوب» الا عآپذرک ۵4 
۱ بصريء وآیوب وی الب 4 الثاني بصري وكوفي» ومدني الأخير» ومکي؛ 
وشامي وأيوب ميت علق 4 الا خیر مدني الأول» ومكي لمڪم کون 074 
۱ مدني الأخير» وشامي» وكوفي» لاوا سوم 4 بصري» وأيوب. ال الم 0014 
۱ مدني الأخير ومكي» وبصري» وأيوب» منت لور ۱/ مدني الاول۱۱. 








۱ (۱) آیة: ۱. 
(۲) آیة: ۱۰. 
)٣(‏ آیة: ١۱۔‏ 
)٤(‏ آیة: ٤‏ 1. 
)٥(‏ آیة: 1۹۷ . 
)٦(‏ ایة: ۲۰۰. 
(۷) آية: ۱٩‏ ۲. 


(۸) آیة: ۲۵۵. 
۱ (۹) آیة: ۲۳۵ . 
0 (۱۰) آیة: ۲۵۷. 
(۱۱) وقوله: منت #: ۰۲۱۵ الثاني عدها المدني الأول وا لمكي ول یعدها الباقون. 


انظر: البیان في عد آي القرآن ص ۰۱4۰ الکامل في القراءات ۰۱۱۳/۱ 








م ور ی را دوخ 





























۳ الا ۱۷ ۱۳ 


وعده کلماتها: ستة آلاف کلم ومئة واحدی وعشرون کلم وهي خم 
وعشرون ألف حرف ومتتا حرف واحد وخمسون حرفاً. 

ذکر الحروف 

(ألف لام میم6() مفصلات الحروف في جمیع فواتح السور التي على التهجي؛ 
يزيد غير أبي عمر الدوري عنہ''' 

ل بنك 4 بإمالة الذال والتاء فيهما جميعاً في موضع الرفع؛ والنصب» 
والخفض في كل لقرآن» أبو الفضل الخزاعي عن شيوخه عن ابن شت بوذ عن رجا“ 
ع ورٹن' 9 والأهوازي عن ابن زیادہ وابن باذام» وذلك لغة لبعض آهل اليمن 
يكسرون هذا النوع» وافقهم قتيبة» والشموني طريق ابن الصَّلتء والخطيب غير أبي 
علي عنه في التاء عند الخفض بین اللفظين فيهما حيث وقعاء أبو بكر الشذائي عن ابن 
سن وذ عن سالم» وأبو الحسين الجبي عن الواسطي عن فنبلء وافقه الحضيني عن 
الواسطی عنه والأهوازي عن الجعفيء والكاهلي» وشعيب بن حرب جميعا عن 
حمزة» وعن الأصبهاني عن خلاد عن شلیم عنه في الذال» وقرأت على أبي علي عن 
الزعفراني» والخطيب معاً عن الشموني» وعن الطبري عن النقاش عن القاسم عنه 
لککب ‏ فی موضع الجر بالوجھین بالفتح وبالإمالةه وعن أحمد بن جبير عن 
الأعشى» وعن ار عن القاسم عنه بین الفتح والکسره وعن ابن وذ عن القاسم 
عنه بالإمالة قول واحد» وقد مر ذكره في باب الإمالة”. 


(۱) آیة: ۱. 

(۲) انظر: المنتهى ص ۰۲۷۲ الصباح ۰۲۹۶/۲ 
(۳) آیة: ۲. 

. انظر: النتهی ص۲۷۲‎ )٤( 

.)۱۳۳۰ انظر: (ج۱/ فقرة رقم‎ )٥( 

















۸ ۱ ۳ 3.0« بس -- جامع ال لقر ۱ اعت 


e 
4 طريق الشذائي عنه رب 4 ولا جرم ۷۷۹ ولا تکروا ۲4 ولح‎ 
.)*( بالمد قلیلاً‎ ]١١4 [النساء:‎ 


ليد 74 ره ۱4 وعد 4 و لديو ۷ وبنير ۱6 ولایو ۱۰٢۷‏ 
وَلإَنسَینيةُ 14الکیف: ۳ ونحوهبضم كل هاء للضمير قبلهاياء" »وهي لغة أهل الحجاز 
وبعض قریش؛الزھريوطلحةءوسلامءوالمنھال بن شاذان المري عنیعقوب والكسائي 
عن حمزة من طريق أبي علي عنهما فعنهما هکذا ذکر أبو علي في تصنيفه عن الكسائي 
عنه 0 أن الزهري کسر ثلاث هاءات منهن من غير إشباع» قوله تعالى: في سورة مريم: 
و كلهم ءاتيه ۱۳ وفي المعارج: یوید َنْب #وصَحبَيَهء ره 4 فقط وافقهم 
حفص في تایه ۷ و هل © [الفتح: ۰ وإسماعيل بن مجالد في ءيه لَه 4 
فقطء ابن محيصن #فیه الْمَّرْءَانٌ © [البقرة: ۰ برفع الهاء» وكذلك كل هاء للضمیر 
ورس وم تد سو ول مثل و ها © [البقرة: ۲۸۲]» 
لی اک ویرک و یه آ4 [الشورى:*1]ء فيه یک 4 (انسء:۸۷] 


.۲ آية:‎ )١( 

(۲) هود: ٢۲ء‏ النحل: 1۲. 

(۳) البقرة: ٤٦ء‏ آل عمران: ۰۱۰۵ وغيرها. 
)٤(‏ انظر: المنتتهى ص۲۷۲۷۔ 

)٥(‏ آية: ؟. 

)٦(‏ البقرة: ۲۸ء ٦٦ء‏ وغيرها. 

(۷) البقرة: ۰۳۷ ۰۱۵۸ وغيرها. 

(۸) الکهف: ۹۸ء ق: ۱۸ . 

(۹) البقرة: ۰۱۳۲ العارج: ۰۱۱ وغيرها. 
)٠(‏ البقرة: ۱۷۸ء المائدة: ۳۱۰۳۰ وغيرها. 
)١(‏ انظر: المنتھی ص ۰۲۷۳ 

(۱۲) آیة: ۹۵. 

(۱۳) آیة: ۱۱- ۱۲. 























SSP E ST E تحت ۵ ۷ ۵ من سد‎ ۱ 


















































سورة اللقرة ل سس _- 3 یی( ۱۳۰۱۳۹ 
لب اشر 4 [الأنعام: 45 ]۰ یو ٩4‏ [البقرة: ۲۲۸۶ ابد انب ۴ء ونحو ذلك» زاد 
الزهري فإذا انكسر ما قبل الهاء رفعها وأشبعها في الوصل» نحو تیه 27# 
وید 4 [البقرة: ۰۲۲ 176 وین دونود ۳4 ویدار الْأَرْضَ 4 [القصص: ۸۱ 
و ین و۲۹46 ونحو ذلك إلا ثلاث کلمات قوله في سورة المعارج یو 4 
وصحیدہ 4 فص لد ۹ 

وفي التطفيف یی م6 بياء إذاکان قبلهاياء ساکنة نحو َد » 
وف وبواو إذا کان الساكن غير ياء نحو عة 4 ینم اوهد 4 
[النحل: ۰]۱۲۱ وا 4 [طه: ۳۲] ونحوه في الوصل مكي» وافقهم حفص في قوله 
#فیییشهانا € [الفرقان: ۹٦]ء‏ والمسيبي عن نافع في قوله: #وأشْركه نی 4 [طہ: ۳۳]) 
والزهري والنهاوندي طریق آبي علي عنهما عن قتيبة في قوله: بنج که 
[المعارج: -١4‏ ۱۵]) ول ماه سره [المدثر: ۸۲۲۹ و كدعا فماقیه [الانشقاق: ٦]ء‏ فأما 
الباقون باختلاسها/ في الحالین» وافق مكي في حال الوقف!'''. ۱ب 


ندرم ۱۳6 بهمزة واحدةعلى الخبر» وكذلك في يس" فقط ابن محیصن(۱۳). 


(۱) الأنعام: ٥١ء‏ التوبة: ۳۷. 

(۲) البقرة: ۰۲۷ الرعد: ۲۵. 

(۳) الأنعام: ۰۵۱ الاعراف: ۳» وغیرها. 

(5) البقرة: ۰۱۹۸ آل عمران: ۰۱64 وغيرها. 

(۵) آية: ۱۲. 

۰۱۳ آیة:‎ )٦( 

(۷) آية: ۱۲. 

(۸) النساء: ۰۵۱۰۳۱ وغيرها. 

)٩(‏ البقرة: ۰۲۱۲۰۲۱۵ وغيرها. 

(۱۰) انظر: المنتهى ص۲۷۳ الکامل ص۰4 البهج ص ۰۳۵۲ الصباح ۲/ ۲٥٢‏ الا تحاف ص ۰ 9. 
(۱۱) آیة: 1 . 

(۱۲) آیة: ۰۱۰ 

(۱۳) انظر: مفردة ابن حبصن ص٤‏ ۰۲۰ مصطلح الا شارات في القراءات ص٤‏ ۲۰. 


















































52 وس بسو ا بت جا اف 

قال أبو الفتح عثمان بن جني: وتقديره (أأنذَْتَهُمُ) فحذف همزة الاستفهام 
تخفيفاً لكراهية الهمزتين ولمجيء (أم) بعدہ ما يدل على الاستفهام(). 

ندرم 4 ونحوه بهمزة واحدة ممدودةء نافع الا في رواية الأصمعي عنب 
والخلواني عن أبي جعفر» ومكي غير أبي حذيفة النهدي عن شبل عن ابن كثير» وآبو 
عمرو إلا ابن غالب عن الأصمعي عنه والخلواني عن هشام والنوفلي عن عبد الحميد 
ابن بكار» وعبيد الله بن علي بن الحسين الأنصاري عن الوليد بن مسلمء وزيد» وژویس» 
وروح طريق البخاري عنه» والز جاح والحسن بن مسلم طريق أبي علي عنه جميعاً عن 
یعقوب والزجًاج عن أيوب من طريق أبي القاسم العنبري عنه» وأبو حاتم» وأبو عمروء 
وحماد بن عمروء والضحاك بن ميمون جميعاً عن عاصم؛ وروح بن عبد المؤمن عن 
عبد الله بن عمرو بن أبي أمية عن أبي بكر عنه» ومحمد بن المنذرہ وعبد الله بن عمر 
معاً عن یحبی عن أبي بكر عنه» ونعيم بن يحيى السعيدي عن حمزة وأحمد بن جبير» 
ومحمد بن جرير عن اختيارهماء وافقهم حمصي طريق أبي الفضل عنه في باب 
مروت * [يوسف: ۰۲۳۹ ومحمد بن موسى عن ابن ذكوان» والداجوني» والرازي» 
وأحمد بن آنس وأحمد طريق أبي علي عنهم عنه أيضاًء وعبد الرزاق عن أيوب طريق 
أبي الفضل عنه في نج 4 لاسرا ۱ وابن عتبة في ررر ۳4 وت 
لت لاس 4 [المائدة: ۲۱۱۹ وم سفق [المجادلة :۰ زاد أبو علي الأهوازي عنه 
#أَسجُدُ»» وزاد أحمد بن أنس عنه 7 راب 4ء ور للم 4 والققفي عن 
الوليد بن مسلم في الد € [هرد: ۷۲]» ولآنلزتی ۳4 في یس» ولآ شم للع 4 
[الفرقان: ۱۷]» وتم ٦ھ ٩‏ إلا أني قرأت على أبي علي الأهوازي عن حميد بن 
قیس» وعن ابن كثير غير أبي الحسن الخاشع عن شيوخه عن قُنبل عنه» وأبي حذيفة 
)١(‏ انظر: الحتسب ۵۰/۱. 
(۲) البقرة: ۸6 آل عمران: ۰۸۱ 
)٣(‏ آية: ١٠۔‏ 
)٤(‏ النازعات: ۲۷ إلى هنا ينظر: المنتھی ص٢‏ ۲۷۔ 








سمھوبجم]مسھیویبجسسسسک-- 























سور ال و کی م ب ی ت ی یتست ۳۱۲۱ 


النهدي عن شبل عنه» وعن نعيم بن يحيى عن حمزة بالمد قليلاً فيهن» وقرأت من 
طريق ابن مهران عن ابن كثير إلا عن الخزاعي عنه» وعن الأصبهاني عن ورش» وعن 
إسماعيل عن نافع» وعن روح بالوجهين فيهن أحدهما كاليزيدي» والآخر كحميد بن 
قیس» شيبة» والعمری» والدوري كلاهما عن أبي جعفر يمدون ولا يهمزون الهمزتين 
جمیعاً فيهن» الهاشمي عن یزیدہ والزهري لا یمدون ویترکان الهمزتین جمیعاً حبث 
كن» بين الهمزتین مده هشام طریق الأخفش» وابن عبدان» والبخاري معا عن الخلواني 
عنه» وافقهم أحمد بن ذکوان عن آبیه في مت فلت لاس 6 وء شانتا مرها 
[الواقعة: ۷۲]ء و نتم [الجادلة: ۱۳] فقط» إلا آني قرأت عن البخاري عنه بالوجهین 
في المفتوحتین؛ آحدهما كابن عبدان والاخر مثل قالون» وقال آبو الفضل: وفي 
تعليقي عن آبي زید وجهان آحدهما كاليزيدي والآخر کابن عبدان() وبه قرأت 
على المروزي عنه [ e‏ ۲ ینم 4 [اللك: ۲۱5 وی © [فصلت: ۲44 
و ء آله 4 [الزخرف: ۲0۸ دمم [الأحقاف: ۰۲۲۰ و أَنَكَانَ 4 [القلم: ۱6] فأنا 
آذکر كل واحد منهم في موضعه إن شاء اللہ وقرأت عن آبي حذيفة عن شبلء وعن ابن 
غالب عن اللأصمعي عن أبي عمرو بهمزتين مقصورتين في جميعهن كالباقين. 
#غِشَاوَة4”" نصب المفضل, والحارث بن نبهان معاّعن عاصم» وروح/ عن 
عبد الله بن عمرو بن أبي أمية عن أبي بكر عنه» ومحمد بن المنذر» وعبد الله بن عمر 
عن يحيى عنه*» برفع الغين والتاء» الحسن البصري» والزهري» والأعمش ٥”‏ 
بنصب الغین» والتاع» وسکون الشین بغیر آلف» حمید بن فی ۲۷۹, 
(۱) انظر: النتهی ص 4 ۲۷. 


(۲) طمس بمقدار كلمة» والظاهر أا (ومثله) واش أعلم. 

(۳) آية: ۷. 

(4) انظر: ا منتھی ص٢۲۷‏ الکامل في القراءات ص ۰4۸۰ اعراب القراءات الشواذ ۱/ ۰۱۱۷ 
)٥(‏ انظر: مفردة الحسن ص ۰۲۱۰ مصطلح الاشارات في القراءات ص١‏ 4 ۰۲ الا تحاف ص۱۹ . 
() انظر: شواذ القراءات ص٩۰8‏ وجه التهاني إلى منظومات الديواني ص ۰۱۲۷ 
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الاس“ بكسر النون في موضع الخفضء أبو محمد الخريبي عن أبي 
عمرو وأبو حمدون وأبو عبد الرحمن عن اليزيدي عنه» وأبو بكر الشذائي عن ابن 
شَتَبُودْ عن سبط اليزيدي وعن ابن سعدان معاً عن اليزيدي عنه وقتيبة» وأحمد بن 
جبير» وابن سفيان النحوي جميعاً عن الكسائي» وحمدون عنه أيضاً طريق أبي علي» 
وابن رُستم عن نصير عنه» والدنداني» وابن آبي نصر» ومحمد بن رُستم من طريق ابي 
علي عنهم عنه فعنه» والخبازي عن نصير [الا عن الرازی](۲) عنه» والخلواني عن 
الدوري عنه والغضاثري» وإبراهيم بن أحمد الحطاب معاّعن سعید بن عبد الرحیم؛ 
والمطّرّعي عن أحمد بن فرح والباهلي جمیعاً عن الدوري عنه» وابن الصَّلت عن 
القاسم الخياط عن الشموني عن الأعشىء وأبو عبد الله الجعفي» وأبو الطيب عبد 
الغفار معاً عن حماد الضریر» والشذائي عن ابن أبي أمية القاضي كلاهما عن الخياط 
عنه» زاد الخريبي في النصب؛ وهو ضعیف. وقرأت على الأهوازي عن الزعفراني» 
والخطيب عن الشموني عنه. وعن أبي إسحاق الطبري عن أبي بكر النقاش عن 
الخياط عن الشموني بالوجهين بالفتح وبالإمالة أيضا". 

#وما يُحَادِعون94©) بألف» ابن كثير» وحميد بن قیس؛ ونافع» وأبو عمروء 
والزهري» والثقفي عن الوليد بن مسلم» وأحمد بن جبير عن اختباره!۳. 

كرض قَرَاتَمُمْ الله مَرْضًا94" بإسكان الراء وحیث کان يونس بن حبيب» 
والجهضمي معاعن أبي عمرو. 


(۱) آیة: ۸. 


(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من المتن» ومثبت في ا حاشیة. 

(۳) انظر: النتهی ص54 ۰۲۷ المبهج ص٣٥۳‏ المصباح ۲۵۲/۲ 

)٤(‏ آية: ۹۔ 

.۱۲١ص الوجیز‎ »١ 4١ص الباقون: (ومايخدعون) بفتح الیاء من غير ألف. انظر: السبعة:‎ )٥( 

.۱۱ آیة:‎ )٦( 

(۷) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۰۱۰ المحرر الوجيز ۱/ ۹۲ء البحر المحيط ۱/ ۰6 الدر 
المصون ۱۲۹/۱. 
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ہے 






































عن آبان عنه اون وأحمد بن جبیر عن اختباره» وحمصی» والحسن البصري؛ 
والزهري. ومحمد بن مناذر» وسلام» ومحمد بن يحيى القطعي وعمرو بن هارون 
كلاهما عن آیوب ۳ الز جاج عنه بالتشديد كالباقين. 


ييل 4 لويس 4 [هود: 0144 ولییء ۳4 وليت € الملك: ۲۷]» 
۶ وحل 4 [سبا: ٥٥]ء‏ وسیقَ 6 [الزمر: ۷۳۰۷۱]ء «وجأی»)» باشمام الضم أوائلھن؛ 
علي» وهشام إلا ابنه» والزعفراني عنه» وأحمد بن أنس» والزعفراني معاً عن الولید بن 
عتبة» والأنصاري» والثقفي کلاهما عن الولید بن مسلم والزعفراني» ومحمد بن جرير 
عن عبد الحمید بن بکار؛ والحسن البصري» ورويس عن يعقوب والبخاري عن شیوخه 
عنه آیضاء والاهوازي عن المنهال بن شاذان؛ وداود بن آبي سالم» وأبي حاتم وأبي 
بكر الفزاري» وابن مسلم والساجي جمیعاً عن يعقوب» والأعمش واسحاق بن يوسف 
الأزرق» ومحمد بن زکریا کلاهماعن حمزة» ومحمد بن سعدان عن اختباره؛ وافقهم آبو 
جعفر وشيبة» ونافع الا في رواية أبي سلیمان عنه» وابن محیصن وابن عامر إلا في رواية 
عبد الرزاق عن آیوب عنه على ضم بیء ۹۴ء و سيت 4ء زاد ابن عامر غير عبدالرزاق 
عن آیوب ضم (حیل)» و(سیق)» زاد أحمد بن نصر بن شاكر عن ابن عتبة ضم وَقِيلٌ 
تارض 4 وف أَلْمَآهُ ‏ في هود فیھما"' لاغير» وافقهم طلحة ابن مصرف على ضم 
یت فقطء ولا خلاف في کسر یل 4 إذا كان مصدراًء مثل قوله تعالى: ون 


صدَقٌ من اللہ قیلا € [النساء: ۲ ## وَقیلیہ یرب € [الزخرف: ۸۹ء و إِلا قبلا / 


(۱) آیة: ۰۱۰ 

(۲) انظر: النتهی ص۲۷۵ التيسير ص ۰۷۲ مفردة الحسن البصري ص۲۱۱ النشر ۰۲۰۷/۲ 
(۳) آية: ۱۳. 

(6) هود: ۰۷۷ العنکبوت: ۳۲۳. 


.۲۳ الزمر: ٦٦ء الفجر:‎ )٥( 
. 4 آیة: ؟‎ )٦( 
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سکماسکما € [الواقعة: ۰۲۷۷ رقم قيا [المزمل: *] أربعة أحرف لاغیر(). 
قح سے 


شال ۳ بهمز الأولى وتليين الثانية من الهمزتين المختلفتين في كلمتين» 
حجازي غير محمد بن مناذر» والااصمعي وسالم» وأبي مروان من طريق الخزاعي عنه» 
وابن صالح طريق أبي علي عنه. وأبي حذيفة عن شبل عن ابن كثير» وأبو عمرو غير 
ابن غالب عن الأصمعي عنه» وأبو بكر بن مهران عن شيوخه عن يعقوب» وأبو الفضل 
الخزاعي عن رجاله عن يعقوب إلا عن روح» والمنهال» وهي رواية الخبازي بخلاف 
عنه» والأهوازي عن الزجَاج والحسن بن مسلم بن سفيان» وعن ابن شاذان عن زيد» 
وعن الغضائري» والكرجي معا عن التمار عن رويس عنه والزجاج غير الماوردي عنہ؛ 
عن أيوب وأبو حاتم وأحمد بن جبیر» ومحمد بن جرير» ضدھم نعيم بن يحيى عن 
حمزة» وهي رواية الخزاعي عن أصحابه من قول الخبازي. 

وقرأت على الأهوازي عن أبي الفرج الشّنَبُوذي عن التمار عن ویس عن 
المعدل عن زيد بهمزتين حيث كانتا من كلمتين» وبه قرأت عن روح إلا عن هبة الله 
ابن جعفر عنه. 

واختلفوا في ثلاثة أضرب منهن: في أن تكون الأولى مرفوعة» والثانية 
منصوبة» كقوله تعالى: اسه آل ولت بدا 4 [الممتحنة: ]٤‏ ونحوهما 
فقرأت على أبي علي الأهوازي عن أبي الحسن الخاشع عن شيوخه عن قنبل عن ابن 
كثير» وعن آبي زيد وعبيد بن عقيل معا عن أبي عمروء وعن ابن برزة عن الدوري عن 
اليزيدي عنه بتليين الثانية في ذلك وفتحة كالألف» وهي رواية الخزاعي عن أصحابه 
يعني همز َشَْه 4 مع الضم وفتح أل #بغير همز» وعن الآخرين عنهم بواو 
خالصة مفتوحة في ذلك. 


(۱) انظر: المنتهى ص٢٦۲۷‏ الوجيز ص١٦۱۲‏ الکامل في القراءات ص ۰4۸۰ المصباح ۲/ .۲٥۸- ۲٥۷‏ 
(۲) آية: ۱۳. 
(۳) انظر: الاقناع ص۱۸۲ . 





۱ 

















سورة القرة س f‏ و 

والضرب الثاني: أن تکون الأولى مکسورة والثانية: مفتوحة» كقوله تعالى: 
من اَل ءاي 4 [الشعراء: ٤]ء‏ ونحوه» فقرأت عليه أيضاً عن الخاشع عن شيوخه عن 
قنبل» وعن أبي زيد» وعبيد عن أبي عمروء وعن ابن برزة عن الدوري عن اليزيدي 
بتليين الثانية» ويكون فتحة كالألف» وعن الآخرين عنهم بهمز الأولى» وتكون الثانية 
ياء خالصة مفتوحة. 

والضرب الثالث: أن تكون الأولى مرفوعة والثانية: مکسورة» كقوله تعالى: 
لمن ناه ٍل معط مُسْتَقِيِرٍ ۱ ونحوه فقرأت على الأهوازي عن الخاشع عن 
رجاله عن قنبل» وعن أبي زيد» وعبید عن أبي عمروء وعن ابن برزة عن الدوري 
عنه بهمز الأولى وتليين الثانية» وتكون بين الهمزة والياء» وعن الآخرين عنهم بتليين 
الهمزة الثانية» وتكون بين الهمزة والواوء وعن أبي حذيفة عن شبل» وعن ابن غالب 
عن الأصمعي عن أبي عمرو وعن الأصمعي عن نافع» وعن سالم آیضاء وأبي مروان 
طريق الجرجاني عنه» وعن ابن صالح طريق أبي علي عنه عن قالونء وعن الآخرین 
عن يعقوب بهمزتين حيث كانت من الهمزتين ن المختلفتین في كلمتين کباقین؛ تابعهم 
الغضائري عن التمار عنه على قوله: هل که فقطء شيبة» والزهري» ويزيد 
غير الخلواني عنه يتركون الهمزتين جميعاً كانتا في كلمة أو من كلمتين مختلفتین أو 
متفقين/ في سائر القرآن قال: وجمیع ماذكرت عن أبي الحسن الخاشع» وهو مذهب 
البصريين واختيارهم كما ذكرته عن الآخرين» فهو مذهب البغدادیین واختيارهم» بترك 
الأولى إذا اتفقتا من كلمتين» آبو عمروء وإسماعيل طريق البخاري» وقالون طريق ابن 
دیزیلء وأبي عونء وأبو ربيعة طريق البَلخي» والزينبي معاً عن البزي» وقنبل طريق 
عبد الغفار بن عبيد الله عن الواسطي عنه» وزيد» وژویس طريق أبي الفضل الخزاعي 
عنهما عن یعقوب. وابن شاذان عن زيد عنه» والزجاج» والحسن بن مسلم بن سفيان 
الضرير طريق الأهوازي عنهم فعنه» والكرجي عن التمار عن ریس عنه أيضاًء ونعيم 


)١(‏ البقرة: 0١57‏ ۲۱۳ء وغيرها. 





۱۱۱۳۳ 
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بت 


ابن يحيى السعيدي عن حمزة وابن محيصن» وأحمد بن جبیر عن اختیارہ آیضاه 
وأبوعلي الأهوازي عن الجا عن آیوب. وافقهم قُنبل طريق أبي الفضل الجرجاني 
عن ابن الصّلت والبّلخي عنه والآخرون عن ابن كثير عن أبي حذيفة عن شبل عنه» 
والآخرون عن نافع عن الأصمعي عنه» وسالم وابن صالح عن قالون طريق أبي علي 
عنه» وأبي مروان طريق الجرجاني عنه؛ أبا عمرو في المفتوحتين» وروی الأهوازي 
عن الزينبي عن الخزاعي عن ابن فليح بترك الأولى منهاء ويأتي بحركتها مليئة ثم يهمز 
الثانية محققة ولا يضبط ذلك الكتاب. 

حميد بن قيس» ومحمد بن جرير عن اختياره» والدوري عن شجاع عن ابي 
عمرو يتركون الأولى من ذلك ويعوضون منها فتحة» ويهمزون الثانية حيث كانتا 
مفتوحتين من کلمتین''' وقال الخبازي: قرأ ابن صُتَبُوذ على قنبل المفتوحتين كأبي 
عمرو. وقال أيضاً: الخلواني والبلخي. وأبوعونعن القوّاس الباب كله كأبي عمرو. 

وبه قرأت من طريقه فإذا كانت مكسورتين أو مرفوعتين من كلمتين» كقوله 
تعالى: ھول إن 4 و مرت ال کل إلا © [النساء: ۲۲ 4 7] ونحوهماء واولا 
یک [الأحقاف: ۰۲۳۲ وليس في القرآن غيره» آبو عون عن الخُلواني عن الدوري عن 
اليزيدي عن أبي عمروء والدوري عن شجاع عنه أيضاً ونافع غير ورش» والأصمعي 
عنف وسالم وأبي مروان طريق أبي الفضل عنه» وابن صالح طريق أبي علي عنه» 
والبتلخي عن إسماعيل عنه. والآخرون عن ابن کثیر غير أبي حذيفة عن شبل عنه» 
والقَوّاسء والبلخي والهاشمي معاعن البزي عنه. وحميد بن قيس» ومحمد بن جرير 
عن اختياره يعوضون في الأولى من المكسورتين كسرة كالياء» وفي المضمومتين 


ضمة کالواو(. 


.۷ ٤ص الاتحاف‎ ۳۸۷ / ١ انظر: المنتهى ص٦۲۷ الكامل في القراءات ص4۱4 النشر‎ )١( 
.”1 آیة:‎ )٢( 


)۳( انظر : النتهی ص٢٦۲۷‏ التيسير ص ۰۳۳ المصباح ۲ء النشر ۳۸۷/۱. 














سس رین 























وسمعت الاهوازي يقول: ووجدت شیوخ العراق مختلفين في ذلك» فمنهم 
من يقول: يضمه کالواو» ومنهم من يقول: بواو خالصة وكذلك الياء. 

وقال الخبازي: ابن فرح عن البزي» وأبو القاسم النخاس عن رويس في 
المتفقتين بهمزة واحدة كنافع غير ورش» ضدهم سليمان بن مسلم بن جماز عن 
نافع» وابن شَسَبُوذْ عن أبي تشیط طريق أبي علي عنه عن قالون» قال: وجميع من يبدل 
الأولى من المكسورتين ياء شدد الواو في قوله: یی إلا 4 في سورة یوسف؛ 
إلا أني قرأت على أبي علي عن أبي الرعراء عن إسماعيل بياء خفيفة مكسورة بعد 
واو خفيفة على آصله وبه قرأت من طريق ابن مهران عنهم ببيان الأولى شبه مد 
في اللفظ أبو جعفر وشيبة» والزهري» وورش» والقَوّاسء والبخاري عن شيوخه 
عن يعقوب» وأبو بكر بن مهران عن رجاله عنه أيضا والغضائري عن التمار علہ 
والخبازي عن رُويس عنه أيضاء وأبو حاتم» وافقهم/ إسماعيل عن البّلخي عنه في 
المفتوحتين»وسالم فی وج * بعدہ همزة فقط نحو #إجَآء دهم 4 [النحل: 99]» 
وجا مرا ۱6 و #إجاء آل لوط 4 [الحجر: ٦٦]ء‏ ومد جا آشراطها 4 [عمد: »]4١‏ 
ونحوهاء وأبو الفرج الشَنَبُوذي عن التمار في ساءآنشره:۳" في عبس فقط إلا 
أني قرأت على الأهوازي عن شيبة» والزهري» وأبي جعفر إلا عن الحلواني بترك 
الهمزتين جميعاً كانتا في كلمة أو من كلمتين مختلفتین أو متفقتین في جميع القرآن» 
وقد ذكرناء وقرأت عليه أيضاً عن ابن بوذ عن قنبل بالتخبير بین ثلاثة مذاهب: بين 
ترك الأولى من غير عوضء وبين الخلط بينهماء وبين التعويض» وعن الباقين عن 
قنبل إلا عن الزينبي عنه بالتخییر بين مذهبين حسب في جميع ذلك بين ترك الأولى 
من غير عوض وبين الخلط بينهما. 


(۱) آیة: ۵۳. 
(۲) هود: ۰ وغيرها. 
(۲) آیة: ۲۲. 
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قال لى آبو علی: عن البصریین عنه يأخذون بالمذهب الاو والبغدادیون 
بالمذمب الثانی» هکذا قرأت آنا على الفتتین. وأنا هکذا قرأت عليه أيضاًء وعن 

وقرأت على آبي بكر المروزي عن ابن شَنبوذ» وعن النحاس عن آصحابه في 
المكسورتين كأبي عمروء وفي المضمومتين بترك الثانية بلا مد" . 

وقال الخبازي في تصنيفه: ولا یجعل سهل» ورويس» والبخاري عن ورش 

وقرأت على الأهوازي عن أبي الفرج السشُنَبُوذي عن التمار عن رُويس» وعن 
آبي العباس المعدل عن زيد بهمزتين في جميع ذلك كالباقين عن يعقوب» وقرأت 
رحمهم الأه. 

#وَيمِدَمُمْ 74" برفع الیاء وکسر الميم» البزي عن ابن محيصن» وابن غزوان 
عن للحة©), 

#أشكروا اسر و#اشتروا الوه 

سد ص NA‏ 


7 ما د [البقرة: ٦۸]ء‏ ولافتمنوا لت 4 
[البقرة: 44 واو الکو ۳4 ولا كَنْسَواألْفَضّلّ € [البقرة: ۲۳۷ #وعصواا سوا % 


(۱) انظر: الصباح ۱۳۲/۲ . 
(۲) انظر: التتهین ص۲۷۸ . 


(۳) آیة: ۱۵ . 
)€( انظر: مفردة ابن حیصن ص ۰۲۰۵ الكامل ص 5/١‏ » مصطلح الإشارات في القراءات 
ص ۳ ۲. 


۰۱۷۵ ء۱٦ آیة:‎ )٥( 
البقرة: ٤٦ء ۸۳ء وغیرها.‎ )٦( 


























زو هراق سس سس جک سس تیک ۱ ۲۰۱ 


Get‏ ی 
کر رر 


[النساء: 4۲]» ونحو ذلك حيث کان باختلاس الضم في الواو فيهن» شيبة بن نصاح» 
والشُمري طريق الجرجاني عنه» والدوري معا عن أبي جعفرء وابن أبي الزناد عن نافع» 
والبٌلخي عن إسماعيل طريق أبي علي عنه» محبوب عن أبي عمرو بكسر الواو فيهن 
على أصل حركة الالتقاء لساكنين» الخريبي عنه بفتح الواو فيهن قال الزجّاج: وقد 
رویت بفتح الواوء وهو شاذ جدًا". 

لی لمات" بسكون اللام حيث كانت طلباً للخفة وهي لغة الحسن 
البصری). 

۲*6 بکسر الیاء والخاء مشددة الطاء مکسورة الحسن البصريء أيضاً 
بفتح الياء والخاء مشددة الطاء مکسورة الحسن البصري» بفتح الیاء والخاء» وکسر 
الطاء وتشدیدها آیضاء الأعمش» وكذلك اض لهم 4 بکسر الضاد(). 

قال الخزاعي: قال ابن الصّلت. عن سالم فرشا ۹4ء وق بنا 4 بامالة الراء 
والنون وقال عنه: ماد أَراد اه که بامالة الدال قلیلاه وذکر عن ورش حروفاً كثيرة 
بالامالة قد بیناها(. 

#وُقُودُمَاك برفع الواو حيث کان» ابن غزوان وافقه عیسی بن عمر الهمداني 
عن طلحة الا في سورة البروج» ضده الحسن البصري”. 


(۱) انظر: النتهی ص۲۷۹ الکامل في القراءات ص4۸۱ الصباح ۰۲۹۹/۲ 

(۲) انظر: معاني القرآن واعرابه ۱/ .۸٩‏ 

(۳) آیة: ۱۷ . 

)٤(‏ انظر: مفردة ا حسن البصري ص ۱۲ ۰۲ شواذ القراءات ص ۰5۲ مصطلح الا شارات في القراءات 
ص٤٤۲.‏ 

.۲۰ آية:‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: مفردة ا حسن البصري ص ۰۲۱۲ الإتحاف ص۱۷۲۔ 

(۷) انظر: المنتهى ص ۲۷۹ . 

(۸) آية: ٥ء‏ قوله تعالى: ال رِدَاتِ ودود #. 

(۹)انظر: المحتسب ۱/ ٦٦ء‏ شواذ القراءات ص 6 ۰9 إعراب القراءات الشواذ ۰۱۳۰/۱ 























۱ ۳۳ سس د ص مس سس سس سس سس مه ع مسمس سه وص ص سس سس م سی سح مع القر اعات 


«الَايَسْتَحي € بیاء واحدة البزي عن ابن محیصن» والهمداني عن طلحة”". 

طڑَِْمُوبَ 4 / بفتح الياء والتاء» وهي لغة لبعض تميم كل القرآن» ابن 
محيصن» وخارجة عن نافع» ويعقوب» وعصمة عن أبي عمرو“» الخفاف عنه 
بالتخيير» وافقهم أحمد بن يوسف التغلبي في سورة الأنبياء فقط قوله وین 
رو ۷4ء و هو € وأخواتها ساكنة الهاء أبو جعفر برواية الخلواني» والهاشمي» 
والعمري طريق أبي الفضل الخزاعي عنه؛ ونافع غير ورش وابن جمّازء وخارجة 
وابن صالح طريق أبي علي عنه عن قالون» وإسماعيل طريق الأهوازي غير ابن فرح 
عنه» والبّلخي عن الدوري طريق أبي الفضل عنه» وإسحاق طريق ابنه» ومحمد بن 
مناذر» والزهري» وأبو بَحريّة الحمصي» والحسن البصري» وآبو عمرو ابن العلاء 
وأبو عبد الله الزبير بن أحمد بن سليمان عن رجاله عن يعقوب» وأبو حاتم طريق 
الأهوازي» والكسائي وأبو عبيد طريق آبي الفضل الجرجاني عنہہ والهمداني عن 
طلحة بن مصرف. ومحمد بن جرير عن اختياره". 

وذكر أبو علي في مفرد أبي عبيد عن الصاغاني بإشباع الهاء فيهن فقطء وعن 
الآخرين مثل أبي عمرو وغيره» فقال في تصنيفه: عن أبي عبيد مثل عاصم. ونذكر 
في موضعه إن شاء الله أن یمل‌هو € [البقرة: ۲۲۸۲ و هو [التصص: 501 ویقف 
یعقوب بهاء للاستراحة بعد الواو والیاء والمیم نحو قوله: (هوه» و(إليّه)» و(عليّه)» 
ES‏ یرجع)» (بمه» و(لمه)» وکذلك سلام في حکاية بعضهم(" واختلف 
عن یعقوب في بعضهاء وقرأت على آبي علي عن روح. والزجَاج (عليّه)» و(إليّه)؛ 


(۱) آیة: . 
(۲) الباقون: بإسكان ا حاء وبياءين أوهم| مكسورة» والثانية ساكنة. انظر: البهج ص ۳۵۷. 
(۳) آیة: ۰۲۸ 


۰۱۶۳ /۱ انظر: النتهی ص۹ ۰۲۷ مفردة ابن حیصن ص٦ ۰۲۰۱ |عراب القراءات الشواذ‎ )٤( 
.۳۵ آیة:‎ )۵( 

۰۲۰۹/۲ انظر: النتهی ص ۰۲۷۸ الصباح ۲۹۰/۲ النشر‎ )٦( 

(۷) انظر: النتهی ص ۲۸۰. 




















سورةالقرة سس سس ۱ — ۳۳٣٣‏ 


و(لديّه)» و(عمّہ) و(لمه)» و(ممّه) بهاء في حال الوقف» وعن المعدل عن روح عنه 
الوقف أيضاً عن كل مفتوح سواء كان مشدداً أو مخففاًء نحو (علیهنه و(لدنهنه) 
و(يتقونه)» و(يعلمونه)» ونحو ذلك حيث كان في المفتوح غير المنون في كل القرآن: 
وعلى أبي بكر المروزي عن روح عند النون المثقلة فقط. 

[وأخبرنا أبو بكر» قال]'': آخبرنا أبو الفضل» قال: حدثني آبو بكر الشذائي 
وعبد الغفار» قالا: حدثنا أبو العباس بن الفضل الواسطي عن قنبل أنه يقف على 
(عمه) بالهاء وفي الطارق/أيمَ ‏ (ممه) ومثله و(لمه» ويا أَسَفًاء)'''. 

یکلم 94 برفع الفاء» طلحة بن مصرف(“. 


#وَعَلَمَ 74 بضم العين وکسر اللام» ءام( بالرفع» وهي لغة على ما لم 
یسم فاعله» || . النصرف ۳ وكلهم نصبوا (الأسْمّاء). 


350 
3 


ول 4 یزید وقالون» وأوقية» ویعقوب یمدون (ها) دون (أولا)ء وهی 
رواية ابن مهران عنهم وبه قرأت من طريقه» وقال زید: بهمزة واحدة ومدة. 


سب و سم 


وقال الخزاعي: هلول # حجازي غير ورش» وسالم» وبصري غير أيوب 
لايمدونها ولم يختلفوهافي مد لا # حیث وقعء هول € بغير همزء الحريري00, 
وبه قرأت على أبي بكر عنهم. 


. 174 الإتحاف ص‎ ۲٦٦ /۲ انظر: النتهی ص ۰۲۷۸ المصباح‎ )١( 

(۲) ما بین المعقوفتين ساقط من المتن» ومثبت في الحاشية. 

(۳) يوسف: ۸۰ء انظر: المنتهى ص۲۸۱. 

.۳۰ ایة:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الکامل في القراءات ص ۰4۸۲ شواذ القراءات ص ۰8۷ وجه التهاني إلى منظومات 
الدیوان ص۱۲۸ . 

۰۳۱ آية:‎ )٦( 

(۷) انظر: مفردة ال حجسن ص ۱۲ ۰۲ الإتحاف ص؟ ۱۷ . 

(۸) انظر: الكامل في القراءات ص٥ ٠‏ 5 . 





























).مہ جک می ما سے - جامع القراءات 


وقرأت على أبي علي بمدتين عمّن يمد بين كلمتين وبالتمكين عن الاخرین» 
ولم يختلفوا في مد أ 4 إلا قدر مذهبهم. 

انهم £ 4 قد مر ذكره في باب الهمز. 

لماک أسَجْدُ سَجدُوا 4" بضم التاء وحيث كانت» أبو جعفر» وزائدة بن قدامة 
عن الأعمش» والواقدي عن الكسائي. وقال العمري: عن يزيد بكسر الهاء وإشارة 
آن العف 7 

0 سا یں ارد عن آيي عمرو طریق آبي 
ےت الْقَرْيّة ۱ و #هذي الْبَلْدَة 4 [النمل: ۹۱] بكسر الذال 


من غير هاء حيث کان وأشباهه» ابن محيصن وإذا وقف عليه وقف (هذي) پیاء(. 


از نا1 ات بح فطاع مقي ف مس ة غير ابن 
محارب وابن دينار» وابن الصّبّاح عنه» وأبي مسلم الهمداني عن خلاد عنه» وقرأت 
على أبي علي عن ابن عطية» وأشعث بن عطاف معا عن حمزة» وعن ابن منصور 
[عن سليم عنه» وعن الرازي عن خلاد عنه بألف ممالة خفيفة اللام» وهي رواية أبي 


ي 


۰۳۳ آية:‎ )١( 

(۲) انظر: الفقرة (۱۲۰۷)ء (۱۲۰۸)ء (١٥۱۲)ء‏ (لاه؟١).‏ 

(۳) آية: 4 ۳. 

.۲۸۱ انظر: النتهی ص‎ )٤( 

(۵) آیة: ۳۵. 

.۲۸۲ انظر: النتهی ص‎ )٦( 

(۷) البقرة: ۸ء النساء: ۰۷۵ وغيرها. 

(۸) انظر: مفردة ابن حیصن ص ۰۲۰۷ الکامل في القراءات ص4۸۳ مصطلح الاشارات في 
القراء‌ات ص4۸ ۲. 

.۳۰ آية:‎ )٩( 


























پ تھے ی یجس ا مد 
عبيد عن حمزة]۱ وقرأت عن ابن محارب» وابن دينار» وابن لصاح عنه» وعن أبي 
۲ الهمداني عن خلاد عنه بتشديد اللام من غير آلف کالباقین'''. 


سم 27 


را2 5 و 58 ۰ f‏ 
فتلف ءادم (af‏ نصب» #کلمات »© رفع» ابن كثير» وابن محیصن٠‏ وابن ابي 
ليلى» ونعيم بن يحيى عن حمزة» وسلام". 

#امْبْطُوا4”" وبابه» بضم الباء» نعيم بن يحيى عن الأعمش"» وإذا وقف ابتداً 
برفع الهمزة. 

هي بغير ألف مشددة الياء» الزبيري عن رجاله عن يعقوب» وكذلك 
(مثوي)» و(محبي)؛ و(عصي). و(بشری). و(زژبی). حیث گن. 

وقال الدهان في تصنيفه: وعن أبي الطفیل ٩‏ أن النبي کي قرأ (هديٌ) بتشديد 
الیاء بلا آلف '“. وهي قراءة ابن أبي إسحاق» وعاصم الجحدري» وعيسى الثقفي في 


(۱) مکرر نی الاصل. 

(۲) هکذا في الأصل» وصوابه آبو سلمة محمد بن موسی. انظر الفقرة (۷۲۰). 

(۳) انظر: النتهی ص ۰۲۸۲ التیسیر ص۷۳ ال و جیز ص ۰۱۲۷ الکامل ص۰۸۳ 

۰۳۷ آیة:‎ )٤( 

. ۱۳۷ الباقون: (آدم) بالرفع» (کلمات) بالخفض. انظر: السبعة ص 4 ۰۱ الوجیز ص‎ )٥( 

۰۲۸۰۳۲ آیة:‎ )٦( 

(۷) انظر: شواذ القراءات ص۰۹ إعراب القراءات الشواذ ۱٥١ /١‏ البحر الحیط۱/ .۲٦٢‏ 

(۸) آیة: ۳۸. 

(۹) آبو الطفیل: عامر بن واثلة آبو الطفیل الليثي المكي» درك من حياة النبي ئي اني سنین» 
روی عنه الزهري ویزید بن مليك والجريري وعبید الله بن ابي زیاد وعمارة بن ثوبان» توفي 
سنة ۱۰۷ ه وهو آخر من مات من أصحاب رسول الله و بمكة. انظر: معجم الصحابة 
۲ء مشاهیر علاء الأمصار 55/١‏ . 

(۱۰) رواه الدوري في جزء قراءات النبي گلا ص1۶ وابن الأعرابي في معجمه ۳۹٣/۱‏ 
ح(764)» وذكره ابن جني في المحتسب١/‏ 4لا وابن الجزري في الغاية ۰۲۷۳/۱ وأورده 
السيوطي نی الدر ٦٦۷ /٥‏ وعزاه إلى الطبراني وا خطیب في التفق والمفترق وابن مردويه. 

















(هدي)» و(مثوي). و(عصي) ونحو ذلك(؟. 


هدای ۹ء و بُشْرَاىَ 4ء ولمنوای۹ء وعصای ۹ء ونحوه ساكنة اليا 
ومحمد بن عيسى عن رجاله عن ورش» وبه قرأت على الأهوازي عن داود بن أبي 
طيبة عن ورش» وافق ابن هلال عن الأزرق» وأبو الأزهر طریق ای علي عنهما عن 
ورش في هدای ۹ء و #یا بشرای که و متوای فقط(". 


لفلا خوّفَ؟ نصب بلا تنوين حيث وقع؛ الحسن البصريء والزهري 
ویعقوب"* بضم الفاء من غير تنوين في جميع القرآن» ابن محيصن*) 

#إسرئل 274 بحذف الألف والیاء وبالهمز بوزن «إسرعل» حيث کان؛ 
الحسن البصري بالمد والهمز بلا ياء مثل «إسراعل»» ورش طريق الجرجاني عن 
ابن الصلت عن رجاله عنه» بتليينها يزيد 29 والزهري» وخارجة عن نافع» وعن أبي 
عمرو بن العلاء آیضا. 
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#أوة فی4 بقصر الهمزة وفتح الواو وتشدید الفاء الزهري( “يريد الجمع بین 
اللغتين. 


)١(‏ انظر: شواذ القراءات ص65. 

(۲) انظر: الإقناع ۲۸۲/۱۔. 

(۳) آیة: ۳۸۔ 

۰۲ انظر: المنتھی ص ۰۲۸۲ مفردة ا حسن ص ۰۲۱ مصطلح الإشارات في القراءات ص4۹‎ )٤( 
۔۱۷٦ص الاتحاف‎ 

.۔۲۱٢‎ /۲ الباقون: بالرفع والتنوين حيث كان. انظر: الوجيز ص ۰۱۲۷ البهج ص٣٦۳ النشر‎ )٥( 

٠٥٤ آية:‎ )٦( 

(۷) انظر: النتهی ص ۲۸۳. 

(۸) حققها الباقون. انظر: البهج ص ۳۰۱ 

. ۰ آیة:‎ )٩( 

(۰) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۰۱۲ شواذ القراءات ص ۰۰ اعراب القراءات الشواذ 
۱59۸ 























ایق و مر سی کو م مھ عماسم تبت e e‏ ی 1 ۵۱ ۱۳۱۲ 


پر فک ۲ رت ہے ۶ 

#وَلَا تقبّل ۱ بالتاء» ابن كثير» وابن محیصن, وأبو بَحريّة طريق آبي علي» 
ونُصري غير الحسن وغبید بن عقیلء وأيوب» وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد معا 
عن عاصم» والجعفى عن أبى E‏ 


3 ۳ 
مر اسر و 7 


يَدْبَحُونَ 4 خفيف حيث جاء الزهري» وابن محیصن *. 


ود قرفا بتشدید الراء على إرادة الکثرة» الزهري. 
وَعَدَنا و7" وفى الأعراف“) وط بغير آلف» يزيد» ومحمد بن مناذر» 

وحميد بن قيس» ومطرف بن معقل عن ابن كثير» وأبو بّحريّة طريق أبي علي» وبصري 
[إلا](''' الحسن, والجعفی؛ 

والجهضمي وأيوب» وعمرو بن خالد إلا عيسى» وشیبان بن عبد الرحمن 
كلاهما عن عاصم» وأبو عبید عن اختیاره» وافقهم بكار بن عبد الله عن أبان عنه هاهنا 
فقط» وجبلة عن المفضل» [وقرأت على أبى بكر عن المفضل في 2١١١]‏ طه بغير آلف» 
وعن المنهال بن شاذان عن يعقوب إلا فیھا''''. 


(۱) آیة: 6۸ . 
(۲) الباقون بالياء. انظر: التیسیر ص۷۳ النشر ۲/ ۲۱۲ مصطلح الاشارات في القراءات 
ص۲۹ 


(۳) آية: 6۹ . 

.۲ انظر: مفردة ابن حیصن ص ۰۲۰۷ مصطلح الاشارات في القراءات ص49‎ )٤( 

(۵) آیة: ۵۰. 

۰۳۱۹/۱ انظر: شواذ القراءات ص ۰1۲ اعراب القراءات الشواذ ۱/ ۰۱۵۹ البحر الحیط‎ )٦( 
.۵۱ آية:‎ )۷( 

(۸) آیة: ۵۱. 

(9) (وواعدناکم) آية: ۸۰ 

(۱۰) ما بين المعقوفتين ساقط من التن» ومثبت في الحاشية. 

(۱۱) ما بين المعقوفتين ساقط من التن» ومثبت في ا حاشیة. 

(۱۲) انظر: المنتهى ص۲۸۳ . 























ا مہہ 030 جامع القراءات 


جرک € [البقرة ی مرک © [البقرة ا 
مختلسة آبو عمروء زاد عباس نامک ما 4 [هود: cA:‏ وس تع کت 


رر ورو 


و هد انرم # [الواقعة: ٦ء‏ هله رواية أبي بكر بن مهران عنهم عنه”". 
۱/۱۳ وقال أبو الفضل/ الخزاعي: بَارِيكُم » و يأك ۹ رصیق وما 
ظ في معناه بالاختلاس آبو عمروء قال: وقرأت على آکثر شيوخي من طرق اليزيدي؛ 
۱ والقصباني» والشونيزي عن شجاع بالإشباع للكسر والضم إلا على أصحاب ابن 
مجاهد فاني قرأت علیهم بالا ختلاس في جميع الباب "۳ 
۱ وقال أيضاً: وروی اليزيدي إسكان الهمزة والراء التي بين الضمتین» وهکذا في 
ظ تعليقي عن المطّرّعي عن الجماعة غير أبي عمر الدوري'''. وبه قرأت على آبي بكر 
عنهم عنہء وأقرأني أبو بكر أيضاً عن عبد الوارث وأبي زیده والعباس» وشجاع طريق 
الصواف بالاسکان فیهن» وزاد عن العباس نلرتکنوها 4 و یمهم 4 و لهذا 
نزم 4 و د 04 و یلمم 4 [البقرة: ۱0۹ ونحوه E‏ أيضاً عن آبي 
۱ زيد عن أبي عمرو #بَارِيكُمَ © بالاختلاس وكسر الباء» وكذلك إذا توالت الضمتان 
۱ في الكلمة الواحدة» وکان جميعاً بالاختلاس آیضاء وقرأت على الأهوازي عن عبید 
۱ ابن عقیل» وهارون العتکي» ویونس» وخارجة واللژلژي ومحبوب. وأبي محمد 
۱ الخريبي جمیعاً عن آبي عمروء وعن شجاع إلا عن القصباني عن ابن غالب عنه» وعن 
القرشي والقزان والقصبي جميعاً عن عبد الوارث عنه» وعن آبي خلاد. وسجادةه 
وأبي الحارث» وعصام بن الأشعث» وعبید الضریر جميعاً عن اليزيدي عنه ریک * 
فيهماء ار 4 ویرک 4 باسکان الهمزة والباء فيهن حيث كنء إلا أني قرأت 
عن هارون بن موسی عنه بضم الراء في اك ۹ء وی سوق 4 حیث كان فقط 





.۲۸۳ انظر: النتهی ص‎ )١( 

() انظر: المصدر السابق ص۲۸۳- .۲۸٤‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق ص٤۲۸.‏ 

)٤(‏ الحاثية: ٩‏ ۲ التغاین: ۹۔ 














فك و عي ميت و و a a‏ ع ع سے EV‏ 


وقرأت عليه عن الجهضمي عنه» وعن الواقدي عن العباس عنه» وعن أبي شعيب 
وأوقية وابن اليزيدي» وابن حماد وابن سعدان وآل أبي محمد يحيى بن المبارك وابن 
جبير والبّلخي جميعاً عن اليزيدي عنه» وعن أبي الرّعراء عن الدوري عنه بالاختلاس 
فيهن» وعن الآخرين عن أبي عمرو بإشباع الإعراب فيهن» وأقرأني الأهوازي عن 
اللؤلؤي» والجعفي» ويونس» ومحبوب» وخارجة والجهضمي عنه۲» وعن شجاع 
إلا القصباني عنه» وعن عبد الوارث إلا القصبي عنه #ومايشعركم 4 في سورة 
الأنعام بإسكان الرای وعن اليزيدي إلا عن الكاغدي» والسراج وابن برزة جميعاً عن 
الدوري عنه» وعن الواقدي عن العباس باختلاس ضم الراء وعن الآخرين عنه بإشباع 
الرفع» وقرأت على أبي علي عن هارون والعباس» وعبيد بن عقيل عنه» وعن القرشي 
والقزاز معاً عن عبد الوارث عنہہ کب 4 بإسكان الميم حيث كان 
وعن الجعفي» والجهضمي معا عنه باختلاس رفع المیم» وعن الآخرين عنه بإشباع 
رفع الميم حيث کان» وأقرأني أبو علي عن عبيد» والجهضمي عنه وعن الواقدي عن 
العباس ولمم 4 باختلاس رفع النون» وعن الآخرين عنه بإشباع رفع النون» 
[وقرأت عليه عن اللؤلؤي وخارجة عنه سوک # [آل عمران:٦]‏ بإسكان الرای 
وعن الآخرين عنه بإشباع رفع الراء](* وقرأت عليه عن اللؤلؤي» وخارجة عنه 
وعن القرشي» والقزاز عن عبد الوارث عنه وید کم له 4 [آل عمران: ۲۸] بإسكان 
الراء» وعن الواقدي عن العباس» وعن الطوسي عن ابن شعيب بالاختلاس» وعن 
الآخرين عنه بإشباع رفع الراء وقرأت عليه عن الجهضمي عنه. وعن الواقدي عن 
العباس ان أُسَلِحَوَكمَ مت [النساء: ۱۰۲]/ باختلاس کسر التاء فيهماء وعن 
الآخرين عنه بإشباع کسر التاء» وقرأت عليه عن أوقية عن عباس» ويونس» وعبيد 


. 17/8 انظر: المنتهى ص ۰۲۸ الإقناع ص٥۲۸ النشر ۲/ ۰۲۱۳ الإتحاف‎ )١( 
.۱۰۹ آیة:‎ )۲( 
. ۱۲۹ آية:‎ )۳( 
. ٠١۹ آیة:‎ )٤( 


)٥(‏ مكرر في الأصل. 


۵٥۵‏ / ب 


























الجعفي نامرا ۹ في هود بإسكان الميم» وعن الواقدي عن عباس بالاختلاس؛ 
وعن الآخرين بالاشباع وقرأت عليه عن عبيد» والجهضمي عنه» وعن الواقدي عن 
العباس #يوم تمك“ في التغابن باختلاس رفع العین» وعن آوقية عن العباس 
باسکان العين» وعن الا خرین عنه بإشباع رفع العين» وقرأت عليه عن عبد الوارث 
عنه» وعن أوقية عن العباس مت 6 في سورة الانسان باسکان المیم» وعن 
الجهضمي عنه» وعن الواقدي عن العباس عنه باختلاس رفع المیم» وعن الآخرين 
عنه باشباع الرفع» وقرأت عليه عن الواقدي عن العباس عنه 2 هم کیت 4 
[الرسلات: ۱۷] باختلاس رفع العین» وعن الللژي عنه بإسكانهاء وعن الآخرين عنه 
بإشباعها. 

وقال الخبازي : اریہ 4 مختلس» وکذلك یا مر و نک © أبو 
عمرو زاد عباس َو کر #وَيسَز ركم 4 وفؤینمرکم 4 و تشر 4 
5 4 واد رلليِنكناک ومک رولیت 


ووي 


وہر 

چ ٹن ی 
على خمسة أحرف ما لم يكن منها ساكنان أو حرف مشدد كقوله تعالى: یژیک 
ورش ولمم پک وق مت ونحو ذلك حيث كان. فإذا كان في الكلمة 
ساکنان أو حرف مشدد لم یختلس الحركة كقوله: وی ٠‏ و حور # 
رس ا 4ص- ص۴" -- - ."0۹ 
ذلك إلا الحروف التي ذكرتها في هذا الباب واختلافهم فيهاء وقرأت عن ابن محيصن 
باختلاس الحركة من كل كلمة خفيفة اجتمع فيها ضمتان إذا كانت على ستة أحرف» ولم 
يكن فيها تشديداً وساكنان في كل القرآنء جاريم 4 بکسر الياء فيهماء الوليد بن عتبقه 


(۱) آية: 4. 
(۲) آية: ۹۔ 


























سا تا رو سب وی سوب ی تس ی ۱ بجی ۴۲۷۹ 


وأبو زيد عن آبي عمروء وسالم عن قالون طریق آبي الفضل الجرجاني عنهما فعنهما؛ 
والشموني طريق ابن الصّلت» والجعفي وقال آبو الفضل: عن ابن الصلت عن الولید 
ابن عتبق وعن الأعشى لبَارِيكم # ممالا قلیلاً ۱ ؛ واختلف عن الكسائي فیهن وقرأت 
على الأهوازي عن آبي الحارث ونصير إلا الكتاني عن زيد عنه» وابن شَنَبُوذ عن ابن 
عيسى عنه» وعن أبي حمدون والغساني عن الدوري عنه#بَارِيكُمَ 4 فيها بالفتح» وكذلك 
#البارخ4”" في الحشر وعن ابن مجاهد عن أبي الزّعراء عن الدوري عنه بالوجهين 
بالإمالة وبالفتح فيهن» وعن الآخرين عنه وبالکسر فيهن. 

وقال أبو علي في كتاب الإيضاح: عن عبد الرزاق عن الشيزري ٭بَارِيگم 4 
بالفتح» وعن ابن بوذ عنه بالكسر و الائ عنهما عن الشيزري» وعن نصير عنه 
بالفتح. وقرأت على أبي علي عن أبي عون عن الحُلواني عن الدوري عن اليزيدي عنه 
ریک 4 بکسر الباء فيهماء قال: وليس بمشهور عن أبي عمرو إلا عند الواسطیین 
عنه» وأقرأني أبو بكر المروزي عن الكسائي إلا عن أبي الحارث» ونصير طريق 
الشذائي» والغساني عن الدوري عنه» وعن آبي زيد عن ابي عمروء وعن سالم» وعن 
الشموني/ طريق ابن الصَّلت والجعفي طبَارِيكمْ 4 بکسر الباء فيهماء وعن ابن عتبة 
بين اللفظين» وقرأت عليه عن الّلخي» وابن بدرہ وأبي الزّعراء كلهم عن الدوري 
عن الكسائي «َلبَاِع 4 بکسر الباء أيضاً وعن ابن عتبة بين اللفظين» وقرأت عليه 
عن البلخي وابن بدر وأبي الرّعراء كلهم عن الدوري عن الكسائي #ألبارئ » بکسر 
الہ اکا وقرأت عن البّلخي عن الدوري عن إسماعيل بباء مكسورة بعد الراء 
كقراءتي عن أبي جعفر إلا عن الحلواني عنه وشيبة بن نصاح والزهري» وعن حمزة 
في حال الوقفء وقال ابن مهران: ويميل قتيبة» ونصيرء وأبو عمر ایک 4 . 
وقال الخبازي: ويميل قتيبة» ونصير» وأبو عمر اريم € فيهما وقياسه برع ۹. 


(۱) انظر: المنتهى ص۲۸۱ . 


(۲) آية: 4 . 
(۳) انظر: البسوط في القراءات ص54 .١١‏ 








1 + دبیم‎ 
iF 




















۲ کے ےج‎ f 
وفخم الغساني عن أبي عمر ##بَارِيكُم € و(بَارئ)ء ابن مجاهد لار ئ € بالوجهين.‎ 

وسمعت الأهوازي» يقول: سمعت أبا عبد الله اللالكي» يقول: كسرها عن 
الكسائي قیاس لانص. 

لے اند بفتح الهاء حيث کان» حميد بن قيس» نج 6 mg‏ 
بغیر ألف» وكذلك في سورة الشاءاگ وموضعان في سورة حم السجدۃ قال 
آبو الفتح: جهرة وجهّرة كالزهرة والزمّرة2"7. وهما لغتان» وفي الذاريات”" بغير ألف 
فيهن ابن محيصن”". 

حِطَّة4 7 بالنصبء أبو عمر الدوري عن یزید(٩.‏ 


سس سے ٠م‏ حا مع ۱ لفر أع أ سس 
سڈ 


#یغفر بالیاء يزيد» وشيبة» ونافع» وأبان بن يزيد وشيبان بن عبد الرحمن 
كلاهما عن عاصم» وجبله عن المفضل عنہہ بالتاء» ابن عامرہ وأبو الأزهر عن ورش 
طريق بكر الدمياطي عنه» ومحبوب عن أبي عمروء وأبو زيد عن المفضل طريق أبي 
الفضل الجرجاني عنە'''' وقد ذكرنا إدغام الراء في اللام فی بابه"'. 


۰۱۱۹/۱ انظر: الاقناع‎ )١( 

(۲) ایة: 66. 

(۳) آية: ۵۵. 

: ۷۵۳ آية:‎ )٤( 

.۱۳ فصلت:‎ )٥( 

(5) انظر: الحتسب ۰۸4/۱ 

(۷) آیة: 5 > . 

(۸) انظر: مفردة ابن حیصن ص ۰۲۰۸ الکامل ص ۰4۸۵ مصطلح الاشارات في القراءات ص ۲۹۲. 

.۵۸ آیة:‎ )٩( 

(۱۰) نسبت هذه القراءة لإبراهيم بن أبي عبلة. انظر: الحرر الوجیز ۱/ ۰۱۵۰ شواذ القراءات 
ص٦٦‏ البحر الحیط ۳۵۹/۱ الکامل في القراءات ص 4۸۵ . 

(۱۷) انظر: النتهی ص٥۲۸‏ البهج ص ۳۰۷ 

(۱۲) انظر: (ج١/‏ فقرة رقم ۱۱۷۱). 

















الخ تست ۳۴۲۹۰ 


مس ز © السار 


يڪم 4 بالمد والهمزة وبألف مكسورة التاء الحسن البضری' 
قال الزجّاج: وروی بهما خارجة عن نافع مثله إلا أنه بضم التاء. 


رج زا منامام € بضم الراء وحيث کان» ابن محیصن! "ء ونذكر اختلافهم 


في المدثر إ ال شاء اه . 


وقال الدهان: إلا #ر رین € [الأنفال: ۱۱ اجره [المدثر: ه] 

فإنهما بالکسر. 
TES‏ نے ۲ ا E‏ 

SS‏ عب وا 
بکسر السين» عمش" عة عتما 4 بکسر الشین؛ حميد بن قیس](*» وهي 
لغة بني تميم» وعامة أهل نجد. 

قال أبو الفتح: : (اقکا!'''عَشْرَة عَيْنَا) فهي قراءة الأعمش(۱ والأصمعي؛ 
وهارونء واللؤلؤي» ونعيم بن يحيى السعيدي جميعاً عن أبي عمروء والحُلواني عن 


(۱) آیة: ۵۸. 

(۲) انظر: مفردة الحسن ص ۰۲۱ مصطلح الاشارات في القراءات ص ۲۵۲ 

(۳) انظر: مفردة ابن حیصن ص ۱5 ۰۲ شواذ القراءات ص ٦٦ء‏ مصطلح الا شارات في القراءات 
ص ۹۲ ۲. 

۰۱۱۱۱ انظر: ص‎ )٤( 

(ه) آية: .۵٩‏ 

(٦)انظر:‏ البهج ص ۰۳۹۷ مصطلح الا شارات ني القراءات ص .۲٥٢‏ 

(۷) آیة: 1۰ . 

(۸) ما بین العقوفتین ساقط من المتن» ومثبت في ا حاشیة. 

۰۱4۱/۱ انظر: معاني القرآن واعرابه للزجاج‎ )٩( 

(۱۰) نی الأصل (اثنا). 

(۱۱) إلى هنا نی الحتسب ۰۸6/۱ 

















تس ری و 5 ع جامع القراءات 
والکسر آشهر» وکذلك اختلافهم فيه حیث کان. 

وقال ابن الصلت في قول آبي الفضل عنه: عن سالم» وعن ورش کل 
آتاس ا یمیل النون إلى الکس و کذلك ما آشبه هذا في جمیع القرآن(۳. 

ولا تعتواک بکسر التاء» الاعمش؛ وهي قراءة يحيى بن وتات 

# و فنانها 06 بضم القاف» الاعمش» وطلحة. #رّثومها# بالثاء» الأعمش: ولا 
يقرأبه لمخالفته المصحف۷ #مضر 7#" بغير تنوين» الحسن» والأعمش» وطلحة(". 

وَبَاءُوا4”") بالكسر حيث جاء» ورش طريق ابن الصَّلت في قول الجرجاني 

عنه» بين اللفظين سالم طريق الشذائي عنه» وقال الخزاعی عن ابن الصّلت» وحماد 


٦ب‏ الكوفي عن الشموني/ #عَصَوأْوَكَانوا 2١04‏ ونحوه لا يشدد الواو الثانية» زاد ابن 


الصلت تخفیفهما عن سالم(۱). 


(۱) انظر: شواذ القراءات ص 1۳ إعراب القراءات الشواذ ۱/ ۰۱۹6 وجه التهاني إلى منظومات 
الديواني ص۱۲۹ 

(۲) آية: 1۰. 

(۳) انظر: النتهی ص۲۷۰ . 

. 577/7 انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰۱۳ شواذ القراءات ص٦٦ الحرر الوجیز‎ )٤( 

۔٦٦ آیة:‎ )٥( 

)٦(‏ قال الفراء في معاني القرآن ۱ وهي في قراءة عبد ال «وتومهّا» بالثاء فکانه آشبه 
العنیین بالصواب لاس ما یشاکله: من العدس وال کمد رامرت ل الفاء بالثا 
فیقولون: جدت ولاف وسمعت دنا من بنی آسد یستی (الخافی انا لت 
وانظر: الحنسب ۸۸/۱ البحر الحیط ۳۷۲/۱ فتح القدیر ۰۱۱۰/۱ 

۰٩۱ آية:‎ )۷( 

(۸) انظر: شواذ القراء‌ات ص۶4 وجه التهاني إلى منظومات الديواني ص۱۲۹»مصطلح 
الإشارات في القراءات ص ۲۵۳. 

(۹) آیة: 1۷ . 

.۔٦٦ آیة:‎ )۱١( 


(۱۱) انظر: ا منتھی ص٢٦۲۸.‏ 











صحسس سسسسسجج 007 e‏ مه 

















PEF ااا‎ E 


سورة البقرة سس 
لین 4 وجنسه بالهمز» شيبة» ونافع» ويزيد طريق الهاشمي والدوريء إلا 
آنهما لينا الهمز في ذلك كله على أصولهما عنه» واختلف عن نافع في سورة الأحزاب 
وهما لین ۷۹ و ميوت لي 4 فقرأت عن الأصمعي» وورش؛ 
وسالم وعن ابن صالح طريق أبي علي عنه عن قالون» وعن ابن شُتَبُوذ عن آبي تشیط 
عنه بالهمز فيهما"» وعن الآخرين عن نافع بغير همز وتشديد الياء فيهماء وقال ابو 
علي في مفرد شيبة: ال ۹ء ولاَُبُوَةَ 4 حيث كاناء بتشديد الياء فیهمال*). 
۱ #الصَّابِينَ 4 و #الصًابون( [المائدة: 19] بلا همز مدني غير محمد بن مناذر» 
العمري عن يزيد بخیال الهمز فیھما"'. 
۱ وقال أبو علي في تصنيفه عن الحلواني» والهاشمي» والدوري عن يزيد بياء 
خالصة فیهما مکان الهمزة حيث كاناء وفي مفرده عنهم #الصَّابِينَ4 بتلیین الهمزء 
و الصَابونْ 4 بضم الباء وسکون الوا وقرأت عن الخلواني عن أبي معمر عن عبد 
الوارث عن آبي عمرو #الصَّابِينَ4 بياءين من غير هم وکذلك الصابیون؟» بیاء 


من غير همز. 





لام د باسکان الزاي مهموز حيث كان» أبو قرة اليمانى» وابن أبى الزناد» 
وخارجة عن نافع» وإسماعيل عنه إلا ابن فرح طريق أبي علي عنه عن الدوري عنه» 
والدوري عن أبي جعفر والوليدبن مسلم طريق الا هوازي عنه» والعباس» والاصمعي» 


.۵۰ آية:‎ )١( 
.6۳۲ آية:‎ )۲( 
۱ انظر: النتهی ص۰۲۸‎ )۳( 
. ذکره في الوجیز ص۱۲۹‎ )٤( ۱ 
.٩۲ آیة:‎ )٥( ۱ 
۔۲۸٢ انظر: النتهی‎ )٦( ۱ 


(۷) آیة: 1۱۷ . 


























3 6 زؤز[ز ز ز ز ز ز ز [ز ز ز ز ‏ ی تا ریت منت یی وا سس سس سا معر القراءات 


والجعفي» ويونس» والجهضمي» وخارجة» ومحبوب» ومعاذ العنبري جميعاً عن أبي 
عمروء والمفضلء والضحاك وميمون» وإسماعيل بن مجالد» وهارون العتكي عن 
عاصم» والجعفي عن ابي بكر عنه» والخراز» والقاضي عن حسنون طريق ابي علي 
عنهما عن هبيرة عن حفص؛ وحمزة» والأعمش» وطلحة وابن أبي لیلی» وخلف. 
وابن سعدانء وأيوب طريق أبي علي عنه» وقرأت على الأهوازي عن أبي زيد عن 
أبي عمروء وعن أبي معمر عن عبد الوارث عنه بالتخيير بين رفع الزاي وإسكانهاء 
ويهمزانها عنه قول واحده وأقرأني أيضاً عن أبي بَحريّة» وشيبة بن نصاح» وعن 
الغمري عن یزید وعن محمد بن مناذرء وعن الآخرين عن حفص برفع الزاي وبواو 
بعدها من غير همز حيث كان» وقرأت عن الأنماطي عن عمرو عن حفص بالوجهين 
بالهمز والتثقيل وبترك الهمز مثقل أيضاً وقرأت عن الزبيري» وعن الهاشمي عن 
أبي جعفر بإسكان الزاي وبواو بعدها من غير همز حيث كان كقراءتي على أبي بكر 
المروزي عن الوليد بن مسلم عن يحيى عن ابن عامر» وقرأت على أبي علي عن 
الخلواني عن يزيد بالوجهين كالدوري والعمري أيضاًء وعلى غيره عن الخلواني 
مثقل مهموز کالباقین(). 

#يَشَابَة74" بالياءء وتشدید الشین» ورفع الهاء ابن أبي ليلى؛ بالتاء مشددة 
الشين مرفوعة الهاء ۳ الحسن البصري» وفي مفردة عنه 9 سابع . 


هخ کم وس 


2 ۳ 0 بفتح الدال» الأ 


.۳۷ ٣ص انظر: البسوط ص ۱۳۰ المنتهى ص۲۸۷ء الوجيز ص۱۲۹ء الكامل‎ )١( 


(۲) آية: ۷۰. 
(۲) انظر: مصطلح الاشارات في القراءات ص۲۵4 
(:) ص٣۲۱۹‏ . 


.۷ ٤ آیة:‎ )٥( 


)٦(‏ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰۱4 شواذ القراءات ص۰1 اعراب القراءات الشواذ 
۰/۱ 





























سور الق ق شم ہجو Ea‏ 


سے سے 


یمور ٭ أَفَنَظمَعُونَ 4 بالياء ابن محيصنء وابن وی 
عبيد عن عقيل عن شبل عنه» بالوجهين بالياء والتاء الأصمعي عن أبي عمرو”) 

مرن کم نم 94 بغير آلف الاعمش(. 

ارلا تحْلَمُونَ أَنَّ الم 0) /بالتای یاه ماش روت وما هلوت € بالتاء ‏ ۱/۱۲۷ 
ا ایض ءانه ا ا 


۲ آمان Ng‏ بفتح الياء مخففة» و#تَيككت ماني ۲۹۷4ء و 75 


ےط اس 


2 


ولا 1 آمان اَهَل 6 ''' ساكنة الياء فيهن» أبو جعفر» وشيبة» وحميد بن قيس» وابن 
جمّاز عن نافعء والحسن البصري» زاد فضل بن شاذان عن يزيد غير ابن مهران عنه 
في الحج''' والعمري غير أبي علي في الحديد""' وبه قرأت من طريق ابن مهران 


عن يز و 
#خطيئانة 4 جمع» أبو جعفرء ونافع» والثقفي عن ابن مسلم» وقال آبو علي 


.۷۵ -۷ € :ةيآ)١(‎ 

(۲) انظر: البهج ص۳۷۲. 

(۳) الباقون بالتاء. انظر: الاتحاف ص ۰۱۸۲ 

(ع) آیة: ۷۵. 

. مصطلح الاشارات في القراءات ص۲۹۹‎ »١ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص4‎ )٥( 
.۷۷ آية:‎ )٦( 

(۷) الباقون بالياء. انظر: مصطلح الاشارات في القراءات ص59 7. 

(۸) آیة: ۷۸ 

(۹) آیة: ۱۱. 

(۱۰) آیة: ۱۲۳. 


مر 4>ھ کی 
STATO)‏ تیا پت تی المَيِطنُ ف امن #. 


(۱۲) آیة: ۱6 قوله تعالى: # رت اکن #. 
(۱۳) الباقون بتشدید الیاء. انظر: السبعة ص ۰۱۰۰ النشر ۰۲۱۷/۲ 
(۱۶) آیة: ۰۸۱ 






































في تصنيفه: عن أبي جعفی والزهري لحَطِيَتة4 مشددة الياء بلا لف" وفي مفرده 
ا بألف مشددة الياء. 

ملا بعبد يَعْبُدُونَ74' بالياء» حمصي» مكي» وابن مناذر» والحسن البصري» وكوفي 
غير خلف: وابن سعدان» وابن جرير عن اختیارهم» وعاصم إلا المفضل عنه() 

خسن 4' بفتح الحاء والسينء ابنا أبي أويس كلاهما عن نافع» وكوفي عن 
عيسى الشيزري» وأبي ذهل» وصالح بن محمدہ ومحمد بن يعقوب عن أبي الحارث 
جمیعاً عن الکسائی؛ وعاصم إلا المفضل» وأبان» واختلف عن یعقوب. فقرأت 
ات العا اا سی ی 


عنه» وعن السيرافي عن داود عنه #حَسّناً» بفۃ بفتحتین» وعن الآخرین عنه كأبي عمرو 
وغيره» وقرأت على غيره عن يعقوب بجمیع الروایات بفتح الحاء والسين©. 
امت 2 


#تُقَتَلُونَ” سکم 4" بالتشدید» الحسن البصري» والزهری(. 


هو ن 4“ خفيف» حمصي طریق ابي علي عنه. والزهري» وابن : مناذر» 
والجهضمي عن أبي عمرو؛ و كوفي غير ابن جبير» وابن جرير عن اختيارهماء و کذلك 
هارون العتكي عن أبي عمرو إلا أنه بضم التاء وجر الهای تَظَهَرُونَ € بلا ألف 


روو 


)١(‏ الباقون (خطیتة) بغير ألف. انظر: السبعة ص ۰۱۲۲ الوجيز ص ۱۲۹۔ 

(۲) آیة: ۸۳. 

(۳) الباقون بالتاء. انظر: الوجیز ص ۰۱۳۰ النشر ۰۲۱۸/۲ 

۰۸۳ آیة:‎ )٤( 

۰۲۱۸/۲ الباقون بضم الحاء وإسكان السین. انظر: الوجیز ص ۰۱۳۰ النشر‎ )٥( 

() في الأصل کتبت بالیاء (یقتّلون). 

(۷) آية: ۸۵. 

(۸) انظر: مفردة ا حسن البصري ص۱۸ ۰۲ |عراب القراءات الشواذ ۱/ ۰۱۹ مصطلح الاشارات 
في القراءات ص ۰۲۲۱ 

(۹) آية: ۸۵. 

















ا سجن 1 
مشددة» الحسن البصري» والجعفي عن آبي عمروء والضریر") غير الأهوازي عنه 
عن یعقوب "۲ 


#أسَرى تقد وهُم 6 بغير آلف فیهما» حمصي, والزهري» وابن مناذ والجهضمي 
عن شبل عن ابن كثير» والأعمش» وطلحةء وابن أبي ليلى» وحمزة؛ وأبو عبیده ومحمد بن 
جرير عن اختیارهماه #أَسَرَئ © بغير ألف» دوه 4 بألف» الحسن البصري» وشيبة» 
هكذا ذکر في تصنیفه عن شيبة» وفي مفرده بألف فيهماء فأَسَاریٰ4 بالف» لدم 
بلا آلف؛ حمیده وابن محیصن, وابن کثیر غير الجضهي عن شبل عنه» ودمشقي» وآبو 
عمرو غير اللؤلؤي» والجعفي عنه» وأبان» وشیبان کلاهما عن عاصم وخلف» وابن 
سعدان* هکذا ذكر في تصنیفه عن اختیار ابن سعدان وفي مفرده عنه بألف فیهما 
کالباقین من القراء. 


و دوم امد م نة چم 


وتوم ترذوت 4 بالتاء» الحسن البصري» ویونس عن أبي عمرو؛ 
ا ل ی 
طريق أبي علي عنه عن حمزة» وعلي بن كيسة عن سليم عنه» وأبو حاتم طريق أبي 
الفضا عنه(*) 


سی سم سے ھک کے ہے 
لاعما مملوت 03 أَوْلحِكَ ٭ بالیاءی نافع وابن کثیر وابن محیصن» وحمصي» 


)١(‏ ا حسن بن مسلم بن سفيان» أبو علي الضريرء الفسر روى القراءة عن أبيه وعن زيد بن 
يعقوب» بے ےج ےت 20 
ابن عبيد الله بن الحسن الرازي والحسين بن جعفر بن أيوب الرازي. انظر: الغاية ۱/ ۳۵۸. 

(۲) انظر: المنتهى ص۲۸۸ مفردة ا حسن ص۲۱۷ الإقناع ص۹۹ ۰۲ إعراب القراءات الشواذ 
۱۸9۵۱ 

(۳) آیة: ۸۵. 

)٤(‏ انظر: النتهی ص ۰۲۸۹ الصباح ۲/ ۰۲۷۱ مصطلح الاشارات في القراءات ص ۰۲۳ النشر 
۶۲. 

۰۱۸ انظر: شواذ القراءات ص۰۸ المصباح ۰۲۷۱/۲ إعراب القراءات الشواذ۱/‎ )٥( 


























FEA‏ سس سه سس سس سس سس ص ع سس سس سس سس - حا مم القراءات 


ويعقوب» وأيوبء ونعيم بن يحيى عن أبي عمرو» وعاصم غير حفصء وأبان» وجبلة 
و کے ۰ د ع 9 1 . 
من طريق أبي الفضل عنہ''ء والشيزري عن الكسائي» وخلف؛ وأبو عبید» وابن 


س سعدان» وأحمد بن جبیر/ عن اختيارهم» بالوجهين» الأصمعي عن أبي عمرو(. 


#بالرٌسْل 74" وبابه بإسكان السين» الحسن البصري» وافق آبو عمرو على 
تخفيف رهم ورس کم 4 [غافر: ٥٠٥]ء‏ ورش 4( والشيزري 
طريق أبي الفضل عنه في رسا & في موضع نصب وکان مضافا. 


#وآیدنّاه «(f‏ و #إذْ یتک [المائدة: ۰۲۱۱۰ و آیده ہہ [التوبة: ٤٤]ء‏ «فایدتا 


آل اموا [الصف: ۱4] بمد الهمزة وتخفیف الیاء فيهن» ابن محيصن» و حسین بن 


على الجعفى عن أبى عمروء وافقهما خارجة عنه فى المائدة" فقط ۱۱. 
024 کے a‏ و 
#القدس )١١١#‏ خفیف حیث کان ابن كثير» وابن محیصن ۱۲ غلف؟ برفع 


اللامء ابن محیصن وابن أبي ليلى» واللؤلؤي عن أبي عمر و . 


() انظر: النتهی ص۲۸۹ . 

(۲) الباقون بالتاء. انظر: الوجیز ص۰ ۰۱۳ مصطلح الاشارات في القراءات ص ٢٦٦۔.‏ 

(۳) آیة: ۸۷. 

)٤(‏ انظر: مفردة الحسن البصري ص ۰۲۳۷ شواذ القراء‌ات ص۰1۹ مصطلح الاشارات في 
القراءات ص ۲۱۳ 7. 

)٥(‏ الأعراف: ۰۱۰۱ التوبة: ۷۰ء وغيرها. 

)٦(‏ المائدة: ۳۲ء ۷۰ء وغرها. 

(۷) انظر: المنتھی ص ۳۱۱. 

(۸) آية: ۸۷. 

(۹) آية: ۱۱۰. 

( انظر: الحتسب۱/ ۹۰ء مصطلح الإشارات في القراءات ص ۲۱۳ . 

(۱۱) آية: ۸۷. 

(۱۲) الباقون برفع الدال. انظر: الوجیز ص ۰۱۳۰ النشر ۱۳/۲ ۲. 

(۱۳) شواذ القراءات ص۰1۹ الصباح ۲/ ۰۲۷۲ إعراب القراءات الشواذ ۱/ ۰۱۸۷ 

















ہاو ی ی 7 سج تج ۱۲۸ 
«أن یرل 4“ وبابه بالتخفيف إلا في سبحان ‏ ورن ۳4 و حى 
ر 4 » ابن محیصن» وحمید» وابن كثير غير محبوب عن إسماعيل بن مسلم عنه كلها 
خفیف إلا فى الأنعام قوله: ع أن بل ءاير ٥4‏ بصري غير الحسن» وأيوب» وأحمد 
ابن جبير عن اختیاره» ضدهم محبوب عن ابن مسلم عن ابن كثير» وقرأت على أبي علي 
عن آبي بحريّة لول من 4 بالتخفیف» وزاد سلام؛ ويعقوب» وسهل» التشديد في 
مر هس و 0 5 روسو بر 
لما يرن 4 في النحل» زاد ابن مهران عن سهل في سبحان # ول ۹۴ء و ی 
رد ۹ء وفي عسق رلک یرل رٍ[الشورى: ۲۷]» وکذلك الأهوازي عنه إلا في #حَتى 
رل 4 فقط فانه يقرأ بالتخفیف: الخبازي مختلف عنه فيهماء و حفف حمزة» والكسائي» 
والأعمش وطلحةه وابن أبي لیلی؛ وخلف» ومحمد بن عیسی عن اختبارهما وار 
آخبرنا آبو بكر المروزي قال: آخبرنا الخزاعي قال: آخبرنا آبو بكر الشذائي 
قال: حدثنا علي بن إبراهيم القطان. قال: حدئنا محمد بن العباس» قال: حدثنا سهل 
ابن إبراهيم الأعورہ قال: حدثنا علي بن الحسين» عن أبيه» قال: حدثنا أبو عمرو بن 
العلاء» عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: ما کان في القرآن َر 4 
بالتشديد» فهو عذاب» وما كان # نَرَلَ 4 بالتخفیف» فهو نزول رحمة. 
من یم أَنرَلَ لا € بفتح الهمزة والزاي» العباس من طريق الأهوازي عنه 
عن أبي ف 


(۱) آیة: ۹۰. 
(۲) آیة: ۸۲. 
(۳) آية: ۹۳. 
)٤(‏ آية: ۳۷. 
)٥(‏ آیة: ۰۱۰۱ 
)٦(‏ آیة: 4 ۳. 
(۷) آية: ۲۸ انظر: المصباح ۲/ ۲۷۲. 


.٦۹ص انظر: شواذ القراءات‎ (A) 


























AA 


ها ا ت اد سحاه القراءات 


ومد عم رصم 


لفل تقتلون ناه ال 4ء بالتشدید» الحسن البصري. 

وله بصیریما َو 4 بالتاء» يعقوب غير الضرير طريق أبي الفضل عنه 
فعنہ'٭' وقرأت على الأهوازي عن رُويس» وروح» والزجًاج» وابن مسلم جميعاً عن 
يعقوب» وعن السيرافي عن داود عنه بالتاء ۴ وعن الآخرين عنه بالياء كالباقين. 


لبیل # بفتح الجيم وکسر الراء» بوزن «فعليل»» ابن محيصن» وحمیدہ وابن 
كثير غير حماد بن سلمة عنه» والحارث بن نبهان عن عاصم”» بزنة ااسلسبيل» حماد 
ابن سلمة عن ابن كثير» وحمزة» والأعمش» وابن أبي لیلی» وخلف. وابن سعدان» 
ومحمد بن عيسى» ومحمد بن جرير بوزن «جبراعيل»» ابن غزوان عن طلحة وافقه 
أبان عن عاصم في الموضعين”" من هذه السورة» وفي التحريم”" كأبي عمرو(. 
وقال الدهان: عن آبان (جبرائل)ء و(ميكائل) ممدودان بغير همزة. 


بوزن «جبراعل» الحسن البصري» هكذا ذكر آبو علي في مفردة عنہ“''ء/ بياء 
مختلس بوزن اجبرعل)ء عصمة عن عاصم. والاحتياطي» وابن أبي أمية معاً عن 
آبي بكر عنه» ويحيى عن الرفاعي» وشعیب وأبي عون طريق أبي علي عنهما عن 
والآدمي عن الأعشى» والهمداني عن طلحة بن مصرف» وخلاد طريق الشذائى عنه 


.٩۱ آیة:‎ )۱( 

(۲) انظر: مفردة الحسن ص۱۹ ۰۲ شواذ القراءات ص ۱۹ء |عراب القراءات الشواذ ۰۱۸۸/۱ 
(۳) آية: ٩٩‏ . 

.۲۹۰ انظر: المنتتهى ص‎ )٤( 

.۲۷۳ /۲ انظر: الوجيز ص۱ ۰۱۳ المصباح‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: المنتهى ص۲۹۰۔. 

(۷) آية: ۹۷ء ۹۸. 

(۸) آیة: . 

(۹) انظر: النتهی ص ۰۲۹۰ المصباح ۲/ ۲۷۳. 

(۱۰) (جَبْرَائِلَ) بفتح ا حیم وبألف وهمزة مكسورة من غير یاء. انظر: مفردة الحسن ص۲۱۹. 





























ددص مھ ہت 











الآخرون عن عاصم غير حفص» وحماد بن عمرو» والضحاك عنه» والكساتي غير 
الرفاعي طریق ابي علي عنه» وابن بکیر: وأبي ذهل» وصالح بن عاصم عنه بوزن 
(جبرعیل» الباقون من القراء بوزن «فعليل». 


#ميكائل 4 مقصورة» بوزن «میکاعل»» الخلواني عن يزيد» ونافع» ومحمد بن 
صالح المري عن ابن كثير» وخلف: وابن سعدان کلاهما عن عبيد بن عقيل عن شبل 
عنه» وقنبل طريق ابن شَنَبُوذ وابن الصّبّاح من طريق أبي الفضل عنه”"» وأبي ربيعة» 
وأبي الحسن الخاشع عن عبد الرزاق طريق الأهوازي عنهما عنه» وهارون العتكي عن 
أبي عمرو» وأيوب بوزن (مفعال)ء حفص» وحماد بن عمرو» والضحاك عن عاصم؛ 
وبصري غير أيوب» والرفاعي طريق أبي علي عنه» وابن بکیر؛ وأبو ذهل» وصالح بن 
عاصم جميعاً عن الكسائي؛ وأحمد بن جبير عن اختياره بوزن «میکتل» آبو جعفر 
غير الحُلواني» وابن محیصن الا أن الدوري عنه جعل الهمزة ياء خالصق والعمري» 
والهاشمي عنه لیناه بوزن «منفعل» الباقون بوزن «منفعل»» الباقون بوزن «میکاعیل!» 
إلا أن جبلة طریق الأهوازي عنه عن المفضل في سورة التحریم مثل حفص" . 

وقال آبو علي في تصنیفه: عن بكار عن آبان (جبّریل) في سورة البقرة لحمزةه 
وفي التحریم لحفص. 

ل[ ولکین 4 خفیف التَّيينُ 4 رفم» وکذلك «وّلکن للم ٩4‏ 
وّلکن اللَّهُ ری 4 شامي وهما والأعمش» وطلحةه وابن أبي لیلی» وخلف؛ 
ومحمد بن عيسىء إلا آني قرأت على آبي علي عن الزعفراني عن الولید بن عتبة» 


. ۲۷۲ /۲ انظر: المصباح‎ )١( 

(۲) انظر: النتهی ص ۰۲۹۱ 

(۳) انظر: مفردة ابن حیصن ص ۰۲۱۰ الکامل ص ۰۳۷۵ الصباح ۲/ 4 ۰۲۷ مصطلح الا شارات 
في القراءات ص۲۱۲ . 

.۱< ۲ آیة:‎ )٤( 

)٥(‏ الأنفال: ۰۱۷ وكذلك ما بعده. 

















۳۰ ۳ب ا مم - سم جامع القراءات 
وعن عبد الله بن مخلد الرازي» وحمد بن نس وأحمد بن عبد الله جمیعاً عن ابن 
ذکوان بتشدید النون» ونصب الهاء في الموضعین في سورة الأنفال وزادوا غير 
شامي #وّلکِنْ الناس 2174 في یونس» وقرأت على أبي بكر عن ابن رُستم عن نصیر 
ولک له 4 في سورة الأنفال بالوجھین 

وم رل على کین 74" على إرادة (ھاروت وماروت)ء بکسر اللام» الزهري 
وقتيبة» واليزيدي طريق الأهوازي عنهما عن الكسائي» وكذلك الفضل ب بن إبراهيم 
النحوي عنه آبضا). 


ماوت وَمَارُوتَ4 [برفع التاء فيهماء الزهري وحده]). 

وما بَعلِمَانِ من أَحَرٍ 4 بإسكان العين خفيفة اللام» الهمداني عن طلحة(). 

#بَيّنَ ار بتشديد الراء» الزهري وكذلك الحُلواني عن يزيد في قول أبي 
علي عنه» الباقون عن أبي جعفر بكسر الراء خفيفة من غير همز“ 


#ومّاهم بضازي بو #بغير نون» نعيم بن يحيى السعيدي عن أبي عمرو لا 


يقرأ به» وهي رواية الدهان عن الأعمش 77+ 


(۱) آية: 6 6 . 

(۲) آیة: ۳ . 

(۳) آية: ۱۰۲. 

)٤(‏ انظر: الکامل في القراءات ص 4۹۰ الصباح ٤/٢‏ ۲۷۔. 

۰۱۹۳ /۱ انظر: المحرر الوجیز: ۱/ ۰۱۸۷ شواذ القراءات ص ۰۷۱ اعراب القراءات الشواذ‎ )٥( 
.۵۲۹/۱ البحر الحیط‎ 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من التن» ومثبت ت في الحاشية. 

(۷) آية: ۱۰۲. 

(۸) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰۱ شواذ القراءات ص ۰۷۲ إعراب القراءات الشواذ ۱/ ۰۱۹۶ 

(۹) انظر: شواذ القراءات ص۷۱ الحرر الوجیز۱/ ۰۱۸۹ 

(۱۰) انظر: الحرر الوجیز ۰۱۸۸/۱ شواذ القراءات ص ۰۷۲ إعراب القراءات الشواذ ۱/ ۰۱۹6 
الدر الصون ۰4۱/۲ 
































سے سکس سس سم ٥)۳‏ 





سورة اليقر 5 


رَاعِتاً4”) بالتنوين» وكذلك فی سورة التساء( الحسن البصري؛ وافق 


ابن محیصن» وزائدة بن قدامة عن الاعمش هامنا ٣گ‏ وروي عن اشن ل 


مت ہے 04 و هری لطيو و 4 بالواو. 


#مّا تسخ 4 بضم النون» ابن عامر إلا الداجوني/ عن هشام! ۹" وقرأت من 
طریق ابن مهران عن الخلواني عن هشام كالداجوني عنه7. 


او تسَأمَا 4 بفتح النون مهموز بمعنی التأخير» مكي» وأبو عمرو ومحمد بن 
مناذر"» وقرأت على آبي علي عن ابن برزة عن الدوري عن اليزيدي عنه #تنساها 6 


آم کہ 


بترك الھمزہ وقال أبو علي في مفرده عن الحسن” رت وتَنْسَهَا» بفتح التاء» وسکون 
النون من غير همز ولا آلف» وهي قراءة سعد بن وقاص'''. 

کا سيل موی بكسر السين من غير همزء الزهري» وأبو معمر عن 
عبد الوارث عن أبي عمروء وحمزة برواية إبراهيم بن إسحاق بن راشد» والصباح بن 
دينار» ومحمد بن واصل عنه» وابن منصور عن سْلیم عنه» برفع السين من غير همز» 


(۱) آیة: ع ۰۱۰ 

. ٤ آية:‎ )٢( 

(۳) انظر: مفردة ا حسن ص۲۲۱ مفردة ابن حیصن ص ۰ مصطلح الإشارات في القراءات 
ص8" 7. 

.۱۰ ۵ آية:‎ )٤( 

.۱۲ ١ آية:‎ )٥( 

.۱۰ ٩ آیة:‎ )٦( 

0 انظر: المنتهى ص ۰۲۹۲ المصباح ۰۲۷۹/۲ 

دی دس ری . انظر: النشر؟/ ۲۱۹۔ 

(۹) الباقون بضم النون وکسر السين بلا مز. انظر: التيسير ص٦۷‏ النشر ۲/ .77١‏ 

.1؟١ص‎ )٠١( 

(۱۱) انظر: تفسير الطبري۲/ 4 ۰4۷ الحتسب۱/ ۰۱۰۳ شواذ القراءات ص ۷۲ الدر الصون ۲/ ۵۸. 

(۱۲) آیة: ۰۱۰۸ 


۱۳۸ / لا 





























e سس سس سس سس مسبت ع سس سس سح سس بس سس سو جا مع القراءا:‎ fe ٤ 


الرزاق من طريق أبي الفضل عنه" وقال أبو علي عن الأخفشء والزعفراني معا عن 
هشام برفع السين» واختلاس کسر الياء بلا همز. 

9وَلِنَّهِ الْمَضْارِقُ وَالْمَغْاربُ4”" بألف على الجمع فيهماء الأعمش برواية 
السعيدي عنهء أي: مطالعهما في كل يوم من السنة ومغاربهماء یا تاه بفتح 
التاء واللام» الحسن البصري””". 


مو 


وسم علب # الوأ اد € بحذف الوای ابن عامرء وأبو بّحريّة طريق 
1 کے کے (4) 9 وه ۷ ۲ 3 )0( 
أبي الفضل عنہ'''ء وكذلك في مصحف آهل الشام” 8 


كن فَيَكُونَ4 بنصب النون» وكذلك في آل عمران کن یکن #وَيْعَلِمُةُ ۲۱ 
وفي النحل" ومریم“ ویس" والمؤمن!''' ستة مواضع» بنصب النون فيهن ابن 
عامرہ وافقه الكسائي في النحل ويس إلا أني قرأت على أبي علي عن أحمد بن آنس» 
عن الوليد بن عتبة کی کون #وَيْعَيَمُهُ #بالرفع» وعن عبد الله بن محمد بن هاشم 
الزعفراني عن القرشي عن الوليد بن مسلم عنه مَيكُونٌ ٭ ان 4 بنصب النون» 

حور کان 


ولا خلاف في قوله: کک وی ۴ في سورة الأنعام. 


(۱) انظر: المنتهى ص ۲۹۲. 
(۲) آیة: ۰۱۱۵ 

(۳) انظر: مفردة ا حسن البصري ص ۰۲۲۲ مصطلح الا شارات في القراء‌ات ص .۲٦۹‏ 
)٤(‏ الباقون (وقالوا) بالواو کا هو في مصاحفهم. انظر: النشر ۲/ ۲۲۰. 

(۵) انظر: القنع في رسم مصاحف الأمصار ص5 ۱۰ . 

. 48 - 1۷ آية:‎ )٦( 

(۷) آية: 49 . 

(۸) آية: ۳۵. 

(۹) آية: ۸۲. 


(۱۰) غافر: .٦۸‏ 
(۱۱) آیة: ۰۷۳ 








ااا سس 





























رة ال ق و بت سپ شمیت ےا ق 


ولا تُسئل 74 بفتح التاء وإسكان اللامء نافع ويعقوب» وأحمد بن جبير عن 
اختیارہ'''ء وقرأت على أبي علي عن أبي بَحریّةق ومحمد بن مناذر #ولاتّسَل 4 بفتح 


ذكر إبراهيم عليه السلام: 


اعلم أن جميع ما في كتاب الله عز وجل من ذکر لإإبَهرَ 4 تسعة وستون موضعاً 
فقرأت على شيخنا أبي علي» عن أحمد بن محمد بن العباس بن شريك النوفلي؛ عن العباس 
ابن الوليد بن مرثد» عن عبد الحميد بن بكار بن عبد الله لبيروتي» عن أيوب» عن يحيى» 
عن ابن عامر رهام كلها بألف من غير استثناء» وقرأت عن الزعفراني» ومحمد بن 
جرير كلاهما عن ابن بکار وعن الا خفش والخلواني» والداجواني عن هشام عنه» وعن 
عبد الرزاق طريق أبي علي عنه عن ابن عامرہ وعن محمد بن القاسم بن يزيد وعبد الرزاق 
أبي الفضل عنه» وعن محمد بن موسى الصوريء والداجوني» وأحمد بن انس وعبد الله 
ابن مخلد الرازي جميعاً عن ابن ذكوان عنه وعن البَلخي» وسلامة بن هارون معاً عن 
الأخفش عنه» وعن أبي بكر بن مهران عن ابن الأخرم عنه أيضاًء وعن الربيع بن ثعلب عن 
الولید بن مسلم عنه» وعن أحمد بن آنس؛ والزعفراني معاً عن الوليد بن عتبة ثلاثة وثلاثين 
موضعا بألف» وستة وثلائین موضعاً بالیاء تفصیل ذلك جلها في البقرة» وهي خمسة 
عشر موضعاًء وفي النساء ثلاثة أحرف مل رام 4 7 واد الله هام9 
اوح 3 را وفي الأنعام ما۳ وفي التوبة حرفان”" 9 وا 


.۱۱٩ آیة:‎ )۱( 

(۲) الباقون لاش لگ برفع التاء واللام. انظر: الوجیز ص ۰۱۳۳ النشر ۰۲۲۱/۲ 
(۳) آية: 76 .١‏ 

.۱۲ ۵ آية:‎ )٤( 

. ۱٦۳ آية:‎ )٥( 

(5) آیة: ۰۱۲۱ 

(۷) في الآية: 5 .١١‏ 























۳۵۹ 
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۹ كس أآسْيَعْفَارٌ إِبْرَاهَامَ ۹ء لد إِبْرَاهَامَ لاه وفي سورة إبراهيم/ حرف وهو 








ر سر 
7 


قوله: ود قال إِبْرَامَامُ2774» وفي النحل حرفان رهام کات امه 4 بآ 


یم رن 5 وا دو 5 ےط وص ر 
ايع ملة ابراهام 4ء وفي سورة مریم ثلائة آحرف ود فيلكتب رماع 4 


2 اح 2 


ارت آت عَن ءال ياإبرَاهَامَ 2*4 ومن دام ۱4 ولیس فيها غير ذلك؛ 


سر ےم ور رہہ 


وفي العنکبوت حرف وما جات ریسا رهام 4ء وفي عسق وما وین بو 
راا وفي الذاريات ثحب رام 4 وفي النجم ولا یی 
و 8ء وفي الحدید نع وإِبَْامَامَ ۱4 وفي المودة حرف سوه حسف 
رام 84ء فجملة ذلك ثلاثة وثلاثون موضعا إلا أني قرأت عن الزعفراني عن 
ابن عتبة طف إِبْرَامَامَ 4 بألف أيضاً في الأعلى» وقرأت من طریق ابن مهران عن 
ابن الأخرم عنه * يالى َف € بالياء في سورة النجم؛ وقرأت عن أحمد بن 
يوسف التغلبي عن ابن ذكوان» وعن الحسن بن حبيب عن الأخفش عنه جميع ما في 
البقرة بألف فقط وسائر القرآن بالياء وهو قول الخبازي عن الأخفش (إِبْرَامَامَ) بألف 
موضعين لاغير في سورة إبراهيم والأعلى فقط» وسائر القرآن بالياء"'. 


(۱) آیة: ۳۵. 
(۲) آیة: ۱۲۰. 
(۳) آیة: ۱۲۳. 
(6) ایة: ۱. 
یة: ٩‏ 5. 
:۸ 


1 


جحت د 
+ هم 
3 3 3 ۳۷۳ "۳ 
السب السب ہے ا 


(۱۱) آیة: ۰ ۲. 
(۱۲) آیة: . 
(۱۳) انظر: النتهی ص۹4 ۰۲ الکامل في القراءات ص ۰4۹۲ الصباح ۲۷/۲ النشر ۰۲۲۱/۲ 








سک ماسجا 














سس 








سو رڈ اللقرة سس نی ۳۵ 


وحدثني آبو علي» قال: حدثني أبو بكر محمد بن أحمد السلمي» قال: قال لي 
ترك القراءة بالألفف!''. 


قال لي أبو عليء قال لي أبو بكر السلمي؛ قال لي آبي(: كان أهل الشام 
يقرؤون (إِبْرَامَام) بألف في مواضع دون مواضع ثم تركوا القراءة بالآلف» وقرؤوا 


جمیع القرآن ماما اگ 
عبات تاي 4“ بألف مكسورة التاء في اللفظء الأعمش» والهمداني عن 
0 


لوَانّخَذُواك بفتح الخاء نافع» وشيبة» وابن عامر» والحسن البصري» والسيرافي 
عن داود عن يعقوب» والبخاري عن شيوخه عنه أيضاًء وأبان وإسماعيل ابن مجالد 
کلاهما عن عاصم(. 

م44 خفيف» ابن عامرہ والمُمريء والزهري عن يعقوب» هكذا ذکر 
آبو علي في مفرده عنهما عن یعقوب!““. 

سلوي ك ٩4‏ بکسر الميم» وفتح النون على جماعة؛ الحسن البصري" '. 


(۱) انظر: الاقناع ۰۳۰۱/۱ 

(۲) أبو الحسن السلمی. 

(۳) انظر: إبراز المعاني /١‏ ۳66 الاقناع۱/ ۰۳۰۱ 

.۱۲۵ آیة:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المحرر الوجيز ۱/ ۰۲۰۷ البحر المحيط ۰۸/۱ الكامل في القراءات۱/ ۰4٩۱‏ الا تحاف 
e‏ ۱ 

(5) الباقون بكسر الخاء. انظر: السبعة ص ۰ ۰۱۷ النشر۲/ ۲۲۲. 

(۷) آية: ۲ ۱۲. 

(۸) الباقون بفتح الیم وتشديد التاء. انظر: المصدرين السابقين. 

. ۱۲۸ آیة:‎ )٩( 

(۱۰) انظر: مفردة الحسن البصري ص ۰۲۲۳ مصطلح الإشارات في القراءات ص۲۷۲. 






































۸۱۳۹ ما 


سس جامع القراءات 
«أرتا6» و (أزني۳4) ساكنة الراء حيث كاناء ابن محیصن» وحمید بن 
قیس» وعبد الله بن کثیر غير عبید بن عقيل طريق خلف. والقطعي عنه عن شبل عنه» 
وسلام ویعقوب غير البخاري عن رجاله عنه» وأبي بكر بن مهران عن روح وزید 
عنه أيضاً والأصمعي» واللؤلؤي» وخارجة» ومحبوب» ويونس» والجهضمي؛ 
وعصمة» والجعفي» ومعاذ العنبري وأبو محمد الخرييي؛ وأبو زيد طريق أبي علي 
عنه» وشجاع إلا القصباني» والشونيزي طريق عبد الغفار عنه» والواقدي» وأوقية طريق 
أبي أحمد المصري كلاهما عن العباس» وابن سعدان طريق أبي الفضل عن الشذائي 
عنه عن اليزيدي» والقصبي طريق أبي العباس المعدل عنه» والقرشيء والقزاز جميعاً 
عن عبد الوارث عنه» وافق ابن عامر إلا الداجوني» والأخفش معا عن هشام عنه» وأبو 
بكر إلا طريق أبي الفضل عن الكسائي عنه» وحماد بن آبي زياد وعصمة جميعاً عن 
عاصم وأبو زيد» وجبلة طريق أبي علي عنهما عن المفضل عنہء وبكار عن أبان عنه 
على إسكان ار وہ ۹ في حم السجدة فقطء والزهري على إسكان 


A 


قوله تعالى: رب آرن آنظر لک € في سورة الأعراف فقط/ باختلاس کسر الراء 
مب اس اس راو ا 
وأبو شعیب وأبو عبد الرحمنء وأبو أيوب» وأبو خلاد. وعصام؛ وعبيد الضریرہ وأبو 
حمدون إلا طريق أبي علي عنه» وآل أبي محمد وأوقية» وسجادق وحمدانء وإبراهيم 
ابن حماد والبّلخي» وابن سعدان إلا طريق أبي الفضل عنہء وأحمد بن جبير جميعاً عن 
اليزيدي عنه» وأبو الزّعراء عن الدوري عنه؛ والقصبي إلا طريق المعدل عنه عن عبد 
الوارث عنه» وأوقية إلا طريق أبي أحمد عنه عن العباس عنه» وعبد الغفار بن عبید الله 


عن الشونيزي عن ابن غالب عن شجاع عنه» الآخرون عن أبي عمرو بإشباع کسر الراء 


. 1۸ آیة:‎ )١( 
.۔٦٢‎ ١٤١ آية:‎ )٢( 
. ۱۳ آية:‎ )۲( 


























المروزي عنه عنهم فعنہ'''. 


#رأوّصیٰ بها (af‏ بألف خفيفة الصاد» أبنو جعفر» ونافع» ومحمد بن مناذں 

وابن عامر» وأبو بَحریّة طريق أبي الفضل عنه وابن أبي لیلی''. 
یه وََتَقُوب 4 نصبء الضرير طريق ابن مهران» وأبي الفضل عنه عن 
یعقوب(* وقال أبو على فى مفرده عن الحسن”9 '#وَإِلَةَ آبيك 4" على واحد» 


وهي قراءة ابن عباس» ويحيى بن یعمر!“. 


بل ملة رفع حميد بن قیس» أي: بل ملتنا ملة ٩‏ . 

آم و 4<" بالتاء ابن عامر» والزهري» وكوفي غير عاصم إلا صقف 
والمفضل طريق أبي الفضل عنه فعنه» وأحمد بن جبير عن اختياره» واختلف عن 
یعقوب. فقال آبو علي في تصنيفه: عن المنهال» وداود» وأبي حاتمء والفزاري عنه 
بالتاء وعن الآخرين عنه بالیاء وقال في مفرده: عن روح» والزجاج؛ وابن مسلم عنه 
بالياء» وعن الا خرین عنه بالتاء وقرأت على أبي بكر المروزي عن ژویس عنه بالتاء 


(۱) الباقون باشباع كسرة الراء حيث کان. انظر: الوجیز ص ۱۳۳ . 

(۲) آیة: ۱۳۲. 

(۳) الباقون بغير آلف مشددة الصاد. انظر: الوجیز ص۱۳۳ النشر ۰۳۲۳/۲ 

.۱۳۲ آیة:‎ )٤( 

. ۲۹۵ انظر: المنتهى ص‎ )٥( 

.۲۲۲ ص‎ )٦( 

(۷) آیة: ۱۳۳ . 

(۸) انظر: المحتسب ۱/ ۱۱۲ء شواذ القراءات ص ۷٦‏ البحر المحيط 14۱/۱ الاتحاف ص۱۹۳۔ 

(۹) انظر: المحرر الوجیز۱/ ۰۲۱ شواذ القراءات ص ۰۷۷ إعراب القراءات الشواذ ۰۲۱۰/۱ 
البحر للحیط۱/ .٦٦٦‏ 

۰۱۳ ١ :ةيآ)٠١(‎ 

















۳۰٣٢‏ و کی و ۳ 3 جامع القراءات 
وعن الآخرین عنه بالياء كقراءتي من طريق الخبازي عنه؛ قرأت من طريق ابن مهران 
عنه بالياء کالباقین(. 
سر سوے ا ےہ ماس و2 3 1 

#عَمَا شملوں ٭ تا امه ۲۲۸۹ بالوجهين بالیاء والتاءء الاصمعي عن أبي عمروء 
وبالیاء هي رواية الدهان عن الحسن, والزهري» وقتادة"۳. 

ون کات لَكَبِيرَةٌ 4 بالرفع على إلغاء «كانت»» اليزيدي عن اختیارہ(““. 

لوف مشبع بوزن فَعُول)ء [حجازي]۷ غير ابن مناذره وشامي 
والحسن البصريء وأبو عمرو برواية الأصمعي» والجهضمي وأبي محمد الخريبي 
عنه» وأيوب» ويعقوب طريق العمري عنه» وزائدة بن قدامة عن الاعمش» وابن أبي 
ليلى» وحفصء والبٌرججمي من طريقه» وأحمد بن جبير عن اختياره» بتليين الهمزة 
یزید وشيبة» ساكنة الواو كقولك «عوف» الزهري» الآخرون بالهمز والاختلاس 
بوزن «رعف»(۲. 

امن * وین #بالتاء» ابن عامر» وأبو جعفر» والأعمش» وطلحة» وابن 
أبي ليلى» وهما غير الشيزري طريق أبي الفضل عنه» وأبو حاتم» ومحمد بن عیسی؛ 
ومحمد بن جرير عن اختيارهم؛ بالوجهين بالياء والتاء» الاصمعي؛ واللؤلؤي عن أبي 
عمروء والخلواني عن أبي معمر عن عبد الوارث عنه» واختلف عن یعقوب. فقرأت 
E‏ حر وانكرجي کم تہ عو ژویس عه لال وعن 


(۱) انظر: النتهی ص٥۲۹‏ المصباح ۲ الاتحاف ص۱۹۳. 
(۲) آية: ۰۱۱-۱۰ 


(۳) انظر: الکامل في القراءات ص ۰4٩۳‏ شواذ القراءات ص ۰۷۷ 
)٤(‏ ایة: ۰.۱۲ 


(o)‏ انظر : الکامل في القراءات ص ۰8٩۳‏ شواذ القراءات ص۰۷۸ 
)٦(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المتن» ومثبت في الحاشية. 
(۷) انظر: ا منتھی ص٢٦۲۹‏ إعراب القراءات الشواذ ۲۱٢/۱‏ الاتحاف ص ١95‏ . 




















وج جع میب سے وش 


الآخرين عنه بالتاء» وقرأت على آبي بكر عن روح عنه بالتاء» وعن ال خرین عنه بالياء» 
وبه قرأت من طریق الخبازي عنه» وقرأت من طریق ابن مهران عنه بالياء کالباقین(). 

هو م ولا ۳ بألف مفتوحة اللام» ابن عامس والخزاز طريق الأهوازي عنه 
عن شبيرة/ عن حفص (". 

«عَمَا موم ٭وَمِن ۹ بالياء» الزهريء وابن مناذر» وأبو بَحوية طريق أبي 
علي عنه» والحسن البصريء وأبو عمرو غير نعيم بن يحيى السعيدي عنه» بالوجهين» 
الأصمعي عنه(. 

یلا۳ هناء وفي النساء”"» والحدید وليس غيرهن بغیر همز فيهن» 
آبو عمر الذوري عن يزيد» وشيبة» والزهري» وورش إلا الأسدي عن رجاله عنه 
وأبو معمر عن عبد الوارث عن آبي عمرو» والأعمش* بخیال الهمزة العمري 
والهاشمي كلاهما عن 7ئ“ (ملموال)'» (علهلة)'» (نوایى ,۳۳۷۰ 


. ١96 انظر: النتهی ص٦۲۹ المصباح ۲۷۸/۲ الإتحاف ص‎ )١( 

.١48:ةيآ‎ )۲( 

(۳) الباقون ملا 4 بالياء من غير ألف. انظر: الوجيز ص4 ۰۱۳ النشر 7/ ۲۲۳. 

)٤(‏ آیة: ١0-١594‏ ه1. 

.۲۱۸ /۲ الباقون بالتاء على الخطاب. انظر: التيسير ص۷۵ النشر‎ )٥( 

.۵۰ آية:‎ )٦( 

.١56 آية:‎ )۷( 

(۸) آية: ۲۹. 

(۹) انظر: ا منتھی ص۲۹۷ء جامع البيان في القراء‌ات۲/ ۸۹۳ الصباح ۰۲۸۰/۲ مصطلح 
الاشارات ص۲۷۹ . 

(۱۰) انظر: المصباح ۲/ ۲۸۰. 

(۱۱) فی لول € [البقرة: ۱۵0]. 

(۱۲) لعن کم © [البقرة: ۱۸۹]. 

(۱۳) لم نَالَْيْمِينَ [المائدة: ۱۰5]. 
































(علنفال)( (ملسرى)"» ونحو ذلك» بإدغام النون في اللام وترك النبرة» ابن 
معطي ان کما قرووا (عاد لولی)). 
وَمَن يَطَوّعْ 44 بالیاء وجزم العين في الموضعین» هماء والأعمش» وطلحة 
وابن آبي ليلى» وخلف» ومحمد بن عيسىء بالتاء وجزم العین» آبو حاتم عن یعقوب؛ 
الباقون عنه بالياء وجزم العین هنا وبالتاء» ونصب العین في قصة الصيام إلا آني قرأت 
من طریق ابن مهران عن روح» وزید بالتاء ونصب العین فیهما کالباقین(*) 
من کو ما با لاس 99۸ بغیر آلف» طلحة بن مصرف(۷. 


0 رالناس حون (۸) بالرفع فیهن وبالواو في قوله: لصوم که 
الحسن البصر ي وعلى معنی لمهم الہ وَالْمَائِكَة وَالَاس 4ء قال الزجّاج: قول 
الحسن حسن جيدٌ في العربيةء إلا أني أكرهه لمخالفة المصحف(۱. 


ایح # بآلف في کل القرآن إلا في الذاریات '» یزیدہ زاد العمري» وابن 
شاذان عنه نوی بد الا 4ال : ۰۳۱ وقرأت من طریق آبی بكر بن مهران عن 


(۱) 5و عن الما 46 [الأنفال: ۱]. 

(۲) # نے الأسرّى که [الأنفال: ۷۰]. 

(۳) انظر: مصطلح الاشارات في القراءات ص 4 ۷. 

]۵۰ مادا لوق که [النجم:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: النتهی ص ۹۷ ۰۲ مصطلح الإشارات نی القراءات ص۵٥۲۷‏ النشر ۲/ ۰۲۲۳ الا تحاف 
ص ۰.۱۹۵ 

۰۱5۹ آیة:‎ )٦( 

(۷) انظر: البحر المحيط ۲/ ۱۹ . 

(۸) آیة: ۱۲۱. 

(۹) انظر: مفردة الحسن ص ۰۲۲۳ مصطلح الاشارات في القراءات ص۲۷۲ 

(۱۰) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۰۲۳/۱ 

)۱ 24 ری او سا عم اليم اعم مت که في الآية: ۱١‏ 























رة EEE‏ 5 س6 ص0 4 لس عام 


ممق ڑ 0 الف 


9 د 


فضل بن شاذان بألف كقراءتي على أبي علي عن الدوري» والهاشمي عنه وافقه 
الحسن البصري في الانبیاء''' وسباً"» وخالفه شيبة» ونافع وأحمد بن جبير عن 
اختياره فى فان والانبیای سا و هنا» وفی الأعراف(* وإبراھی۷ 
والكهف”", والنمل ۹ والحرف الثاني من الروم ** وفاطر”” ۱؟ وعسق!'' 
والجاثية'"١'‏ بغير ألف فيهن حمزة» والكسائي» والبزي عن ابن محیصن؛ والأعمش» 
وطلحة» وابن أبي لیلی» وخلف» ومحمد بن عیسی» ومحمد بن جریر وزاد وفي 
الحجر "23 حمزة» وطلحة والأعمش» ومحمد بن جریرہ ووافق مکی فی الأعراف» 
في الفرقان ' الباقون بألف إلا في إبراهيم» وعسقء زاد جمعهما شيبة» ونافع [بن 
جبیر]'ٴ''ء وافق إسحاق بن إبراهيم طريق الجرجاني عنه» وعن الولید بن مسلم في 
إبراهيم» وزاد في سبحان» وأبو علي عنه في سبحان فقط ولا خلاف في الم 


(۱) وش اي مه 4 في الآية: ۸۱. 

(۲) 9 واسکیمن ایح غدوها تم رور کا هامر في الآية: ۱۲. 
(۳) تل کم فَاصِمَا من ایی # نی الآية: 58. 
)٤(‏ 9# مسرا لَه ليح # في الآية: .۳٩‏ 

(0) ورف یت اح با 4 في الآية: .١۷‏ 
)٦(‏ « کرادت به ریخ في الآية: ۱۸۔. 

(۷) مو ره ریک # في الآية: ٤٥‏ . 

(۸) وس یسل ارح نت 4 في الآية: 3۳. 

(۹) 9 اه ری ِل البح نیسابا € في الآية: ٤٨‏ . 
(۱۰) ل وق ایت ایم تشر سب € في الآية: ۹. 
(۱۱) * یتاکن الیم 4 في الآية: ۳۳. 

(۱۷) مورب ارح # في الآية: .٥‏ 

(۱۳) ٭ وأزستا رمع ری ه في الآية: ۲۲. 

(۱6) مرت آزسل الریم € في الآية: 48 . 

(۱۵) هكذا نی الأصل. 





























۱ ۶ 


۳٤‏ و ہہ ہیں ہے یں وہ Gi‏ يع و وت N‏ ا جامع القر اعات 
مسرت € [الروم: ٤٤]ء‏ ولا في لالح تم ٠4‏ في الذاریات(. 

وو رى الد Caf‏ بالتاءی يزيك» وشیبة ونافع» و محمد بن مناذر الدينوري» 
وشامي غير حمصي طريق أبي الفضل الخزاعي عنە'ٴ وبصري غير أبي عمرو إلا 
الجعفى ومحبوباً عنه» وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد كلاهما عن عاصم» واسحاق 
ابن يوسف الأزرق عن أبي بكر عنه إلا أني قرأت من طريق ابن مهران عن يزيد بالياء 
کالباقین» #إِذْيْرَوْنَ4”" بضم الياء» دمشقي .إن الوه لِلّهِ4» لوَإِنَ الله بكسر 


الهمزة فيهماء یزید ومحمد بن مناذر» وبصري غير أبي عمرو» وشيبان» وهارون 


#خطُوَاتٍ ۸ خفیف حيث جاء نافع» وشيبة» وابن مناذر» وابن محیصن؛ 
وابن كثير غير الأفطس» وابن فلیح عنه» والبزي إلا أبا ربيعة غير طريق الجرجاني 
عن ابن زياد عنه» وقنبل إلا الزينبي» والربعي عنه» وأبو عمرو غير عباس» ويونس» 
واللؤلؤي عنه» وعبد الوارث طريق القرشي» والقزازء والخلواني غير أبي معمر عنه» 
وحمصيء وأيوب طريق أبي الفضل الخزاعي عنهماء وحمزة وعاصم غير البرجمي 
من طريقيه عنه» وابن المنذر» وابن عمر كلاهما عن يحيى عنه» وحفص إلا آبا عمارة 
عنه» والأعمش وطلحة وابن أبي ليلى» وخلف. وأحمد بن جبير عن اختيارهماء 


(۱) آية: ۶۱. 

(۲) انظر: النتهی ص ۲۹۷- ۰۲۹۸ الکامل في القراءات ص۰۲۲ الصباح ۰۲۸۱/۲ النشر 
۲ الإتحاف ص۱۹۰ . 

. ۱۱۵ آية:‎ )٣( 

.۲ انظر: النتهی ص۹۸‎ )٤( 

(۵) آية: ۰۱۱۵ 

. الباقون بفتح الیاء. انظر: السبعة ص 4 ۰۱۷ التیسیر ص۰۷۸ مصطلح الاشارات ص۲۷۸‎ )٦( 

(۷) الباقون بفتح اهمزة فيهما. انظر: الوجیز ص ۰۱۳۵ الا تحاف ص ۰۱۹۷ 

(۸) آیة: ۰۱۹۸ 




















جج ل ۳۴۹۵ 


جس تج هد ای سک میت شس 


سورة البقر 


بفتح الخاء وسكون الطاء الحسن البصري» بضم الخاء والطاء مهموزء سلام الباقون 


© يريرس 


الم بالتشديد حيث کانت» يزيد وشيبة» وافق أبو عمارة عن حفص» 
وھارون بن حاتم» وخلاد بن خالد معاً عن أبي بكر هنا وفي المائدۃ۳ والنحل 2*7 
واسحاق بن إبراهيم طریق أبي الفضل عنه عن الوليد بن مسلم في النحل فقط *. 
2 ار 3 ره روه 
تا مزع بضم الحاء وکسر الراء له ال وحم بالرفع فيهن 


وكذلك : حث کان محبو كين 


فَمَنْاضْطِرَ ‏ برفع النون وكسر الطاء وحيث كانت یزید برفع النونوالطاء 
وبإدغام الضاد عند الطاء» ويبقى صوت الإطباق وحيث کان ابن محیصن ۲ بکسر 
النون» والدال7, والتاء" واللام!''' والواو ۳ حمصي طريق أبي الفضل عنه» 
والزهري» وعاصم وحمزة» وطلحة» والأصمعي عن أبي عمروء والزهري طريق 
أبي علي عنه عن يعقوب» وأبو حاتم» وافقهم حمصي طريق الأهوازي عنه» والحسن 
البصريء وأبو عمروء ومحمد بن مناذر إلا في الواو واللام» عباس» ويعقوب غير 


(۱) انظر: المنتهى ص۹۹ ۰۲ مفردة الحسن ص٢۲۲‏ مصطلح الاشارات ص۲۷۹ النشر ۰۲۱/۲ 
الإتحاف ص۱۹۷. 

(۲) آية: ۱۷۳ . 

(۳) آیة: ۳. 

۱۱۵ آیة:‎ )٤( 

)٥(‏ الباقون بالسكون والتخفیف. انظر: مصطلح الاشارات في القراءات ص ۲۸۰ الإتحاف 
ص۱۹۷. 

. 4۹۵ انظر: الكامل في القراءات ص‎ )٦( 

(۷) انظر: مفردة ابن حیصن ص ۲۱۲ المبهج ص۳۸۹. 

(۸) نحو قوله تعالی: # ومد سر 46 [الأنعام: ٠١‏ الرعد: ۳۲]ء وغيرها. 

(۹) نحو قوله تعال: وكات آخرج ٭ [یوسف: ۳۱ 

(۱۰) نحو قوله تعال: قل ادعوا © [الاعراف: ۵ الإسراء: ٥٥]ء‏ وغيرها. 

(۱۱) نحو قوله تعالی: # أو أَدَعُوالتَمَنَ € [الإسراء: ۱۱۰]. 



































E i‏ لمم يي کیپ کے و ی و و د نوبت نين مع القراءات 
السيرافي عنه إلا في الواو وحدھاء ضدهما خارجة عن أبي عمروء ابن أبي ليلى؛ 
وهارون العتكي عن آبي عمرو إلا في اللام وحدها وهكذا ذكر في مفرده عن الحسنء 
بکسر النون فقط سلام» محبوب. واللؤلؤي عن أبي عمروء بالرفع فيهن» وهكذا ذكر 
في مفرده أيضاً عن عبيد» ويونس» والخفاف عنه» وعن الواقدي عن العباس عنه 
بالرفع فيهن كالباقين» وبه قرأت عن السيرافي عن يعقوب. إلا أن خارجة عن نافع 


2 


بکسر التاء في قوله تعالى: #وقالتٍ اح 4 [یرسف: ۳۱] وبرفع الباقیات(). 

لس ار 74" نصب. حمزة» وحفص» ومحمد بن المنذرہ وابن عمر كلاهما عن 
يحيى عن أبي بكرء والأعمش طريق السعيدي عنه» وطلحةہ وابن أبي لیلی وکن 4 
خفیف. لاير مَنْءَامَنَ ۶4 و الْيرٌ مَنِ اقی ۳4 بالرفع فيهماء نافع وابن عام 
والحسن البصری۲۷. 

لوَالْمُوفِينَبمَهَدِهِمَ 4 بالياء» هارون العتكي عن أبي عمرو(. 


لوَالصابرونَف الباساء € بالواوء الواقدي من طريق الأهوازي عنه عن 
العباس : 


۰۲۲۵/۲ انظر: النتهی ص ۳۰۰ الإقناع ۳۰۳/۱ الكامل في القراءات ص٤٦۹٦ء النشر‎ )١( 
الإتحاف ص۱۹۸۔‎ 

.۱۷۷ آية:‎ )٢( 

(۲) الباقون بالرفع. انظر: مصطلح الاشارات نی القراءات ص۲۸۱. 

)٤(‏ آية: ۱۷۷۔ 

۳ ۰۱۸۹ آية:‎ )٥( 

(۷) البافون پتشدید الو کرس (البر) نی الوضعین. 
انظر: الوجیز ص" ۰۱۳ الکامل في القراءات ص 4۹۷ النشر ۰۲۲/۲ 

(۷) ایة: ۱۷۷ . 

(۸) انظر: الحرر الوجیز ۱/ 4۶4 ۰۲ شواذ القراءات ص ۸۱ البحر الحیط ۲/ ۰۱4۰ الدر الصون 
۲ . 


(۹) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۰۱۱ 




















وھ ۵ سس و ی و کی کک بے as‏ ۰۱۷۰ ۱۳ 


#مُوص * مشدد» حمزة والکساتی» وآبو بكر» وحماد بن أبى زياد» وأبان» 
وعصمة عن عاصم. والكسائي عن المفضل عنه» وأبو زيد طريق الخزاعي عنه 
عن المفضل أيضأء والحسن البصريء والنوفلي عن عبد الحميد بن بكار عن ابن 
عامر» ویعقوب. والأعمش» وطلحة/ وابن أبى ليلى» وأبو عبيد» وخلف» ومحمد بن 


(١) ۲‏ 
عیسی» ومحمد بن جریر 
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١ ۰‏ ت 5 5 و ۳ 
#فدية طعام ۲۳ مضاف سین » جمع» یزید» وشيبة» ونافع» وابن عامر 
غير هشام الا محمد والزعفراني عنه» والازرق» والجمال» والقزويني عن الحلواني 
عنه أيضاء والحسن البصري» والعُمريء وداودہ والفزاري عن یعقوب: والبخاري عن 
رون لاد ۱ و 1 ۱ 
شیوخه عنه آیضا ل ْدیة © رفع منون» «طعَامٌ 6 بالرفع» #مسَاکین 4 جمع» هشام 
طریق من بقي عنه» وقال ابن مهران: قرأت عن هشام مثل آبي عمرو #فدية) بغیر 
تنوين ظا طعام 4 خفض ٤‏ #مسكين * بغیر ألف» زائدة بن قدامة عن الأعمش ©. 
#شَّهْرَ مان 4 نصب. الحسن البصري”"» وعبد الله بن صالح» وبريد بن 
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عبد الواحد كلاهما عن أبي بكرء وأبو عمارة عن حفصء يعني: أي صوموا شهر”". 


#الْقَرْآنْ4 بلا همز حيث جاء مكي» ويزيد غير الخُلواني» والزهري» 
والجَهصمي» وآبو زید ومحبوب عن أبي عمروء والقاسم بن عبد الوارث عن الدوري 


)١(‏ الباقون بالتخفيف مع إسكان الواو. انظر: السبعة ص٢٦۱۷‏ النشر ۲۲/۲ وني هامش 
الأصل: [قال الزجّاج: الأجود أن يكون #إرَالموئرت € بالرفع على المدح» ولأ الصبرِيَ # 
بالنصب على المدح أيضا]. 

.١185 آية:‎ )۲( 

(۳) انظر: المنتھی ص۳۰۱ء الکامل في القراءات ص۱۹۸٦‏ ء المصباح ۲/ ۲۸۵. 

)٤(‏ انظر: الكامل في القراءات ص98 4» مصطلح الإشارات ص۲۸۳. 

.۱۸۵ آية:‎ )٥( 

(٦)انظر:‏ مفردة احسن ص ۰۲۲۵ مصطلح الإشارات في القراءات ص۲۸۳. 

(۷) انظر: شواذ القراءات ص۰۸۳ إعراب القراءات الشواذ ۱/ ۰۲۳۲ البحر المحيط ۰۱۹6/۲ 
الدر الصون ۲۷۸/۲. 
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۳۹۸ ھم ھک چ ت چ ی سس جامع اق عات 
عنه» وابن ميسرة الرازي» وشریح کلاهما عن الكساتي» والزهراني عن قتيبة عنه آیضا(۱). 


فَلِيَصَمْهُ4”" بکسر اللام على الأصلء شيبة» والحسن البصري”", وكذلك 
كل لام للأمر قبلها (واو)ء أو (فاء)ء أو «ثم» حيث كان» واختلفوا في بعضها تذکر في 
مواضعها رھ شاء اله. 

سر و لغش ونحوه مثقل» یزید۱). 

وَِتکَمّلُوا 4 مشددآ آبو بكر» وحماد بن آبي زياد» وأبان وعصمة عن عاصم؛ 
والكسائي عن المفضل عنه» وخالد بن يزيد الطبيب» وأبو عثمان السكري طریق أبي 
علي عنهما عن حمزة» ونعيم بن يحيى عنه أيضاً وعبيد وھارونء والأصمعيء ويونس» 
واللؤلؤي» والخفاف» وخارجة» ومحبوب. والجهضمي عن أبي عمروء وعبد الوارث 
الا القصبي عنه. وعباس طريق الخزاعي والخبازي» والحسن» ويعقوب غير هبة الله 
عن روح وزید عنه”"» وذكر أبوعلي في مفرده عن الواقدي عن العباس بالتشدید. أبو 
زيد عن أبي عمرو طريق أبي علي عنه بالوجهين» وقال آبو علي» قال اليزيدي عنه: كان 
يشددها ثم رجع إلى تخفيفها”". وبالتخفيف قرأته عنه كالآخرين. 


مرک عله م چم م ه 2ص و 7 ۹۶ 0 2 5 
وا نسر علک قالمسجد ۹6 بغیر آلف الأعمش” 9 


() الباقون با همز حيث كان. انظر: الوجيز ص۱۳۷ء مصطلح الإشارات في القراءات ص۲۸۳ 

(۲) آية: ۱۸۰۵. 

(۳) انظر: الکامل في القراءات ص44۹ شواذ القراءات ص۰۸4 إعراب القراءات الشواذ ۱/ ۲۳۳. 

)٤(‏ آية: ۰۱۸۵ وكذلك ما بعده. 

.]۱۰ نحو قوله: # دورد 4 [البقرة: ۲۸۰]ء وقوله: ٭ سیر ری © [اللیل:‎ )٥( 

۔۲٢٢‎ /۲ انظر: البسوط ص ۰۱۲ الكامل في القراءات ص4۹۹ النشر‎ )٦( 

(۷) انظر: النتهی ص ۰۳۰۱ المصباح ۲ النشر /٢‏ ٦٢۲۔‏ 

(۸) انظر: الوجیز ص ۱۳۷ . 

(۹) آية: ۱۸۷ . 

(۱۰) انظر: شواذ القراءات ص ۰۸۵ إعراب القراءات الشواذ ۰۲۳6/۱ مصطلح الإشارات في 
القراءات ص۲۸. 




















موزة الق چ تست سی - سے ۳۳۹۷۹ 


ماف رطع ها بکسر الحاء فیهما حیث فا الحسن ea‏ 
وھمالغتانء الفتح لأهل الحجاز والکسر لتميم» وهي قراءة ابن أبي إسحاق» وقال: 
هي لغة أهل وو 
وقیل: الفتح المصدرء والكسر الاسم“ وافق طلحة بن مصرف هاهناء وفي 
آل عمران”*" فقط» وخالفوا أصولهم فيهماء تذكر إن شاء الله. 
۱ یوت 4ء و لتوب ۹ ولإعيون) و #جیوبهن6 و شیوخا)» ولم 
۱ یختلفوا في غير هذه الخمسة الأحرف» بضم آوائلهن» يزيد» وشيبة» والزهري ونافع 
ENED ۱‏ راز شا تھرعال سس 
۱ وابن محیصن والبّلخي؛ وهبة الله وأحمد بن أنس عن هشام وإسحاق بن إبراهيم 
طریق الخزاعي عنه عن الولید بن مسلم» والتوفلي عن ابن بکار» والحسن البصري» وأبو 
عمری وسلام؛ ویعقوب والزجَاج عن أيوب» وأبو حاتم وأبو عبيد» وأحمد بن جبير» 
ومحمد بن جرير عن اختيارهم» والكسائي» وابن عطية» وأبوعمارة عن حمزة» هکذا ذکر 
أبو علي عنهم عنه في مفرده» والكسائي برواية ابن إبراهيم النحويء وابن يزيد الفارسي» 
وأبو موسى الشيزري/ غير أبي الفرج الشتبوذي عنه» وأبو زید طريق أبي علي عنه عن 3بت 
المفضلء وحفص والبُرجمي من طریقیه» والخواص عن الأعشى» بكسر یوت 4 
وحدها حيث كانت وبضم الباقيات» قالون والمسيبي» وابن آبي الزناد» وأبو قرة موسی 
ابن طارق اليماني» ويعقوب بن جعفر» وأبو زكير يحيى ابن محمد بن قیس؛ وعبيد الله بن 
سعد بن إبراهيم الزهري جميعاً عن نافع وهشام إلا البٌلخي وأحمد بن نس وهبة ال 


(۱) آية: ۱۸۹ . 

(۲) انظر: مفردة الحسن البصري ص۲۲۷ء شواذ القراءات ص ۸۵ء مصطلح الإشارات في 
القراءات ص5 /7. 

(۳) انظر: الكشف والبيان ۳/ ٠١۲‏ . 

)٤(‏ انظر: حجة القراءات لابن زنجلة ۱/ ۱۷۰۔ 

.۹۷ آیة:‎ )٥( 






































۳٣ ٣‏ ل E‏ و : ۰ جامع القراءات 
وخلف» وابن سعدان عن اختيارهماء بکسر أوائلھن: الأصمعي وابنا أبي أويس عن 
نافع» والخزاعي عن ابن فليح, وحمصي طريق أبي الفضل عنه» وأيوب غير الز جاج 
عوسی والأعمش» وطلحة» وابن غالب عن الأعشی» وآبان غير ابن بکار عنه 
والمعلی بن منصور الرازي والجعفي ویحبی بن سلیمان عن أبي بكر» وأحمد بن 
جبير من طريق أبي علي عنه» عن أبي بكر أيضاً والقرشي» والنيسابوري» والفراء عن 
الكسائي» والسمرقندي عن أبي الحارث عنه» والنهاوندي عن قتيبة» هكذا ذكر أبو 
علي في مفردہ عنه» بضم الیو ) وحدها وبكسر الباقيات» ابن كثير» وابن عامر 
إلا هشاماً عنه» والكسائي غير ابن إبراهيم النحويء وابن يزيد الفارسي» والشيزري إلا 
الشْتَبُوذي عنه» والأعشى إلا ابن غالب والخواص عنه» وبكار عن أبان» وحمصي 
۱ طريق الأهوازي عنه» وحميد بن قیس» ومحمد بن مناذر» وابن أبي لیلی» ومحمد بن 
۱ عیسی» بضم یوبن #وحدها وبکسر الباقیات. آبو بكر غير ابن أبي حماد» وأبي 
۱ عمارة» والبرجمي من طريقيه» وأبي يعلى المعلی بن منصور والجعفي» ویحیی بن 
| سلیمان» وأحمد بن جبير» والأعشى إلا ابن غالب والخواص والمفضل غير أبي زيد 
| طريق أبي علي عنه فعنه» وحماد بن أبي زياد وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد وحماد 











ابن عم وبکار عن أبان» والخليل بن أحمد» وأبو عمرو؛ والضحاك وعمرو بن 
خالد وعصمة ومفضل بن صدقةء وهارون بن موسى العتكي جميعاً عن عاصمء 
واختلف عنهم في بعضها فروى الزينبي عن قنبل» وعن آبي ربيعة عن البزي أيضاً بضم 
الیو ۹۴ء و جیوبهن؟» فقط وبکسر الباقيات» وبه قرأت على أبي علي عن أبي 
ربیعة عن نبل أيضاً كقراءتي من طريق ابن مهران عن الزينبي عن أبي ربيعة» وإسحاق 
ابن أحمد» والحسين بن محمد الحداد عن البزي» كلها بالكسر إلا #شَيُونَا #أحمد 
ابن شاكر عن الوليد ابن عتبة» ضده هبيرة من طريق الخبازي عنه» بضم یوت 4» 
و الیو 4 فقط وبكسر الباقيات» الزعفراني عن هشام بکسر #جيويهن# فقط 
۱ وبضم الباقيات» الحارث بن نبهان وشيبان بن عبد الرحمن» وإسماعيل بن مجالد 


عن عاصم؛ بکسر ايوت ۹ء وعیون 6 حيث کانا وبضم الباقيات» آبو عمارة 
۹ 












































۳۷۷۹ لے‎ 0000 EEE RCE E EN 


أبي بكر عنه» بكسر موب ۹ء جيوبهن) فقط وبضم الباقيات» الطوسي 
والقاضي طريق آبي علي عنهما عن هبیرة» كلها بالضم إلا شْيوخا)الخزاز عن 
شبيرة» وبه قرأت من طريق الخبازي عن هُبيرة عنه بإشمام فيهن كلهن عبد الجبار 
ابن محمد الدارمي عن أبي بكر» واختلف أصحاب حمزة / في #جيُوبهن4» فروى 
الأهوازي عن الكسائي» وأبي عمارة» والكاهلي» والخشكي» وابن قلوقاء ويحيى بن 
علي الخزاز عن حمزة» وعن خلف. والدوري وابن بحرہ وابن الحارث: واللولژي» 
وابن زربي» وترك'» والرفاعي عن سُلیم عنه» وعن الرازي عن خلاد عن سُلیم عنه 
#جبوبهن 4 بإشمام الجيم للرفع» ثم يشير إلى الخفض ثم يرفع الياء» وعن الآخرين 
عن حمزة بكسر الجیم» ورفع الیاء'''. 

وأخبرنا أبو بكرء قال: أخبرنا الخزاعي» قال: حدثني الحسن بن سعيد بجور 
فارس» قال: حدثنا إدريس» عن خلف. عن سُلیم إشمام الجيم الضم» ثم الإشارة إلى 
الخفضء ثم برفع الياء”". 

قال الخزاعي-رحمه الله -: ولايضبط ذلك . 

وأخبرنا آبوبکر قال: أخبرنا أبو الفضل» قال: حدثنا عبد الله بن الحسين بمص 
قال: حدثنا ابن شَنَبُود قال: حدثنا آبو محمد يحيى بن سليم المروزي» قال: أخبرنا 
محمد بن سعدان» عن سَليم» عن حمزة برفع الجيم» وكسر الياء. 

وحدثنا أبو علي» قال: حدثنا علي بن الحسين الغضائري قال: حدثنا أبو علي 


الصواف» قال: حدثنا القاسم بن یزید» عن الكاهلي» والخشكي برفع الجيم» وبكسر 
الياء. 


3 


.)۸۱۱ محمد بن حرب. المعروف بترك الحذاء» سبق التعريف به في (ج١/ فقرة رقم‎ )١( 

(۲) انظر: المنتهى ص ۰۳۰۲ البسوط ص ۰۱4۳ جامع البيان في القراءات7/ ۰۹۰۳ الوجيز ص۱۳۷ء 
النشر ۰۲۲۲/۲ الإتحاف ص .7١١‏ 

( انظر: السبعة ص۱۷۹ء الوجيز ص۱۷ 7. 

(5 »إنظر: جامع البيان في القراءات ۲/ ۰۹۰۷ 


4 


























وپ م چ جامع القراءات 

وحدثنا أبو عليء قال: حدثنا الغضائريء قال: حدثنا الزعفراني» قال: حدثنا 
محمد بن سعدان» عن سُلیم عنه برفع الجیم» وكسر الياء'"2. 

قال أبوعلي: هكذا ذكره في البقرة» ثم ذكر في سورة النورہ فقال: برفع الجيم» 
وبشم الكسرة بعد ضمة. 

وقال أبو بكر بن مهران: والمشهور عن حمزة إلا العجلي عنه أنه يشم الجيم 
الضمة ثم يشير إلى الکسرة. 

وأخبرنا أبو بکر» قال: آخبرنا الخزاعي» قال: حدثنا المطوعي» قال: حدثنا 
آحمد بن موسی بن إسحاق الأنصاري» قال: حدثنا محمد بن يزيد بن رفاعة» عن 
شُلیم عن حمزة» أنه كان يشم الجیم الرفع من #جیوبهن 4 ثم يشير إلى الیاء'''۔ 

وحدثنا أبو عليء قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن الحسين» قال: قال لي أبو 
الحسن محمد بن أحمد بن أيوب» سألت آبا عبد الله محمد بن خلف بن هشام عنها 
فلم يزل يلفظ بها عن أبيه ويكررهاء وقال: قال لي أبي خلف: ما أداها عني إلا بدر 
الأعلم أو الأثوم» شك ابن شَمَبُون قال ابن خلف: وكان بدر هذا مشقوق الشفة» 
فقيل: إنه إنما كان يجيء بها لانشقاق شفته. 

قال ابن شَتَبُوذ: وكان جماعة من شيوخنا ممن قرأ على خلف يتعاطونها فلم 
يكونوا يتقنونها. وسمعت أبا بکر يقول: سمعت الخزاعي يقول: سمعت أبا بكر 
الشذائي بالبصرة» وأبا أحمد البغدادي بمصرہ يقولان: سمعنا أبا الحسن بن شَتَبوذ» 
يقول: قال لي أبو جعفر محمد بن إسحاق المراوحي عن عبد الله بن الأشقر: إنما 
اضطرب هؤلاء في الجيم من #جُيوبهن) عن شلیم» لأن سليماً كان أفلج» فكان إذا 
أراد أن يلفظ بهاء اضطربت شفتاه في الجيم والياء للفالج والکبر"*. 


.١5 انظر: المسوط ص5‎ )١( 
.۹۰۸/۲ ذكره الداني في جامع البيان‎ )۳( 
.۹۰۹-۹۰۸ /۲ انظر: جامع البيان في القراءات‎ )٤( 

















سورة البقرة 


ا ت کپ کی ۴ ل ۳۷۳۰ 





قال أبو الفضل رحمه الله: والكسر في الجيم رواية الخلواني عن خلف» 
وخلاد» وكذلك روى البزار عن خلاد» وعبد الله بن الأشقر عن سُلیمء وبه قرأت من 
طريق سُلیم وغيره عن حمزة. وهكذا قرأت أنا على أبي بكر عنهم عنه. 

وأخبرنا أبوعليء قال: حدثنا الغضائريء قال: حدثنا أحمدبن فرح قال: حدثنا 
أبو عمر الدوري» عن سليم بن عيسى» عن حمزة بكسر الجيم. 

وأخبرنا الأهوازي» قال: حدثنا علي بن إسماعيل بن الحسن الخاشع. قال: 
حدثنا محمد بن عبيد الله بن الحسن الرازي» قال: حدثنا الفضل بن شاذان قال: حدثنا 
محمد بن عیسی/ عن خلاد عن شیم عنه بكسر الجيم.[وحدثنا شيخنا آبو علي» وذكر 
نحوه عن محمد بن عيسى عن الحسن بن عطية عن حمزة بکسر الجيم]'"". 

وسمعت آبا بکر» يقول : سمعت الخزاعي» يقول: معت الشذاء ئي» يقول: 
سمعت ابن المنادی» يقول في کتاب حمزة له اتصل بنا من بعض الشیوخ في المذاکرة» 
آن خلاداً کان یعیب سانا بهذ) جذ(). 

ولا تقتلوهم که «حتی یتلوم فیه ٩‏ ۶ قان قَتَلُوكُمْ 74" بغیر آلف فیهن» 
هما والأعش» وطلحة وان أي یی وخلف: ومحمد بن عیسی عن تاره 
ونعيم بن يحبى السعيدي عن أبي عمرو 

وَالْحْرمَاثُ ٩‏ بإسكان الراء الحسن البصريء لوَالْحُمْرَةِلّو4” بالرفع» 
الحسن البصري» والزبيري عن شيوخه طريق أبي علي عنه عنهم عن یعقوب ۲ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المتن» ومثبت في الحاشية. 

(۲) انظر: جامع البيان في القراءات ۹۰۹/۲. 

(۲) آية: ۱۹۱۔ 

.۲۲۷ /۲ الباقون بالف فيهن. انظر: الوجيز ص۱۳۷ء مصطلح الإشارات ص ۲۸۵ النشر‎ )٤( 
. ۱۹٤ آیة:‎ )٥( 

. ۱۹٩ آیة:‎ )٦( 

(۷) انظر: مفردة الحسن البصري ص۲۲۷ء مصطلح الإشارات في القراءات ص٢٦۲۸‏ وني هامش - 





۲ 4 ۱ / لیے 




















N‏ جیے ا رج م ۳۳ حا مع القراءات 


2-70 ختیٰ يبلغ اي >( بکسر الدال» وتشديد الياء» وكذلك فى سورة الفتح 


قوله تعالى: واف دى مَعَکَوفًا 4 وهي لغة تميم» وقیس 


[بکسر أوائلهن» الاصمعي وابنا أبي أويس عن نافع والخزاعي عن | 
فليح» وحمصي طريق أبي الفضل عنه وأيوب غير الز اج عنه» وحمزة والأعمش» 
وطلحة. وابن غالب عن الأعشىء وآبان غير ابن بكار عنه» والمعلى بن منصور الرازي» 
والجعفي» ويحيى بن سليمان عن أبي بکر» وأحمد بن جبير من طريق ابي علي عنه» 
عن أبي بكر آیضا والقرشي» والتيسابوري والفراء عن الكسائي» والسمرقندي 
عن أبي الحارث عنه والنهاوندي عن قتيبة هكذا ذكر آبو علي في مفرده عنه» بضم 
الیو # وحدها وبكسر الباقيات» ابن كثير]". 

«الزهري» وابن أبي لیلی» وعصمة بن عروة عن عاصم» والرفاعي عن يحيى 
طريق أبي علي عنه عن أبي بكر» وأحمد بن موسى اللؤلؤي» وخارجة معاً عن أبي 


لو نشك بإسكان السين» نعيم بن يحيى» وابن أبي حماد والجعفي طريق 
آبي علي عنهم عن حمزة(*. 


= الاصل [قال الزجاج : ویجوز في(العمرة) الرفع والنصب. والعنی في في النصب آموها» يعني 
العمرة» وا معنى في الرفع: وأتموا الحج» وهو فرضء ( والْعْمْرَةٌ هي هي مما تتقربون به إلى الله 
وليس بفرض]. 

.١195:ةيآ)١(‎ 

(۲) آية: ۲۵. 

(۳) مابين العقوفتین تکرار لما جاء في ص ٩٦١‏ . 

. وضعت في الأصل في هذا اللوضع؛ وهي تابعة لقراءة قوله تعالى: بل‎ )٤( 
TT انظر: شواذ القراءات ص۸1 المصباح ۲/ ۰۲۸۸ البحر‎ 

)٥(‏ انظر: الكامل في القراءات ص ۰۵۰۲ شواذ القراءات ص٦۸ء‏ إعراب القراءات الشواذ 
۱ 
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فلا رَفَتٗ ولا سوق رفع منون» مكي» ويزيد» وبصري غير أيوب» وسهل» 
والكسائي» وجبلة طريق أبي علي عنهما عن المفضل» وسعيد طريق أبي الفضل عنه فعنه 
أيضاً» ومحمد بن جرير عن اختياره» زاد يزيد» والحسن البصري» والكسائي» وجبلة 
طريق الأهوازي عنهما عن المفضلء وأبو زيد طريق الخزاعي عنه فعنه رفع ولا 
جِدَالٌ74. 

دافم € بإدغام الضاد عند التاء ويبقى صوت الإطباق» وكذلك ما 
كان مثله» قوله تعالى: ود ۹ء فص ما وضع 4 ونحوهن» محمد بن 
عبد الرحمن بن محبصن . 

#وَيَشْهَدُ74؟) بفتح الياء» والهاء» وضم الدالء ال برفع الهاء الحسن 
البصري» وابن محيصن» وطلحة*» بضم الياء وفتح الشين» وتشديد الھاء ال 
نصبء هارون بن موسى العتكي عن أبي عمرو. 

#وَيَهْلِكَ2”4 بفتح الياء والکاف مكسورة اللا ظالْحَرْتُ والشل) 
بالرفع فيهماء حميد ابن قيس» وابن محيصنء والحسن البصري» وطلحة بن 
مصرف"» لك بضم الياء» والكاف» وکسر اللام المُمري عن يزيد 


(۱) آیة: ۱۹۷۔ 
(۲) قرأ الباقون بالفتح بلا تنوین. انظر: المنتهى ص ۰۳۰۲ الکنز في القراءات ۲/ ۰۶۲۳ مصطلح 


الإشارات ص۲۸۲ 
)(۳( انظر: مفردة ابن حیصن ص۱۹۷ء شواذ القراءات ص ۹۳ء إعراب القراءات الشواذ 00/1« 
الإتحاف ص۳۷ . 


.۲۰ ٤ آية:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: مفردة الحسن البصري ص ۰۲۲۷ مفردة ابن حیصن ص۲۱۳ء مصطلح الإشارات في 
القراءات ص۹٦۲۸.‏ 

.۲۰۵ آية:‎ )٦( 

(۷) انظر: مفردة الحسن البصري ص ۰۲۲۷ مفردة ابن حیصن ص۰۲۱ شواذ القراءات ص ۸۷ء 
الإتحاف ص ۱۳ ۲ . 
























































وحماد بن سلمة عن ابن كثير» وقال أبو علي في تصنيفه: رفع الكاف يزيد بجميع 
الروايات98.20) لْحَرَتَوَاَلشَمَلَ 4 بالنصب فيهماء الباقون مثل حماد بن سلمة إلا أنهم 
هک 4 بفتح الکاف. ويقف حمزة [و]' الكسائي على (مرضاة) بالهاء. 


آخبرنا/ أبو بکرہ قال: أخبرنا الخزاعى» قال: حدثنا عبد الله بن الحسن النخاس» 
قال: حدثناعلي بن سُلیمء قال: حدثنا الدوري» عن سُلیم عن حمزة ات اللہ 4 
لا يكسر الضاد» ویسکت عليها بالهاء. وكذلك جميع ما أشبهه من المؤنث. 


قال الخزاعي: وأخبرني عبید الله بن آحمده قال: حدثنا آبو طاهر» عن ابن فرح 
عن الدوري عن سُلیم عن حمزة أنه كان يقف على (مرضاة) بالهاء» وكان الكسائي 
يقف بهاء أيضاًء وقال (مرضاة) بالهاء مثل معصية(©. 


قال الخزاعي: وهكذا قال المطرّعي عن يونس» وسّقلاب عن ورش عن نافع» 
الباقون يقفون بالتاء» قال الخزاعي: والصواب بالهاء؛ لأنه ليس بجمع» وإنما هو 


في السَلم ۶4۹ر بفتح السين» يزيد» وشيبة» ونافع غير خارجة عنه» ومكي غير 


المازني عن ابن كثير» والكسائي وأبو عبيد» وأحمد بن جبير» ومحمد بن عیسی عن 


اختیارهم» وإسحاق بن یوسف الأزرق عن حمزة» وزائدة بن قدامة عن الأعمش 2 9 


2 من الَْمَام ات4 ج زيد9", 


(۱) قال ابن القاصح في مصطلح الاشارات في القراءات ص۲۱۸۷: وروی الأهوازي عن المدني 
من المفردة ضم الكاف.اه. 

(۲) زيادة يقتضيها السياق. 

(۳) انظر: جامع البيان في القراءات ۲/ ۸۰۰. 

.۲۰۸ ایة:‎ )٤( 

۰۸۰ الباقون بكسرها. انظر: التيسير في القراءات ص‎ )٥( 

.۲۱۰ آية:‎ )٦( 

(۷) الباقون بالرفع. انظر: البهج ص4۰6 مصطلح الإشارات ص۲۸۸ النشر ۲/ ۲۲۷. 





























و ۰ ۳۷۷ 

2 َجَعْ الُْمُوْرٌ ‏ بضم التاء وفتح الجيم حيث كان مع الأمور""» يزيد وشيبة» 
ونافع؛ وعبد الله بن كثير» وحميد بن قیس؛ وأبو عمرو» وعاصم» وأبو عبید ومحمد 
ابن جرير عن اختیارھما'''. 


ری ین توا 04" بفتح الياء والزاي» لیا 294 بنصب التاء 


حميد بن قیس والبزي عن محمد بن محيصن ””. 


ینک 4 وفي آل عمران"» وال 1 ابضم البای وفتح الكاف» 
۲ و 


ہے مت 
حتی یَقول4 برفع اللام» الزهري» ونافع» ويونس بن حبیب عن هارون 
العتكي عن ابن كثير» وإسحاق بن إبراهيم طريق الخزاعي عنه عن الولید بن مسلم 


رظ لتاق هت 


مکی 4 بالثاء هماء غير ابن عطية» والخشكي» والحسن بن عيسى 


طریق آبي علي عنهم عن حمزة والاعمین) وطلحة وابن آبي ليلى» ومحمد بن 
"۳ 

(۱) آل عمران: ۱۸۰۱۱۰ الانفال: 44» وغیرها. 

(۲) الباقون بفتح التاء وکسر الجيم. انظر: الوجیز ص۱۳۸ الصباح ۲/ ۰۲۹۸ 

(۳) آية: ۲۶۲ 

.۔٦٦٢ آیة:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: مفردة ابن حبصن ص ۰۲۱5 البهج ص4۰۵ مصطلح الإشارات في القراءات ص۲۸۸. 

.۲١٢٢ آية:‎ )٦( 

(۷) آیة: ۲۳. 

.6١ 448 آیة:‎ )۸( 

(۹) الباقون بفتح الياء وضم الکاف فيهن. انظر: مصطلح الإشارات ني القراءات ص۲۸۹ 

الاتحاف ص؟١7.‏ 
(۱۰) الباقون بنصب اللام. انظر: الوجيز ص۱۳۸ الصباح ۲/ ۰۲۸۹ النشر ۲/ ۲۲۷. 
(۱۱) الباقون کب # بالباء. انظر: الوجیز ص۱۳۸ النشر ۲/ ۲۲۷. 


























PVA‏ تل سس سس سس جامم ال اعانت- 


عن إسماعيل بن مسلم عن ابن كثير» والزبيري والعمري» وداود» والساجي» وابن 
سام كاي اوس صو ع ایک لكر الوط الى الله E‏ 
يعقوب» وفي مفرده عن العمري» وداود» والفزاري فقطء وعن الآخرين عنه بالنصب 
الباق : 


لتک 4 بتليين الهمزة» شيبة» والزهري» ويزيد غير الحلواني عنه» وأبو 
ربيعة عن قتبل» واللهبیون عن البزي» والنقاش عن أبي ربيعة عنه أيضاًء وبه قرأت 
على آبي بكر عن محمد بن علي الخطیب عن البزي» وعن ابن المقری» وابن بقرةه 
والبلخيء وابن الصَبَا وسلامة بن هارون جميعاً عن أبي ربيعة عنه أيضاء وعن 
محمد بن عيسى عن ورش (لعنتكم) بفتح اللام والعين من غير همز بينهماء 
اليزيدي عن اختیارہ'''. 


و نین وا النش کت 4 برفع التاءہ السعيدي عن الأعمش (“. 
لال اجه وَالْمَعْفْرَةٌ 4 بالرفع على الابتداء» الحسن البصري”". 
#حتی بل نک (۸) بفتح الطاء والهاء وتشديدهماء ابن محيص ۳ وكوفي 


. ۲۰۳ انظر : المنتهى ص٤ ۰۳۰ الکامل في القراءات ص٥٤٥٠ الصباح ۲/ ۰۲۹۰ الاتحاف ص‎ )١( 

(۲) الباقون بهمزة حققة بعد اللام. انظر: التیسیر ص ۰.۸۰ النشر ۱/ ۳۹۹. 

(۲) انظر: إعراب القراءات الشواذ ۱/ 4۷ ۰۲ الاتحاف ص ۰۲۰۱۳ 

.۲۲۱ ایة:‎ )٤( 

. 575/7 انظر: شواذ القراءات ص ۹۰ء البحر الحیط‎ )٥( 

۵ آية:‎ )٦( 

(۷) انظر: مفردة ا حسن ص۲۲۹ء شواذ القراءات ص ۹۰ء المبهج ص5 ٠‏ 4 مصطلح الإشارات 
في القراءات ص ۲۹۰. 

(۸) آية: ٢٢۲۔‏ 

(۹) انظر: مفردة ابن حیصن ص٥۲۱ء‏ شواذ القراءات ص۹۱ء البهج ص٤٤٦.‏ 
































۳۷۹ ہیمست‎ ELEY 


غير حفص» وأبان وأبي بكر طريق الأزرق» وخلادہ وال رجُمي من طريقيه» وقرأت 

لا آن یخافا۹/ بضم الياء» پزید» ومحمد بن مناذر» وحمصي؛ وسلام» 
ویعقوب غير العمري؛ وحمزة» والاعمش؛ وطلحة وابن أبى ليلى» وآبو عبید» 
ومحمد بن جرير عن اختیارهما؟. 


ام ۰ ۰ : ١‏ 
نها بالنون» هارون العتكي عن ابن کثیر» وحمید بن قیس» وحمصي 
طریق الخزاعي عنه» والنوفلي عن آبي بكار عن ابن عامر» واللؤلؤي عن ابي عمرو؛ 
قال الخزاعي: وفي حفظي عن الرفاعي عن بحبی بالنون» ولم آجد في تعليقي ذکره 

والله آعلم. 
لمن راد أن نَم #بتاءين الأولى مفتوحةء والثانية مكسورة #الرَّضَاعَة» 
بالرفع؛ حميد بن قبس وابن محیصن!ء الآخرون ان ي بیاء مرفوعة» وبکسر 
التای الماع ¥ بالنصب إلا أن طلحة بن مصرف #الرّضَاعَةَ# بکسر الراء وحيث 
کج (OL A‏ ۰ مه 5 ۰ 
کانت» لا ضار4 رفعء مکي» بصري غير آيوب» والزعفراني» ومحمد بن جرير 
معاً عن عبد الحميد بن بكار عن ابن عامر وإسحاق بن إبراهيم طريق الخزاعي عنه 
عن الوليد بن مسلم عنه» والخلیل بن أحمدہ وهارون العتكي معا عن عاصم» وعبيد 
ابن عقيل» ويونس بن حبيب كلاهما عن آبان عنه» وجبلة طريق أبي الفرج عنه وآبو 
(۱) الباقون بالفتح. انظر: البهج ص ۰4۰۷ مصطلح الإشارات في القراءات ص۲۹۰ النشر 
۳۳۷/۲ 
(۲) آیة: ۲۳۰. 

(۳) انظر: النتهی ص٤‏ ۰۳۰ الصباح ۰۲۹۱/۲ مصطلح ال شارات ص ۰۲۹۰ 

2 انظر: مفردة ابن غیصن ص ۰۲۱۵ الكامل في القراءات ص6 26١‏ مصطلح الإشارات 


ص۲۹۱. 
)٥(‏ آية: ۳٢۲۔.‏ 


ب٣‎ 





























عنه وعاصم إلا المفضل» وبصري غير الحسنء وأبو عمرو» وروح طريق ابن مهران 
عنه» بغير ألف مشددة العين وبابه حیث كان» يزيد» وشيبة» وعبد الله بن كثير» وحميد بن 
قيس» وابن عامر» والحسن: ويعقوب إلا أن الحسن''' خالف أصله في سورة الحدید) 
فق رأمثل سهل» وافقهم أبو عمرو» وحمصي طريق أبي الفضل عنه في سورة الأحزاب". 

وسمعت شيخنا آبا بكر المروزي» يقول: سمعت الخزاعي» يقول: الأصل في 
فی ۱۹ء و سل ٩‏ و #الْمُسيْطِرٌونَ4 [الطور: ۷ و لبمُسَبْطر € [الغاشية: [YY‏ 
السین» وإنما كتب بعض ذلك بالصاد من أجل الطاء والقراء يختلفون فمنهم من يتبع 
الکتاب فیق رآ بالصادہ ومنهم من يقرأ بالسین على الأصل وأنا آذکر إن شاء الله. 

قوله تعالی: یس وفي الأعراف لَص 4 بالسین فيهماء الزهري: 
ومحمد بن مناذر» وسالم عن قالون» والقاسم بن عبد الواحد عن ابن كثير» وقنبل 
إلا الزينبي» وأبا ربيعة عنه» وأحمد بن أنسء والزعفراني عن الوليد بن عتبة» وهشام 
إلا الزعفراني» ومحمداً عنه. واليزيدي غير ابنە وسبطه أيضاً طريق آبي الفضل عنه» 
وأبي حمدون» وابن سعدانء وأبي أيوب غير أبي بكر بن مهران عنه» والفرائقضي» 
والقصباني طریق آبي علي عنه والعباس» وعبد الوارث» والأصمعي؛ ومحبوب» 
واللژلژي والجهضمي» وعصمة. ومعاذ العنبري» وآبو محمد الخريبي» ونعيم بن 
یحبی» وأبو العباس الليثي» واسحاق بن یوسف الأزرق» وعیسی بن عمر الهمداني» 
وعدي بن الفضل بن عامر الازدي وآبو جعفر الرواسي جمیعاً عن آبي عمری 
ویعقوب غير الزجاج وروح الا من طریق ابن مهران عنه والعنبري عن آبي حاتم» 
والمفضل, وبکار عن آبان» وحسین بن علي الجعفي عن أبي بکر» وأحمد بن جبیں 
(۱) انظر: مفردة الحسن ص۵۰۸. 
(؟) آية: ۱۱ 
(۳) آیة: ۳۰. 


.۲ 46 آیة:‎ )٤( 
.59 آیة: 4۷ ۲ الأعراف:‎ )٥( 





























سو رڈ الق چ سس ھی عم اق كا کی وک ا سب مسبت ۳۸۴۳ 
والاحتياطي طريق الأهوازي عنهما عنه أيضاًء ومحمد بن المنذر» وعبد الله بن عم 
وابن شاکر والوكيعي وأبو عون طريق أبي علي عنهم عن يحيى عنه» وابن شاهي» 
وزرقان» وأبو عمارة طريق أبي علي عنهم أيضاً عن حفص عنه» وزرعان من طريق 
ابن مهران والخبازي معاً عنه فعنه» وأبو بكر الرازي» وابن أبي أمية القاضي معاً عن 
حسنون عن شبيرة عنه» وعبيد» وأحمد بن جبير» والبختري عن ابن بشار» والخزاز 
عن هُبيرة من طريق أبي الفضل الخزاعي عنهم عن حفص عنه» وحمزة غير الأزرق» 
وأشعث بن عطاف» وابن صالح طريق الأهوازي عنه» والعبسي إلا آبا الفضل عن 
الأبراري عنه وخلاد طريق الطلحيء والبزار» والخلواني جميعاً عنه» والوزان أيضاً 
من طريق ابن مهران عنه» والبزار عن خلف» وأبي الأقفال معاعن سُلیم عنه والمَرّاء 
وشریح؛ وابن منصور جميعاً عن الكسائي» وابن مقسم عن علي بن الحسن الفارسي 
عن الدوري عنه أيضاًء والأعمش» وطلحة وابن أبي ليلى» وخلف» وأحمد بن جبير» 
ومحمد بن جرير عن اختيارهمء/ هنا بالسين وهناك بالصادہ ابن لبح عن ابن كثير» 
وعبد الرزاق عن ابن عامر» ومحمد ابن موسى طريق الأهوازي عنهم» والداجوني» 
والثعلبي» وأحمد الطحان جميعاً عن ابن ذكوان» وهبة الله والبيروتي» والبّلخي طريق 

[وكذلك أهل العراق من قول أبي علي عنهم عن ابن الأخرم عن الأخفش 
عنه]( وحماد بن عمرو الأسدي عن عاصم» والخواص عن الأعشى» والفامي؛ 
وعبد الصمد العينوني معاً عن عمرو النقاش» والهاشمي معا عن الأشناني عن عبيد 
من طريق الأهوازي عنهم عنهما عن حفص عنه» هکذا أقرأني أبو علي عنهم عن 
ابن عامر وعاصم» ضدهم شیب وأحمد بن شاكر عن الوليد بن عتبة» ويحيى بن آدم 
طريق أبي علي عنه» ویحیی بن سليمان كلاهما عن أبي بكر عنه ومحمد بن عیسی» 
ومحمد بن سعدان عن اختيارهماء هکذا ذکر أبو علي في تصنيفه عن ابن سعدان وفي 
مفردہ عنه بالسين فيهما في موضعینء وقرأت على غيره عن ابن قلح بالصاد فيهما 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من التن» ومثبت في الحاشية. 
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FAS‏ ی ی جامع القر اعات 
في السورتین ۳ وقرأت على شیخنا أبي بكر المروزي -رحمه الله عن أبي جعفر 


ونافع غير سالم» وعن ابن كثير غير قتبل إلا آبا ربيعة والزينبي» وعن الكسائي» وأبي 
عُبيد» وعاصم إلا حفصاً غير يحيى والقَوّاس وابن الھیٹم'"'ء وابن أيوب عنه» وعن 
اليزيدي من طريق ابن» وسبطه» وأبي حمدون, وابن سعدان عنه» وعن شجاع إلاعن 
الفرائضي عنه» وعن أبي زيد عنه» وعن روح عن یعقوب» وعن عبد الرزاق» وعن أبي 
موسی عن صاحبيه» وعن الأبزاري عن العبسي» وعن خلاد طريق الخلواني» والبزار» 
بالصاد فيهماء وعن الأخرين بالسين فيهماء إلا أني قرأت عليه عن الولید بن مسلم هنا 
بالصاد» وهناك بالسين» وعن رويس عن يعقوب» وعن شعيب عن یحبی من طريق 
الحربي» وعن الشذائي عن الأخفش هنا بالسين» وهناك بالصاد» وبه قرأت من طريق 
آبي الحسين الخبازي عن ژویس. 

#بَضطَة ف اليل 4 بالصادہ ابن جمّاز عن نافع» وابن شَتَبُوذ طريق أبي 
علي عنه عن أبي تَشيط عن قالون عنه» وابن كثير غير الأفطس والبزي» وابن فليح إلا 
الخزاعي من طریق أبي علي عن الرملي عنه» وقنبل إلا ابن شُتَبُوذْ عنه وحميد بن 
قیس» ويونس عن أبي عمروء وابن برزة طريق ابي علي عنه عن الدوري عن اليزيدي 
عنه» والساجي عن يعقوب» والمعدل عن روح من طريق الأهوازي عنه» وعاصم 
غير المفضلء وحماد بن أبي زياد» وأبان وعصمة عنه» وأبي بكر من طريق المعلى 
ابن منصورہ ويحيى» والكسائي» وجبير بن علي» والجعفي» وابن جبير» والاحتياطي» 
والبرجمي من طريق أبي علي عنه عن أبي بکر والأعشى من طريق البرجمي» وابن 
غالب عنه والنقار عن القاسم عن الشموني عنه» وحفص إلا ابن بوذ عن العينوني 
عن عمرو عنه» وإسحاق بن يوسف الأزرق؛ والكاهلي» وأبو أيوب» والعبسي من 
)١(‏ النحل: ٢۲ء‏ العنکبوت: ۳۸. 
(۲) هكذا في الأصل» وني النتهی ص ۳۰۷: ابن اليتيم. 


(۲) انظر: المنتهى ص ۰۳۰۷ الكامل ص ۰۵۰۷ المصباح ۲۹٢/۲‏ النشر ۲/ ۲۲۹. 
)٤(‏ آیة: ۶۷ . 
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طریق آبي علي الأهوازي عنهم عن حمزة» والشيزري والبربري طریق ابي علي 
عنهما عن الكسائي وبه قرأت/ على أبي بكر المروزي عن ابن لو ومحمد 
ابن علي الخطيب» والجعفي عن الشموني عن الأعشى عن أبي عون عن أبي عمر 
الدوري عن اليزيدي» وعن أبي أحمد المصري عن ابن شَنَبُودْ عن يحيى بن أحمد 
ابن هارون عن الحلواني عن الدوري عن الكسائي. 

#بَصطة 4 و #وصطا نونوا البتره: 4 1]» و لین تصطت 4 [المائدة: ۲۸]ء و 
باصط 4( حيث جاء إلا [باسط ذراعیه 4 [الکیف: 1۱۸ء و #الْقِصطّاس 74" فيهماء و 
«یصطون)» [الحج: ۲ و لو بَصَط € [الشوری: ۲۷]» و تبصٌطها 274 و #كل البصط 4 
و#مبصوطتان € [المائدة: 6 و#الْمُْفْصِطِين 294 و#بالقضط ۶(4 و#القَاصطون4 
[الحن: ۰۱۶ ۱۵]» ولإتقصطو ا4" و ##مّصطورً 0#" و فم اصطاعوا» [الكهف: ۹۷]ء 
وكذلك كلما التقت السین؛ والطاء في كلمة لاحائل بینهما فهو بالصاد الا شطع 
ٍّ4 فى الکهف و سحت 4“ فى الغاشية» و«فوسَن ۱6 فى العادیات 
الشموني غير النقاره وابن آبی آميق فاا كان بینهما حائل فانه بالسین الا #تتضوطتان ۹6 
لا غير» هکذا آقرآنی آبو بكر عنه کقراءتی على الأهوازي عن الآدمى عن النقاش عن 
القاسم عن الشموني» وعن الخواص» وأحمد بن جبير جمیعا عن الأعشى عن آبي بكر 
)١(‏ المائدة: ۱۲۸ء الرعد: ۱4 قوله تعالى: لا یط *. 
)۲( الإسراء: ۳٥‏ الشعراء: AY‏ 
)۳( الاسراء: ۹ وكذلك ما بعده. 
(6) المائدة: ٤٦ء‏ احجرات: ۹ء المتحنة: ۸. 
)٥(‏ آل عمران: ۰۲۱۰۱۸ وغيرها. 
(5) النساء: ۳ المتحنة: ۸. 
(۷) الاسراء: 8ه الأحزاب: ۱ . 
(۸) آیة: ۰۸۲ 
)٩(‏ آية: ۲۰. 
(۱۰) آیة: ۵. 























٦‏ ۸ ۳ مب لسو وه ی مس وین وی رو م 23۷ جا مع ۱ لقر 7 اعات 


عنه إلا أني قرأت عنهم #بالعصطس؟» بصادین في سبحان [الإسراء: ۰1۳۵ والشعراء(؟ 
زاد الخواص السين في قوله: لوبط 74" في البقرة لا غير» وقرأت عن الآدمي عن 
التقاش عنه #باصط € بالصاد حيث كانء لا دي كت 4 في سورة الرعد فانه بالسین 
لا غير» وقرأت على الأهوازي عن الزعفراني» وابن حميد كلاهما عن الشموني عنه 
#مبصوطتان4» لمن أَوْصَطٍ ما تُطْعِمُونَ4 [لمائدة: ۸۹ء و ظباصط 4 حيث کان لین 
بصطت4 و(یصطها) كَل البٌصط 4ء 9يَصْطُونَ بالَّذِينَ4» #بالقصطاس» بصادين 
هذه الكلمات فقط بالصادء وباقي الباب بالسين» وعن ابن شت بوذ عن القاسم عنه لین 
بصطت)» و باصط4 في المائدة» والرعد لاغير» و#إمبصطوتان4؛ و من أَوْصَطٍِ 
ماك و الا تَبضُطها کل البٌصط 4ء و9إيَصْطُونَ بالّذِينَ4 وابالقصطاس» بصادين في 
الموضعين» هذه الكلمات فقط بالصادہ وباقي الباب بالسین» وعن الطبري عن النقاش 
عن القاسم عنه لین بصطت)» وباصط في المائدة لاغير» و من أَوْصَّطٍ ماه 
ولإمبصوطتان4؛ و#إبالقصطاس 4 بصاد واحدة وهي التي قبل الطاء في الموضعین» هذه 
الكلمات فقط بالصاد, وباقي الباب بالسين» وافقه العبسي طريق الخزاعي عن الأبزاري 
عنه في #القصطًاس) فیهماا*» وقال النقّار: لا اصطاعوا) بالصاد. وبه قرأت من 
طريق ابن مهران» وأبي الفضل الخزاعي عنه عن القاسم عن الشموني عن الأعشى عنه(*. 


عست بکسر السين» وكذلك فى سورة محمد ی( نافع» وا 








(۱) آیة: ۱۸۲۔ 
(۲) آیة: ٢٤٤۔‏ 
(۳) آية: 4 .١‏ 
)٤(‏ انظر: المنتهى ص۳۰۸ الكامل ص ۵۰۷. 

”١ انظر: المنتهى ص۴۰۸ الكامل في القراءات ص۰۵۰ المصباح ۲ الإتحاف ص5‎ )٥( 
۔٤٤٢ آیة:‎ )٦( 

(۷) آية: ۰۲۲ 

(۸) الباقون بفتحها. انظر: النشر۲/ ۲۳۰ الاتحاف ص ۲۰۷. 
































سورة الق و سس ۰ FAY‏ 


مر ہر 


3 3 رص 
#يحملة که € بالیای حمید بن فی 


#بتهّر 4 بإسكان الهاء وحيث كان» حميد بن قيس وطلحة بن مصرف» وابن 


ابي ان 

رف بفتح الغين» حجازي عن ابن مناذر» وحمصي بطريق أبي الفضل 
عنه» وأبو عمروء وآیوب. والولید بن مسلم طریق الخزاعي عنهماء وزائدة بن قدامة 
ال 


7 


محر یهلا كليل مهم 4 بالرفع» الأعمش طريق السعيدي". 

/ وِفَاغٌ الله بکسر الدال وبألف بعد الفاء وكذلك في سورة الح 45١/ب‏ 
يزيد» ونافع» وبصري غير أبي عمروء إلا الأصمعي عنه» والخليل بن أحمد» وهارون 
العتكي کلاهما عن عاصم. وأبو عمارة» وهارون بن حاتم معاعن أبي بکره وبكار عن 
أبان» ومحمد بن جرير عن اختياره» وافقهم محمد بن صالح المري عن شبل عن ابن 
كثير» والجعفي عن أبي عمرو في الحج فقط ۷ . 

اب ذه ولا عُلَة ولا صَفَاعَة04١1‏ بالنصب من غير تنوين فيهن» وكذلك في 


(۱) آیة: ۰۲۸ 

(۲) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰۲۲ إعراب القراءات الشواذ ۱/ ۰۲۲۰۲ 

(۲) آية: ۲۹۹ 

)٤(‏ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۰۲۲ شواذ القراءات ص۰۹۰ إعراب القراء‌ات الشواذ 
۱ ء البحر الحیط ۵۸۲/۲. 

.۲۰۷ الباقون برفعها. انظر: الصباح ۲۹۰/۲ الاحاف ص‎ )٥( 

.۵۸٩ /۲ البحر الحیط‎ ۰٩ انظر: شواذ القراءات ص‎ )٦( 

(۷) آیة: ۲۱. 


(۸) آیة: 6۰ . 
(۹) الباقون (دَفْمُ اللَِّ) بغیر ألف مع فتح الدال فی الوضعین. انظر: الوجیز ص ١١٤٠ء‏ الصماح 
2۹5/۲ 


(۱۰) آیة: ۲۵6. 












































AR‏ مب جح لجيه جامع القراءات 
سورة إبراهيم لا بیع فيه ولا خلال ۱ وفي سورة الطور لإلالَعُوَ فيا ولا نيم 14" 
مكي» بصري غير أيوب» وطلحة بن مصرف» وافق آبو بكر النوفلي عن ابن بكار في 
والطور» ضده هارون عن أبي عمروء وأبو بكر السيرافي عن داود عن یعقوب!'' 


لح الیو 04 بالنه ب فيهما حيث كاناء الحسن(*. 


رسع( بإسكان السین ورفع العین» ۷۷۳ھ "0 ت 
لالْأَرْضُ 4 بالرفع فيهماء طلحة بن مصرف ° 


#قد تہ 5 ال 96 بضمتين» الحسن 00 وهما لغتان. 


یا 0 بالمد عند الهمزة المفتوحة والمرفوعة» پزیپد ونافع إلا في رواية 
[سماعیل من طریق البلخي وأبي الفضل الخزاعي عن رجاله عن أبي الرّعراء عن 


00 
9 ا 


الدوري عنه» فعند المفتوحة هي عشرة مواضع. قوله تعالى : في سورة الأنعام : وان ول 
اثتیاین4(' وفي الأعراف ون ول مومت ۱ وفي يوسف آنا خوك 4 


."1 آية:‎ )١( 

(۲) آیة: ۲۳. 

(۳) الباقون بالرفع والتنوین فیهن. انظر: السبعة ص ۰۱۸۷ التیسیر ص ۰۸۲ الصباح ۲/ ۲۹۵. 

.۲۵۵ آیة:‎ )٤( 

۰۲۹۷ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۰۲۲ مصطلح الاشارات في القراءات ص‎ )٥( 

(7) انظر: البحر الحیط ۲/ .٦٦٦‏ 

(۷) آية: 65 ؟. 

(۸) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۰۲۲ المحرر الوجيز 48/۱ ۳»مصطلح الإشارات في 
القراءات ص۲۹۹. 

(۹) آیة: ۲۵۸. 

(۱۰) ایة: ۰۱۲۳ 

2۲ :ةيآ)١١(‎ 

. 1٩ آیة:‎ )۱۲( 
































و روصت 0 2 عع ۷۸۹ 


0000 


وفي الكهف اانا أَكْثَرمِنكَ 4 وفيها أيضاً انآ اَل ینک 6 وفي لقن اا 
ايك بی 4 موضعان» وفي المؤمن واا اک ۵4 وفي الز خرف قا ۳15 


Cs 


لْمَدِِدنَ ۶4ء وفي المودة وأا مل 98 وعند المرفوعة وهما موضيعان: قوله تعالى: 


في سورة البقرة: انأ نئي 4٥ء‏ وفي يوسف اا کم 4۹ء زاد ابن جمّاز عنه 
وأبو عون عن الخلواني» وأبو تُشیط كلاهما عن قالون عنه أيضاً مدها إذا كانت بعدها 
همزة مكسورة» وهي ثلاثة مواضع قوله في الأعراف دنال ريد تب ۷4ء وفي 
الشعراء إن أنا نرم وفي الأحقاف و ماتا ارس ۱۳4 وافقهم سالم 


کہم" 


عند الهمزة المفتوحة فقط واتفقوا على إثبات ألف ##أنا 4 في الوقف. 


مان الله بات ت امس ۱۳ بغير ياء» محمد بن جریر عن عبد الحميد بن 


بكار عن ابن ا 


لم یتسه ۹4 بإدغام التاء وتشديد السين» طلحة بن مصرفء لل 


. ٤ آية:‎ )١( 
.۳۹ آية:‎ )۲( 
.1۰ ۰۳۹ آیة:‎ )۳( 
. 4۲ آية:‎ )٤( 
۰۸۱ آیة:‎ )٥( 

. آیة:‎ )٦( 
۔۲٥۸ آیة:‎ )۷( 
. 6۵ آیة:‎ )۸( 
۰۱۸۸ آية:‎ )٩( 
.۱۱۵ آیة:‎ )۱۰( 
.٩ آیة:‎ )۱۱( 
۔۲٥۸ آیة:‎ )۱۲( 
۰.۹۲۵ /۲ انظر: جامع البیان في القراءات‎ )۱۳( 
۔۲٥۹ آیة:‎ )۱۶( 









































4 ا 


O O E EE‏ جا مع القراءات 


سر سے 


یه ۹ و تیه © [الأنعام: ۹۰]ء و ماه 4 [الحاقة: ۲۸] وم شْلْطَبِيَة 4 [الحاقة: ۲۹]» 
ولمَاهِیَة 4 [القارعة: ]٠١‏ بحذف الهاء فيهن في الوصل'ٗ ابن محيصن» وبصري غير 
الحسن» وأبوي عمرو إلا الأصمعي عنه» والأعمشء وابن أبي ليلى» وحمزة غير نعيم 
ابن یحبی» وشعيب بن حرب عنه» والكسائي عن أبي بكر وابن زياد وابن باذام معا 
عن قتيبة عن علي» ومحمد بن جرير عن اختياره هكذا ذكر آبو علي في مفرد عاصم غير 
الكسائي/ عن أبي بكر عنه إلا أني قرأت عليه عن علي بن كيسة عن سُلیم عن حمزة» 
#سْلْطبِيّة 4 بالهاء في الحالين» زاد سلام» ویعقوب. وسهل» والأصمعي عن أبي عمرو 
#كتبية ۹ء وله 4ء وافقهم حمصي إلا في #أَقّسَدِءَ ۹ء الكسائي عن أبي بكر 
وعن اختياره آیضا واليزيدي عن اختياره» واللژلژي وعدي بن الفضل الأزدي معا 
عن أبي عمرو» وخلف» ومحمد بن عيسى في یتسه ۹ء وَ#أَقّسَيِة 4 هكذا ذكر أبو 
علي في تصنيفه عن الكسائي عن أبي بكر» زاد الكسائي طريق الخزاعي عنه عن أبي بكر 
في #ماهِمّة #» وكلهم يقفون عليها كما في الکتاب. إلا البزي عن ابن محيصن فإنه 
رقف علیها بغیرهاء وأما آبو عبید فانه ييحن أن یتعمد الوقف عليها لیکون موافقاً للخط 
والقراء والعرب وبه قرأت عن عبید بن عقيل والجهضمي کلاهما عن آبي عمرو. 
کیت شرا بضم النون» وکسر الشین» وبراء غير معجمة» حجازي 
غير الزهري» وابن مناذر وبصري غير آیوب. وأبو زيد طريق آبي علي عنه عن المفضل 
عن عاصم» وعبید بن عقیل» ویونس بن حبیب کلاهما عن آبان عنه» ومحمد بن جرير 
عن اختياره» بفتح النون» ورفع الشين» وراء غير معجمة أيضاً عن البصري» ونعيم بن 
يحيى عن أبي عمرو» وجبلة عن المفضل, وأبو زيد من طريق الخزاعي عنه أيضاًء وبكار 
عن أبان عنه» الأعمش طريق السعيديء وابن أبي لیلی مثلهم إلا آنهما بالزاي معجمة. 


)١(‏ انظر: النتهی ص۳۰۹ الاقناع ص5 4 ۰۲ المصباح ۲/ ۰۲۹۷ الإتحاف ص۳۰۸. 

(۲) انظر: المنتهی ص4 27١٠‏ جامع البيان في القراءات ۰۹۲۸/۲ المصباح ۲/ ۰۲۹۷ الا تحاف 
ص۲۰۸. 

(۳) آية: ۹٥۲۔.‏ 

.7 ١8ص انظر: التذکرة ص۲۰۸ النتهی ص ۰۳۱۰ الصباح ۲/ ۰۲۹۷ الإ تحاف‎ )٤( 





























قال إسماعيل» قال أبو حاتم: وليس بشيء إنما يقال: نشر الشيء بنفسه» وأنشرته أنا. 


وقال غيره: يجوز أن يكون فيه لغة آخری» نشر بنفسه» ونشر غيره بلفظ واحد» 


مثل قولهم: زاد بنفسه وزاد غيره» ونقص بنفسه» ونقص غيره» ونحو ذلك. 

الباقون برفع النون» وجر الشین بزاي معجمة آیضا. 

لقال اغلَّمْ4” بوصل الألف» وإسكان الميم على الأمر حمصي من طريق 
أبي علي عنه» ومحمد بن مناذر» والأعمش من طريق السعيدي» وطلحة» وهما غير 
ابن راشد عنه» ومحمد بن عيسى» ومحمد بن جرير عن اختيارهما". 
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#فصرَهنٌ 4 بكسر الصاد يزيد» وحمصي طريق أبي علي عنه» ومحمد بن 
مناذر» وأيوب غير ال زجَاج عنہء وژویس عن یعقوب» والسيرافي عن داود عنه» والأعمش» 
وطلحة» وحمزة» والمفضل عن عاصم والرفاعي من طريق أبي علي عنه عن يحيى عن 
أبي بكر عنه» وابن ميسرة الرازي عن الكسائي» ومحمد بن يعقوب عن أبي الحارث عنه 
آیضا وخلف عن اختياره» بالوجهين أبو ذهل وصالح بن عاصم عن علي . 

#جُرُواً4 بضم الزاي مهموزاً حيث جاء في كل إعرابه"» عاصم غير حفص» 
والمفضل» والكسائي» وابن جبير طريق لأبي علي عنهما عن أبي بكر عنه» بتشديد 
الزاي من غير همزء الزبيري وأبو جعفر غير العمري» وبرفع الزاي وبواو بعدها من 
غير همز العّمري عن يزيد» وأبو عمارة عن حفص» ومحمد بن المنذر وعبد الله بن 
)¥( 


عمر معا عن يحيى» الباقون بإسكان الزاي مهموز. 


)١(‏ انظر: السبعة ۰۱۸۹/۱ التيسير ص۸۲ النشر ۲/ ۲۳۱۔ 

.۲٥۹ آية:‎ )۲( 

(۳) على الأمرء وقرأ الباقون بقطع الهمزة المفتوحة» ورفع الميم» خبراً على المتكلم. 
انظر: السبعة ص۱۸۹ء الوجيز ص١٤٣۱‏ النشر ۰۲۳۱/۲ 

۔٦٦٢ آیة:‎ )٤( 

(٥)انظر:‏ النتهی ص ۰۳۱۰ الكامل ص۰۰۹٦‏ المصباح ۲۹۸/۲. 

)٦(‏ موضع في سورة ا حجر [44]» والزخرف .]]٥[‏ انظر: التذكرة ص۲۰۹. 
(۷) انظر: المنتهى ص ۰۳۱۰ المصباح ۰۲۹۸/۲ النشر ۰۶۰/۱ ۰۲۱۹/۲ 
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وت سس سس جامع القراءات 

/ بو 174 هاهناء ول رو في سورة المؤمنین”'' بفتح الراء فيهماء 
وهي لغة بني تميم "حيصي طريق ابي علي عنه والحسن البضري» والزهري؛ 
وابن مناذر» وابن عامر غير النوفلي عن ابن بكار عنه» وعاصم غير حماد بن زید 
وشیبان بن عبد الرحمن» وابن مجالد» والحارث بن نبهان عنه» والجعفي والأزرق 
معا عن آبي بكر عنه أيضاً والسيرافي عن داود» بکسر الراء فيهماء وهي لغة لبعض 
أهل نجد الاعمش: وطلحةء وإسماعيل بن مجالد» وابن نبهان عن عاصم وإسحاق 
ابن يوسف الأزرق عن أبي بكر عنه أيضاًء بضم الراء في الموضعین شیبان» وحماد 
ابن زيد عن عاصم والجعفي عن أبي بكر عنه» والنوفلي عن ابن بكار كالباقين إلا أني 
قرأت على أبي بكر المروزي عن الوليد بن مسلم بضم الراء هناك٩).‏ 

اک4 که [الأنعام: ۱ و #الأكل * [الرعد: 4] خفیف» شيبة 
ونافع» وابن كثير» وابن محيصن» وإسحاق بن إبراهيم طريق أبي علي عنه عن ابن 
مسلم» وافق إسحاق بن إبراهيم عن الولید بن مسلم طريق الخزاعي هناء والحسنء وأبو 


جم رر ہے 


عمروء وأ عمد بن جبير عن اختياره فيما أضافت”' إلى مؤنٹ: مثل گنها 4ه . 


نوت لهج 4 بألف على الجمع» الحسن البصري". 


(۱) آية: 1۵ ۲. 

(۲) ایة: ۵۰. 

(۳) انظر: حجة القراءات ص۰۱4 

.۲۳۲ /۲ انظر: النتهی ص ۰۳۱۱ التیسیر ص87 الصباح ۰۲۹۸/۲ النشر‎ )٤( 

.۲ ۱۰ آية:‎ )٥( 

)٦(‏ هكذا في الأصل أي: ما آضیف. انظر: النتهی ص١١‏ 2# التيسير ص ۸۳ الاقناع۱/ ٩۳۰7‏ النشر 
9. 


(۷) الباقون بضمها. انظر: النشر ۲/ ۲۳۲. 

(۸) آیة: ٦٦٦۔‏ 

)٩(‏ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰۲۳ مفردة ا حسن البصري ص ۰۲۳۲ مصطلح الاشارات 
في القراءات ص ۲ ۳۰. 





























#ین تخل وینب4 بغير ألف. العمري طريق أبي علي عنه» وداود؛ 
والفزاري» وأبو حاتم جمیعاً عن یعقوب(. 
لیوا 4 مشددة التاء» وكذلك في آل عمران ول رفوا" وفي 
النساء رتمهم وفي المائدة ولا توا 4 وفي الأنعام مرف 
1 


يكم ۳4 وفي الأعراف”"» وطه» والشعراء" لقف 4ء وفي الأنفال 
ولا ولوأ عة 4 ولغوأ" وفي التوبة لهل تو ۷4۹" وفي 


هود وان ۳1 إن ۳ وق ان ترا ۱۶۷۹ وللا تساه € وفي الى 


لے بس ہر ک۱ سذ مہو مو وی 


« مان ۱۳4 وفي الضور فلا قوم 4 وإ تار َإَِا ۱4ء وفي الشعراء 


.۳۰۲ انظر: ا مستنیر ص46 ۰۳ الصباح ۲۹۹/۲ء مصطلح الإشارات في القراءات ص‎ )١( 
۔٦٦۷ آیة:‎ )۲( 
.۱۰۳ آیة:‎ )۳( 
.۷: 
5 
۳.۔.‎ 
NV: 
"4 
3۵: 
.۲۰ ية:‎ 
. ٦٤ يه‎ 
.6 ۲ ية:‎ 
.۳ ية:‎ 


3 3 3 3 3 

ہہ ہہ ا اہ ہہ 

کكکر یہھص ۂںۃھر ہر ھۓ,م ہم 
هم © سر 4 حور 

ی ےہ یه ہجو یں 


ھگے 
مہ 


- 




















کی من رن کک o‏ سا فی از ا طول تس 6( و أن 
دل و۹4 وفي الصافات فلا لَاصَری ۹ء وفی الحجرات ولا كبوا 04 


سو خر کی 


رکا کشر ۱۷۷ انار کک وفي المودة أن تلهم وفي الملك 
کی وفي القلم لات ۱۳ وفي عبس لع وفي اللیل 


پر ہی 


ناراتلظن ۳ وفي القدر نر اميك ۱۹4 محمد بن صالح المري عن شبل عن 
ابن كثير» والبزي إلا ابن زياد طريق أبي الفضل عنه وابن فلیح عن رجالهما عنه آیضاه 
وافق يزيد إلا من طريق ابن مهران وحميد بن قبس في انار 4 وژویس عن يعقوب 
غير ابن مهران عنه» والسيرافي عن داود عنه في تن ۰4 وإسحاق بن إبراهيم طريق 
الخزاعي عنه عن ابن مسلم في الشعراء إلا أني قرأت على أبي علي عن أبي إسحاق 
الطبریٍء وأبي حفص الكتاني وأبي الحسن العلاف البغدادي جميعاً عن النقاش عن أبي 
ربيعة عن البزي بتخفيفهن كلهن کالباقین!ٴ''. 


:۲۲۱ آیة:‎ )١( 
.۲۲۲ آیة:‎ )۲( 
.۳٣ آية:‎ )۳( 
.۵۲ آية:‎ )٤( 
آية: 6؟.‎ )٥( 
.۱۱ آية:‎ )٦( 
.۱۲ آية:‎ )۷( 
.۱۳ آیة:‎ )۸( 

.4 آية:‎ )٩( 
.۸ ایة:‎ )۱۰( 
.۳۸ آیة:‎ )۱۱( 


(۱۲) آیة: ۱۰. 
(۱۳) آية: .١4‏ 
(4 ۱) آیة: ٤‏ 


(۱۵) انظر: النتهی ص ۰۳۱۳ التيسير ص۸۸۳ الکامل ص ۰۵۰۹ النشر ۲/ ۲۲۲. 















































سورة البقرة ست يي یھ کک ےی كه کک کی کا سے سے ہے یں ۲۱۹ 
سمعت أبا بكر يقول: سمعت الخزاعي» يقول: وهذا التثقيل في هذه التاءات نما 

يجوز في الوصل فإذا وقف على ما قبلهن لم يجز تثقيلهن/ لأنهن مبتدآت» وإذا أثقل 

كانت كل واحدة منهن بمنزلة حرفين الأول منها ساكن» ولایجوز الابتداء بساکن(. 


لل أن نمض وا» من التغميض» وهو إطباق الجفن» محمد بن شهاب 
الزهري”". 


2 


من یوت لمکم 74" بكسر التاء» الزهري» ويعقوب غير العمري طريق 
أبي الفضل عنه* التقدیر: ومن يؤته الله الحكمة» حذف الهاء لطول الاسم» وبه قرأ 
الأعمش من طريق السعيدي إلا أنه بزيادة ياء قبل الهاء يعني: يؤتيه ال (* ولا يقرأ به 
لمخالفة الإمام. 


#فَنِعِمًا هي ۳ وفي النساء"» بکسر النون» وإسكان العين فيهماء یزید 
وشیبةء ونافع إلا ابن جمّان وورشاًء وسالما وحميد بن قیس» وحمصي طريق أبي 
الفضلء والحسن البصري» وأبو عبيد» وأبو عمرو غير يونس» ومعاذ العنبري» وأبي 
زيد من طريق الخزاعي عنه» وأبي أيوب طريق أبي علي عنه عن اليزيدي عنه» وابن 
برزة عن الدوري عن اليزيدي عنه» وعاصم غير المفضل طريق أبي الفضل الخزاعي 


(۱) انظر: جامع البيان في القراءات ۲/ ۹۳۵۰. 

(۲) انظر: مختصر في شواذ القرآن ص۰۲۳ المحرر الوجيز ۱/ ٣٣٦۳ء‏ إعراب القراءات الشواذ 
۱ البحر المحيط ۰۱۸۱/۲ 

.۲ 1٩ آية:‎ )۳( 

)٤(‏ قرأ الباقون بفتح التاء مبنيا للمفعول» ونائب الفاعل ضمير من الشرطية وهو الفعول الأول» 
و #الْحِحَمَةٌ # مفعول ثان» ويقفون عليها بالتاء الساكن. انظر: المنتهى ص ۰۳۱۱ مصطلح 
الإشارات في القراءات ص ۰۳۰۲ النشر ۲/ ۰۲۳۵ الإتحاف ص١١7.‏ 

۰۱۸۵ /۲ انظر: المحرر الوجيز ۱/ ۳۹۶ البحر المحيط‎ )٥( 

)٦(‏ آية: 1/ا؟. 

(۷) آیة: ۵۸. 





۷۱۸۵۷۵۷ 
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وم س جامع القراءات 
عنه» وحفص» و عصمة وأبي بكر طریق علي والأعشى» والبر جُمي» والجعفي» ويحيى 
ابن سليمان عنه» وحماد بن أبي زياد من طريق الغضائري عنه أيضاً بفتح النون وکسر 
العين فيهماء ابن عامر وهما والأعمش. وخلف. ومحمد بن عيسى» ومحمد بن 
جرير عن اختیارهم» والجعفي عن أبي بکرہ والخزاز عن مُبیرة عن حفص وابن أبي 
أمية القاضي غير الحضيني عنه عن حسنون عن هبيرة عنه أيضاًء وأحمد بن الخليل 
العنبري عن أبي حاتم» وبه قرأت على الأهوازي عن المفضل عن البرجُمي عن آبي 
بكرء وقرأت على أبي علي أيضاً عن أبي بَحریّة عبد الله بن قيس» وعن البُرجُمِي عن 
الا خی یگنر النون والعين فيهما في السورتين کالباقین"). 

قال آبو علي رحمه الله -: هكذا قرأت على أبي الحسن العلاف البصري عن 
ابن برزة في الختمة الثانیة» وفي الختمة الآولة بکسر النون» والإشارة إلى کسر العين 

ویک 4 بالياء» ورفع الراء على الابتداء ابن عامر» وحمصي طريق أبي 
علي عنه» ومحمد بن مناذر» وحسين بن علي الجعفي عن أبي عمرو» وحفص عن 
عاصم» بالياء وجزم الراء الحسن البصري» والخزاز من طريق آبي الفضل الخزاعي 
عنہء بالتاء وجزم الراء أيضاً أبان بن يزيد العطار عن عاصم» بالنون وجزم الراء نسق 
على الجزاء يزيد» وشيبة» والزهري» ونافع غير آبي خليد عنه» وخلف. والقطعي 
كلاهما عن عبيد بن عقيل عن شبل عن ابن كثير» وأيوب» وكوفي غير عاصم إلا 
الكسائي» وأحمد بن جبیر ويحيى بن سليمان عن أبي بكر عنه» والخراز من طريق 
أبي الفضل عنه عن هبيرة» وإسحاق الأزرق» وابن راشد» وابن واصل عن حمزة» 
وقرأت على أبي بكر عن أبي بَحریّة بالنون ورفع الراء كالباقين» وكلهم كسروا الفاء''. 


۱ 


1 


)١(‏ انظر: معاني القراءات۱/ ۰۲۲۷ التذکرة ص۲۱۱ النتهی ص۱۳ ۰۳ الکامل في القراءات 
ص ۵۱۰. 

(۲) آیة: ۰۲۷۱ 

(۳) انظر: معاني القراءات ۱/ ۰۲۲۹ التذکرة ص۲۱۱ النشر ۰۲۳/۲ الاتحاف ص ۱۲ ۲. 





























لبهم 4 وبابه بفتح السين» وهي لغة بني تمیم''' یزید وشيبة» وابن 
عامر» والحسن البصري» والأصمعي» والخفاف وحسن بن علي الجعفي/ عن أبي 
بے پر لاصوا ار تی او 
صدقة عنه» والأعشى» وابن جبير عن أبي بكر عنه» وهبيرة» وابن شاهي عن حفص 
عنه» ويونس بن حبيب عن أبان عنه» قال أبو علي: إلا ابن غالب وحده عن الأعشى 
جعله عن اختیار أبي بكرء والبرجمي عن الأعشى بفتح السين كالآخرين عن عاصم؛ 
وشيبة بکسر السین في قوله تعالی : سب الَلمَكَانٌ 46 [النور: ۲۳۹ فقط (. 

ای کون لرباء 4 بالمد والهمز والنصب. وما بقي ۲ باسکان 
له و ایام 6 الو فی اکس الف عیت کان شاف هه و اه 
مَوْعِظة4 بزيادة تاء ساكنة كلها الحسن البصري. 


ادنو 4" بفتح الهمزة ومدهاء وبکسر الذال الأعمش» وطلحة وابن آبي 
لیلی» وحمزة» وعاصم إلا حفصاً والمفضل عنه؛ والبرجُمي» وهارون بن حاتم عن 
أبي بكر عنه» والبرجمي» وابن غالب» والرفاعي عن الأعشى عنه» وهارون العتكي؛ 
والجعفي» وعصمة عن أبي عمروء وبه قرأت عن أبي الحسين الفسوي عن المطرز 
عن رجاله عن قتيبة قتیبة۱. 


(۱) آیة: ۰۲۷۳ 

(۲) انظر: الإتحاف ص ۱۲ ۲ . 

(۳) قرأ الباقون بالکسس وهو لغة آهل ا حجاز. انظر: الصباح ۲/ ۰۱۰۳ النشر ۲/ ۰۱۳۲ الا تحاف 
ضن ۲۱۲ 

)٤(‏ آية: ۲۷۵۔. 

)٥(‏ آیة: ۲۷۸۔ 

)٦(‏ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۰4۲ مفردة الحسن البصري ص4۳۲ شواذ القراءات 
ص١ .7١‏ 

(۷) آية: ۲۷۹. 

(۸) الباقون بوصل الهمزة وفتح الذالء أمرٌ من: أن بالشيء إذا علم بها. انظر: مصطلح الإشارات- 
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ات 


























۸ - ا 1 : جامع ال لقر اء اب 


إلا تلم 4“ بضم التاء وفتح اللام ولا ایت التاء وکسر 
اللام المفضل”". 

#عسُرَةِ4 مثقلة یزید" #إفتظرة6 بفتح النون وإسكان الظاء الحسن 
البصري» وإسحاق بن إبراهيم من طريق الخزاعي عنه عن الوليد بن مسلم”*» برفع 
النون» وسكون الظاءء إسحاق بن يوسف الأزرق» وابن أبي حجاب معاً عن أبي بکر؛ 
والرفاعي» ومحمد بن إبراهيم يم الخواص؛ وأحمد بن جبير عن الأعشى عنه فعنه» 


#فناظرة بألف. طلحة وابن أبي لیلی(. 


#الی م مَيْسرَةٍ بضم السين» نافع» وحميد بن قیس, وابن محيصن» ومحمد 
ابن صالح المري عن شبل عن ابن كثير» برفع السین» وبکسر الراء والهاء» وبتاء في 
الوصل» شيبة» وزید عن یعقوب. وروی آبو الفضل الخزاعي عن البخاري عن زید 
مثل نافع وعن آبي بكر الحريري عن زيد مثل شیبة به» وقرأت على آبي بكر المروزي 
عنهما عن زید ا" 


وان تس ووأ 4 بتخفیف الصاد» عاصم» وأبو عمر برواية عبید بن عقيل 
والجعفي واللژلژي. وعصمة» والخفاف طریق النهشلي عنه فعنه» والفیاض بن 
غزوان عن طلحة» ونعيم بن یحیی» والقرّاءء وبکر بن عبد الرحمن القاضي عن 


= في القراءات ص۷۰۳ الإتحاف ص ۲۱۲. 

(۱) آیة: ۲۷۹. 

(۲) انظر: التذکرة ص ۱۲ ۰۲ ا نتھی ص٣۳۱‏ الکامل في القراءات ص ۰9۱۱ الصباح ۲/ ۳۰۲. 

(۳) الباقون باسکانها. انظر: الصباح ۲/ ۳۰۲ النشر ۲۱٦/٢‏ الاتحاف ص ۱۲ ۲. 

)٤(‏ انظر: المنتهی ص ۰۳۱۵ مفردة الحسن البصري ص ۰۲۳۳ المبهج ص ۰4۱۹ مصطلح 
الاشارات ص ۳۰۷. 

.۳۰۲ /۲ شواذ القراءات ص ۰۱۰۳ إعراب القراءات الشواذ ۱/ ۰۲۸۵ الصباح‎ )٥( 

() الباقون بفتحها. انظر: الوجیز ص ۰۱46 الصباح ۰۳۰۲/۲ النشر ۰۲۳/۲ 

(۷) آية: ۲۸۰. 

















سورة البقرة ریات جرب توس کب جک تم و ی ی یر گت ات یش دس مس سے ۳۹۹ 
حمزة وایراهیم بن زَرْبِي من طریق الخزاعي عنه عن سُلیم عنه۲ هارون العتکي 
عن أبى عمرو بالوجهین بتخفیف الصاد وتشدیدها أيضاًء بسکون الصاد وضم الدال» 
عیسے بن عمر الهمداني عن طلحة(". 

تر لجعو ۳ بفتح التاء وكسر الجيم» ابن محیصن» ومحمد بن مناذ 
ويعقوب» وسلام» وحمصي طريق أبي الفضل» وأبو عمرو غير الأصمعي» والسعيدي» 
لمح ا E E‏ الفضل الخزاعي 

(O ۱ 


5-8 


ان يمِلَّهُوَ * بإسكان الھاء يزيد طريق الفضل غير ابن مهران عنه» والقاضي» 
رن صالح ظريق آبي علي عنهما عن قالون» وآبو العباس الضریر الواسطي طریق 
أبي الفضل عنه عن آبي عون عن الخلواني» وأبو شيط طریق الخزاعي أيضاً عن آبي 
حفص الكتاني عن ابن بویان عنه» وأبي هشام محمد بن يزيد الرفاعي» ومحمد بن 
يزيد الرفاعي» ومحمد بن المغيرة الأسدي عن الكسائي» والنهاوندي/ والزهراني عن 
قتيبة عنه» وبه قرأت على أبي بكر المروزي عن بشر بن إبراهيم الثقفي» وعن المطرز 

فو تحنس اسرب فالسا بو لول نم سای میا قد ريغال 
آبو علي: وهو نص رواية الحلواني عن قالونء وقرأ بها بضم الهاء كالباقين. 

إن تل ۷4 بكسر الهمزة على الجزاء”"" لكر رفع؛ الأعمش» وطلحة» 
وحمزة» وافق المفضل في در ساكنة الذال» مكي بصري غير أيوب» وأبو 


(۱) الباقون بتشديدها. انظر: السبعة ص۱۹۲ التيسير ص٥۸‏ المصباح ۲/ ۳۰۲. 

(۲) انظر: الكامل في القراءات ص ۱۲ ۰8 شواذ القراءات ص ۰۱۰۳ الدر المصون ٤‏ / ۷۲. 

(۳) آية: ۲۸۱۔ 

.۲۰۸/۲ الباقون برفع التاء وفتح ا حیم. انظر: الوجيز ص٤٤٠ الصباح ۲/ ۰۳۰۳ النشر‎ )٤( 
۰۳۱۳ /۲ انظر: التذكرة ص ۱۳ ۰۲ المستنير ص۷٣۳ المصباح‎ )٥( 

)٦(‏ آية: ۲۸۲۔ 

(۷) قراءة الأعمش. انظر: شواذ القراءات ص٤‏ ۰۱۰ مصطلح الإشارات في القراءات ص۳۰۹. 





NEA 

















¢ 0 5 ا سے حا تست م القراءات 


موسى البغدادي» ومحمد بن المغيرة» وسورة بن المبارك الدينوري عن الكسائي 
والنهاوندي» والزهراني عن قتيبة عنه» وبه قرأت على أبي بكر عن ابن مرداس» 
وعن الأصم معا عن قتيبة عنه» وقرأت على أبي علي عن الجعفي عن أبي بكر» وعن 
السيرافي عن داود عن يعقوب بالتخفيف وبرفع الراء» وقرأت على أبي بكر عن بشر 
ابن إبراهيم عن قتيبة بالتشدید وبنصب الراء کالباقین۲) 

تَجَدَرَةٌ حَاضْرَةٌ 4 بالنصب فيهماء عاصم غير الأزرق» وحمزة برواية إسحاق 
ابن يوسف الأنباري» ويحبى بن زياد لا والمنذر ؛ اوح الكوفي» ومحمد بن 
زكريا الكسائي عنه» وأبي الحسن علي بن كيسة من طريق المطّوّعي عنه عن سُلیم 
عنه» وابن أبي لیلی. 


ولا يضار جزمء يزيد طريق الحُلواني» والهاشمي غير ابن مهران عنه» برفع 


الراء ابن محيصه ”© 
ولم تجدوا کتاباً ٦‏ کی و تابا شا الحسن اصرق > وهما قراءة ابن 
عباس رضي اللہ ها 


#فَرهَنٌ4 بضمتين» مکي» وأبو عمروء والزبيري» والعُمري عن یعقوب: 
ساكنة الھاء عبد الوارث وهارون العتكي» وعبيد بن عقیلء والجعفي» ويونس» 
ومحبوب؛ وخارجة» والأصمعي جميعاً عن أبي عمروء وهارون العتكي أيضاً عن 
ابن كثير» وخلف عن عبيد بن عقيل عن شبل عنه» والمنهال من طريق الخزاعي عنه 
عن يعقوب”") 


(۱) انظر: التذكرة ص۲۱۳ المستنير ص 4۷ ۰۳ المصباح ۲/ ۰۳۰۳ الا تحاف ص۲۱۳. 

(۲) الباقون بالرفع. انظر: التذكرة ص۲۱۳ الوجیز ص4 4 ۰۱ المصباح ۲/ ۰۳۰۳ النشر ۲/ ۰۲۳۷ 
(۳) انظر: البهج ص۶۲۱ مصطلح الاشارات في القراءات ص۳۰۹ 

)٤(‏ انظر: مفردة الحسن البصري ص۰۲۳ مصطلح الا شارات في القراءات ص۳۰۹. 

.۹6 انظر: فضائل القرآن لابن سلام ص ۰۲۹۵ تفسير الطبري”/‎ )٥( 

۲۳۷ /۲ الباقون بکسر الراء وفتح الماء والألف بعدها. انظر: النشر‎ )١( 














سورة البقرة و ہی ل ل ع تمت م کے ا ی 
قوله: الذي 'اؤتي 2004© قرأت عن الجماعة باسکان الهمزة وبیاء ساكنة 
من قول من لم يهمزء فإذا وقفت على (الذي) فالابتداء (اؤتمن)ء وروی آبو الفضل 
الخزاعي عن أبي عبد الله محمد بن الحسن الأدمي عن الحسن بن داود النحوي عن 
محمد بن لاحق عن لیم عن حمزة بهمزتين على الأصل”". 

وسمعت أبا بكر يقول: سمعت أبا الفضل الخزاعي يقول: والأصل بهمزتين 
أبدل من الثانية واواً استثقالاً للجمع بين همزتين» فإذا وصلت سقطت الياء للوصل» 
وبقيت الثانية وسقطت الياء من (الذي) لالتقاء الساكنين» وبقيت الكسرة دالة عليهاء 
فقلت في الوصل ليرد الِّي اؤْثّمنَ) هذه القراءة المحفوظة عن جميع القراءء 
وكذلك تجب في العربیة وعليه فاعملء وألغ ماسواہ. 

وقال أبو الفضلء قال الشذائي: ولهذا كان يختار ابن مجاهد”" وأبو الحسين 
ابن المنادي في جميع القراءات. 

واختلفوا في التراجم قال الشيخ الإمام أبو علي: وروی الداجوني» وابن موسى 
عن ابن ذكوان» والداجوني عن هشام» وأبو عبد الرحمن» وأبو حمدون» وابن جبير 
عن اليزيدي عن أبي عمروء والكاغدي عن الدوري عنه» والطوسي عن أبي شعيب 
عنه بالاشارة إلى رفع الهمزة» وكذلك عاصم إلا الأعشى عن أبي بكر [عنه ٩]‏ إلا أني 
قرأت عن يحيى بن سليمان عن أبي بكر» وعن الوكيعي» وابن حزام عن يحيى عن أبي 
بكر» وعلي بن سويد وأبي عمر عبد القدوس معاً عن الأشناني عن عبيد عن حفص؛ 
وعن حماد الكوفي عن القاسم عن الأعشى/ وعن أبي الهذيل؛ والضَفًار عن القَرّاس 
عن حفص عن حمدان بن ابي عثمان عنه» وعن ابن زرقان» عن عمرو عنه باشمام 
الهمزة شيئاً من الرفع» وعن الآخرين عن عاصم بإسكان الهمزة» وروی سُلیم عن حمزة 


(۱) آية: ۲۸۳. 

0 انظر: المنتهى ص7١‏ ۰۲ 

(۲) انظر: السبعة ص١۱۹.‏ 

() ما بين المعقوفتين ساقط من المتن» ومثبت في الحاشية. 





۸ب 












































۲ 9 4 بلج یی بو سیب یه وب تیش مب یک سس سس دا مع الف أعات 


ا 


۴۳ 


الاشارة إلى رفع الهمزة الا خرون عنه رووها بإسكان الهمزة؛ قال: وقرأت عن ابن بحره 
وابن الحارث» واللؤلؤي عن سُلیم عنه» وعن ابن العلاف عن الدوري عنه باشمام رفع 
الهمزة» ابن آبي ليلى» والعمري» وداودہ والفزاري عن یعقوب بهمزة ساكنة یشیرون إلى 
رفعهاء ابن واصل والقرشي عن علي؛ وابن شتبوذ عن الشيزري عنه» بإشمام الهمزة 
شيئاً من الرفع» وابن رجاء عن الخلواني عن قالون» والرفاعي وخلف» وابن آدم عن 
الكسائي وابن الدوري عن أبيه بإشمام الهمزة شيئاً من الكسرء الأزرق عن الخلواني 
عن هشام» وخلف عن يحبى وعن اختياره أيضاً بالإشارة إلى کسر الهمزة. 

وقال الخزاعي: والذي قرأت من طريق الكسائي» وخالد الطبيب عن حمزة» وخلف» 
وابن سعدان» ورویم» وترك وابراهیم بن زَرْبِيء وابن سليم» والخلواني» والجواهري عن 
خلاد كلهم عن سلیم عن حمزة وابن جبير» والاحتیاطي؛ وحماد» والرفاعي» وخلف 
عن يحيى عن أبي بكر» ومحمد بن علي عن الأعشىء والبرجُمي» وعبيد» والقَوّاس عن 
حفص والشيزري عن الكسائي» وأبي عبد الرحمن بن اليزيدي» وابن أيوب عن اليزيدي 
عن أبي عمرو بإشمام الهمزة الساكنة رفعاً خفيفا وهو مما لا یعقل. 

قال أبو الفضل: ورأيت بخط أبي بكر الداجوني؛ روى البزي عن ابن كثير» وابن 
المسيبي عن أبيه عن نافع» ويحيى عن أبي بكر بإشمام الضم» وذكر الشذائي أنه هكذا قرأ 
عن ابي حمدون» وعلى عمر بن نصر من طريق الدوري عن اليزيدي» والداجوني عن 
هشام» ولیس في تعليقي عنه ذکر هذا الحرف ولا آدري كيف قرأت. قال آبو بکر: خبرني 
من قرأعلی ابن مجاهد لحمزة باشمام الهمزة رفعا؛ وبه قرأت على طلحة عنه. 

قال الخزاعي -رحمه الله -: والصحیح ترك الاشمام وبه اأخذ'''. 

قال محمد: وبه قرأت على آبي علي» وأبي بكر وغیرهما عنهم رحمة الله علیهم 
اجمعین. 


(۱) انظر: النتهی ص ۳۱۷. 














سورة البقرة س ی ی ا ي __ ۶٤۳٤‏ 


یہ سر 0 ےوہ و 5 ۲ ۳ 
يعفر # a DERO‏ 


کات او لی د یع 
عنه» وبصري غير أبوي عمروء وعاصم» وابن أبي ليلى والهمداني عن طلحة» وابن 
سعدان"» هكذا ذكر أبو علي في مفرده عن ابن سعدان» بنصب الراء والیاء ابن 
غزوان عن طلحة("» قال يعقوب الحضرمي: يحاس بكم بدألل كاف لمن قرأ 
یی ۷ء لويوب 4 رفعا. 

قال الخزاعي: قطعه من الأول» ومن جزمها جعل عطفاً على الجواب؛ ويقف 
على !امن َا 4 وكذلك مذهب من نصب هیر 4ء یمرب ۹ء قال أبو 
جعفر الرواسي: وهذه القراءة نصب عند البصريين على إضمار أن وحقيقته أنه عطف 
علی المعنی(*. 

آخبرني آبو بكر قال: آخبرنا آبو الفضلء قال: حدثئني الحسن بن سعید؛ 
قال: حدثنا أحمد بن سعيد الأهوازي قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا حسن بن محمد» 
عن سعد بن همام عن یحبی بن عنبسة» عن آنس بن مالك قال: سمعت النبي 288/ 
HEE‏ يتان راس تھا 

الآخرون بالإسكان فيهماء يعدب مَن # مدغمء أبوعمروء والكسائي» وإسماعيل 
عن نافع» والبخاري عن ورش عنه» وابن ديزيل» والشحام طريق أبي الفضل عنهما عن 
قالون» وأبو تُشیط طريق ابن بويان عنه» وأبو مروان» هكذا ذکر أبو علي في مفرد نافع عن 
آبي مروان» وقنبل طريق ابن مجاهد والزينبي» وأبي ربيعة عنه» والزينبي عن أبي ربيعة عن 
البزي» والزينبي عن الخزاعي عن ابن فليح عنه» وحمزة غير آبي عمارة» وابن صالح» 


(۱) آیة: ۰۲۸6 
(۲) الباقون بامحزم في الفعلين. انظر: جامع البیان في القراءات ۲ النشر ۲/ ۰۲۳۷ الإتحاف 
ص۱۶ ۲. 


(۳) انظر: الکامل في القراءات ص ۱۳ ۰۵ شواذ القراءات ص٤‏ ۰۱۰ 
)٤(‏ انظر: القطع والائتناف ص۱۲۱ 









































٤‏ ا EE‏ مج سج س جامع القراءات 
وأشعث بن عطاف» وابن دينار» وابن محارب عنه» وسُلیم طريق ابي علي عن خلف» 
ورویم وابن سعدان عنه» وابن زكريا عن الدوري عنه آیضاء وخلاد طريق الرازي 
والأصبهاني» وابن سعدان عن اختیاره» هکذا ذکر آبو علي في تصنیفه عنه وزائدة 
ابن قدامة عن الأعمش» وأبو عبید» وأيوب طریق الأهوازي عنهماء وخلف غير أبي 
علي عنه» ومحمد بن عيسى» ومحمد بن جريرء إلا أني قرأت على أبي بكر عن علي 
وابن عطیةء وخالد الطبيب» والعبسي عن حمزة» وعن الدوري عن سُلیم عنه» وعن 
الخنيسي عن خلاد عنه بالإدغام» وعن الآخرين بإظهار الياء» وقرأت من طريق ابن 
مهران عن نافع» ابن كثير» وأبي عمرو والكسائي» وخلف. وحمزة غير ابن مقسم عن 
خلف والصَّمّار عن خلاد کلاهما عن سُلیم عنه بالادغام» وعن ابن مقسم لصا 
باظهار الیاء کالباقین الا في قول من رفع الیاء ونصبه ۲ . 

وك 4''' بإسكان التاء حيث كان» اللؤلؤي عن آبي عمرو"» بألف على 
واحدء حمزة والكسائي والأعمش» وطلحة» وأبو عبيد» وخلف» ومحمد بن عیسی!ٴ'. 


#وَرٌسْلِهِ وبابه» بإسكان السین» الحسن البصري» ویونس واللؤلؤي» ومحبوب 
عن آبي عمروء والقزاز عن عبد الوارث عنهء وافق آبو معمر عن عبد الوارث عنه في 
رسيو 4ء و رلک € فقط. ومارون العتكي» والجهضمي عل رسك 4 فقط *. 


- کے 4 5 ع 
لا يرق بالياء» اللؤلؤي» وخارجة عن أبي عمروء ويعقوب غير الحريري؛ 
النهشلي عن الخفاف عن أبي عمرو بالوجهين”". 


.٠٠٠١ /۲ انظر: النتهی ص ۰۳۱۷ المصباح‎ )١( 

(۲) آیة: ۲۸۵. 

(۳) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰۲6 شواذ القراء‌ات ص" ۰۱۰ عراب القراءات الشواذ 
۸۱. 


.۲۳۷ /۲ الباقون با حمع. انظر: الصباح ۳۰۵/۲ النشر‎ )٤( 
.۳۱۱-۳٣٣ص انظر: المصباح ۰۳۰۵/۲ مصطلح الإشارات في القراءات‎ )٥( 
.۲۳۷/۲ الباقون بالنون. انظر: الوجیز ص ١٤٣۱ء النشر‎ )5( 




















سورة البقرة لشم 





لل ۶5۵ 


۳ 


واختلفوا فيها في فتح اثنتي عشرةیاء ۱ قوله تعالی: یم 4 موضعان» 


وم[ 4 بالفتح مدني غير الزهري» وحمید [بن قيس» وآبو عمری والنوفلي 
عن ابن بكار عن ابن عامرہ وافق ابن كثير» وابن محیصن في "ی 4 وفتح ابن 
مناذر» والهمداني عن طلحة يبرع أُوفٍ 4 وفتح مدني غير الزهري» وحميد]”") 
وهشام» والنوفلي عن ابن بكار» والأصمعي عن أبي عمروء والخلواني عن أبي 
معمر عن عبد الوارث عنه» وحفص يی 4 وفتح مکي» وابن مناذر» ويونس 
من طريق البلخي» # اذو وقال الشذائي: وهو في ما أظن غلط من البَلخي؛ 
هكذا أخبرني أبو بكر عن الخزاعي عنه. وكذلك حدثني أبو علي عن أبي عبد الله 
اللالكي عنه» وقرأت على أبي علي عنه بإسكان الياء كالباقين» وفتح ورش عن نافع 


والمقصود بياءات الإضافة» هي الياءات الزائدة الدالة على الواحد التکلم مثل الياءين 
التطرفتین في إن چ ورن من قوله تعال: لير #. وخلاف القراء فيها 
دائرة بين الفتح والإسكان وصلآً» ولذلك تسمى ب«الياء التحرکة) كما تسمى» ب (ياءات 
المتكلم) لدلالتها على الواحد المتكلم» وتسمى أيضا ب (الياءات المضافات). 

أما الياءات الزائدة فهي الياء التطرفة المحذوفة من الرسم الثابتة في الأصل من بنية الکلم 
مثل الياءين (الدَّاعى)؛ و(دعاني) من قوله تعالى: #ألدّع إا كان وخلاف القراء فيها دائر 
بين الحذف والإثبات وصلاً ووقفاًء أو وصلاً دون الوقف» وسميت زائدة بالنظر إلى من أثبتها 
ويقال ها: (الياءات المحذوفة) بالنظر إلى الرسم وإلى من قرأ بحذفها. انظر: النشر ۰۲۹۱/۲ 
۲ مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات ص4۱ ۱- .۲٥٢‏ 


.۳۳٣ ۳٣ آیے:‎ )٢( 

.۲ ٤۹ آية:‎ )٣( 

.۳۳ ٣٣ آیة:‎ )٤( 

. ٤١ آية:‎ )۵( 

)٦(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من التن» ومثبت في ال حاشیة. 
(۷) آية: ۱۲۵. 

(۸) آیة: ۱۵۲. 























٦‏ 8 4 ا - جا و الش أءعات 


وأبو مروان عن قالون عنه» والأصمعي عن أبي عمرو» ومحمد بن مناذر وحميد بن 
فیس سل 4 “و أسكن ميق الى 4 ثلاثة مواضع ابن محیصن: والحسن» 
والمفضل: والاعمش, والخلواني عن الدوري عن اليزيدي عن أبي عمرو» وأسكن 
ابن محيصن» والحسن. وحمزة» والأعمش طريق السعيدي» وطلحة وابن أبي ليلى» 
وعبيد بن عقیل» وبكار عن أبان» وحفص غير البختري» والخزاز طريق أبي علي عن 
شبيرة عند لعَهَدى لین ۰4ء زاد حمزة» وحمصي طريق أبي/ الفضل عنه 
والحسن» وابن محيصنء والأعمش طريق السعيدي» وطلحة وابن أبي ليلى وفي 
رف الى 4“ وأصل ابن محبصن, وطلحة أن يسكنا كل ياء إضافة لقيتها ألف 
ولام في جمیع القرآن إلا موضعاً واحداً فإنهما فتحاه قوله تعالى: في سورة الأعراف 
لے ادا 4 غیں # هد 7#الأنعام: ۰۲۱۲۱ و ری #[يوسف: ۲۱۹ 
وفامنوای٭ [يوسف: ۲۳]ء و #رْءَيىَ € [يوسف: ٤٣ء‏ ۰۲۱۰۰ وعصای ¥ [طہ: ۱۸] 
بإسكان الياء فيهن» داود بن أبي طيبة من طريق الأهوازي عنه عن ورش» ومحمد بن 
عيسى عن شيوخه عنه أيضاً وافق ابن هلال عن الأزرق» وأبو الأزهر طريق أبي علي 
عنهما عن ورش في #مُدى 0# و دشر 0# وظمتوای 4 فقط (). 

واختلفوا فيها في حذف ست ياءات» ثلاث منها في آواخر الآي» وثلاث منها 
في وسط الآي» قوله تعالى: #دَعْوَةَ الدَّاعِي 4" لالدَّاعِي دا دَعَانِي 4ء #وَاتّقُونِي 


(۱) آیة: ۱۸٩‏ . 
(۲) آیة: 6۰ ۷٦ء‏ ۱۲۲۔ 
(۳) آية: 4 ۱۲. 
)٤(‏ آية: ۲۹۸. 
(۵) آیة: ۱۵۰. 


(1) انظر: النتهی ص۳۱۸ الستنیر ص ۰۳۵۰ البهح ص ۰4۲۳ الصباح ۲/ ۳۰۷ . 
(۷) آية: كم ١‏ . 








ETE 

















سم ات سره هه رگ سس عي سه م ب ومع تیب ۲۱۱۷ 


سو زه البقر 
۶ 


یا آولی الْأَلَبَّاب4 7" بياء» بصري غير أيوب» ویزید وشيبة وإسماعيل ويعقوب ابنا 
جعفر والأصمعي وابن جمّاز وخارجة» وأبو خليد عتبة بن حماد الدمشقي» وكردم 
جميعاً عن نافعء وأبو مروان عن قالون عنه» وافق ورش إلا في نون زاد ابن 
شَتَبُوذْ عن الأزرق عن ورش #8إإِدًا دَعَانِ#» والعمري طريق أبي علي عنه عن يزيد 
في ذا دََانِ 4ء و#ااتّقُونِي4» وأحمد بن صالح والقاضي وابن بویان عن أبي تشیط 
فى ۶الراعی 4ء والحُلواني» والشحام في دا دَعَانِي4 هكذا قرأت على أبي علي 
عنهم عن قالون» وقرأت على أبي بكر عن أبي عون عن الخلواني» وعن أحمد بن 
حماد عن الحسن بن العباس الرازي عن الحُلواني» وعن ابن بويان عن أبي تُشيط 
جميعاً عن قالون #إِذًا دَعَانِي* بياء» زاد سلام ويعقوب والحسن والعباس طريق 

5 بے و م ۰ کی 5 يمد تو 
الخزاعي والخبازي عنه #فَازْهَبُونِي ۷4 ولإقائقوني ۱4ء و لا تكفرٌوني 17# 
وكلهم أثبت الياء في الوصل غير سلام ويعقوبء فإنهما آثبتا وصلاً ووقفاًء وافقهما 

و 2 ۱ کر زو 2 7 

ابن شَنَبُوذ عن قنبل في #الداعي)» و ذا دَعَانِي #» و #واتقوني» وآبو حاتم 
إلا من طريق أبي الفضل عنه في #الداعي)» وعصمة بن عروة عن أبي عمرو في 

00086 508 مو OT‏ وك ف ا 
فَارْهَبُونِي 4ء و إقاتقوني 4 و #لا تكفرُونِي4» ونحوهن في جميع القرآنء إلا أنه 
بالتخيير بين حذفها في الحالين وبين إثباتها في الحالين. 

قال أبو بكر بن الأنباري رحمه الله عليه: «فمن حذفها في الوصل والوقف 

احتج بأن رؤوس الآيات فصل بينها وبين ما بعدھاء واحتج أصحاب هذا المذهب 
(۱) آیة: ۰۱۹۷ 
(۲) آیة: 6۰ . 
(۳) آیة: ٤١‏ . 
)٤(‏ آیة: ۱۵۲. 
)٥(‏ انظر: النتهی ص ۰۳۲۰ الصباح ۰۳۰۸/۲ 























۶۰۸ دب سے ھت سے - جامع القراءات 
أيضاً بأن رژوس الایات بمنزلة رؤوس الأبيات» وذلك أن آخر الاية فصل ما بینها 
وبين ما بعدهاء كما أن آخر البيت فصل» فحذفت من رژوس الایات كما تحذف من 
أواخر الابیات. قال الأعشی): 

۱ ومن کاشح") ظاهر غمرة إذا ما اتسبت له آنکرن) 

آراد آنكرني فحذف الیاء اکتفاء بالکسرة منها. 

۱ وقال لبید: 

فا واین سل 0 قاعد کعتیق الطبر يغضي ول ) 

أراد يجلي يعني يكشف. 








ا () هو: ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف بن سعد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة 

ٰ ويكنى آبا بصی أحد فحول الشعراء وفد على آل جفنة الغسانيين» من شعراء الطبقة الأول في 
الجاهلية وأحد أصحاب ا معلقات: قال يونس بن حبيب: أهل الكوفة کانوا یقدمون الأعشى» 
وأهل الحجاز والبادیة يقدمون زهيراً والنابغة. انظر: طبقات فحول الشعراء١/‏ ۲۵. 

(۲) هكذا في النسخة وني ديوان الأعشى ص۱۹ (شأنى). 

(۳) انظر: اللباب نی علوم الکتاب ۲/ ۰1۲۳ ا حجة في القراءات ۱/ ۳۷۰ وفي بعض المصادر: ومن 
شانىء كاسف وجهه. انظر: فقه اللغة ۱/ ۰۱۳۲ إيضاح شواهد الإيضاح ۹۸۳/۱ء معاني 
القرآن للزجاج ۱/ ۹۸۳۔ 

(5) انظر: ديوان الأعشى ص ۱۹۔ 

() لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة» الشاعر 
الشهور المحسنء آبو عقیل» قدم على النبي و سنة وفد قومه بنو جعفر بن كلاب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة فأسلم وحسن إسلامه» توفي سنة4 ١ه.‏ انظر: المؤتلف والختلف في أسماء 

۱ الشعراء ۱/ ۹۲۲ء أسد الغابة 4 / .۲۸٢‏ 

۱ () انتضل القوم: إذا ارتمواء وانتضلوا بالکلام والأشعار وأصل الانتضال والتضال في الرماء» 
ثم یستعمل توسعاً في الفاخرة وقت المنافرة» ومجاثة الخصوم لدی الناقرة. انظر: شمس العلوم 
ودواء الکلوم ۰1۳۹/۱۰ شرح دیوان الحماسة١/‏ ۰1۹۱ 

(۷) النعمان بن النذر. انظر: المعاني الکبیر في أبيات العانی۱/ 4 4۷. 

(۸) انظر: دیوان لبید بن ربيعة ص٦۹ء‏ البیان والتبیین۱/ ۰۲۲۲ الشعر والشعراء ۱/ ۲۷۵. 
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إا حاونت ف اس فجبورا. فاي لت منك ونت یی 
آراد/ ولست مني فحذف» وقول آخر: والذین حذفوها من الوصل والوقف» 1/۱۰۰ 
قالوا: اکتفینا بالکسرة من الياء» واجتمع لنا مع هذا موافقة المصحف والذین أثبتوا الياء 
في الوصل وحذفوها في الوقف قالوا: آثبتناها في الوصل؛ لأن إثباتها هو الأصلء لأنها 
ياء الإضافة» وحذفناها في الوقف اتباعاً للمصحف. وکان یعقوب الحضرمي یثبت الیاء 
في جمیع هذه الحروف في الوصل والوقف» ویحتح بن إثباتها هو الأصل””". 
وكذلك سلامء قد بيّنا ما اختلفوا أصحاب أبي عمرو وابن محيصن» والهمداني 
عن طلحة» والأعمش من طريق السعيدي عنه في إدغام المتحرکات فالآن نذكر في 


۱ آخر كل سورة مالا خلاف عنهم من الإدغام. 


جا 3% 3 


)١(‏ القائل: النابغة الذبياني» الشاعر وهو زياد بن معاوية بن جابر بن ضباب بن يربوع يكنى آبا 
أمامة» شاعر جاهلي من أهل الحجاز كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده 
الشعراء فتعرض عليه أشعارهاء وكان الأعشى وحسان والخنساء ممن يعرض شعره على 
النابغة. انظر: طبقات فحول الشعراء١/‏ ٥١ء‏ تاريخ دمشق ۰۲۲۱/۱۹ رجال المعلقات العشر 
15 . 
قاله لما قتلت بنو عبس نضلة الأسديء فقتلت بنو أسد منهم رجلين» فأراد عيينة عون بني 
عبس وإخراج بني أسد من حلف ذبيان» فقال النابغة هذا الشعر. انظر: سمط اللآلي في شرح 

| آمالي القالي ۰3۷۸/۱ 
۱ (۲) انظر: ديوان الحماسة ص۳۳۹ أشعار الشعراء الستة الجاهليين ص ٤٠ء‏ الكتاب لسيبويه 
۱ ۸۶ 


(۲) انظر: ایضاح الوقف والابتداء ۲/ ۲۲۰ . 


























۷۰ ہے م صعرت چپ سیگ ا 
لجسي OES‏ ری ع سجس جع عيدب عو تن سين ب تست گس سيت جا مج لمر اعات 


ذكر الإدغام 


قوله: فيه دی ۱۹ طوَيلَ لهم 274 رَه کیٹ ۲۷ء #لَدَهَبّ د 8 مهم 04 
ایی م4 جک ل١ہ‏ وذ ال رک ۰ وی وش 
کر 8 که ۷۷ رات شتا ۱۹4 اد مین اک 
و ا۱ک و کت 4(« کی ٠4‏ 0ھ مو کک 
تیک ۱۳ E‏ ره ۱۳ وله ۷۹ک تب کی I‏ 


(۱) آية: ۲. 

(۲) آية: ۱۲. 

(۳) آية: ۱۳. 

.۲۰ آیة:‎ )٤( 

(۵) آیة: ۲۱. 

.۲۲ آية:‎ )٦( 

(۷) آية: ٣۳ء‏ وكذلك ما بعده. 
(۸) آية: ۳۳. 

(۹) آية: ۳۵. 

(۱۰) آیة: ۳۷ء وكذلك ما بعده. 
)١١(‏ آیة: ۳۷۔ 

(۱۲) آیة: 64 . 

(۱۳) آية: 5۵۲. ۱ 
(۱۶) آیة: ٥٥۔‏ 

. ٥٦ آیة:‎ )۱١( 


.۵۸ آیة:‎ )٦١( 
.69 آية:‎ )۱۷( 
.16 آیة:‎ )۱۸( 
ما بین العقوفتین ساقط من المتن» ومثبت في الحاشية.‎ ( 
































املك 





سورة البقرة - 
7 ین ند ۷5 یل ما یروک رر ت 

ری 401 ۶ک وا للم ايتِم ۷۹ [(المظیر 5 لم 
سر ۰ کتک کال 274 کک ینم € ظا یک 4 ڑا چک 
« کک کال ۲4ء تی اک رای ۳۹ نایار ماک َال لال ۱۵4 
دن صلی 4 ہو سیل بنا 4 17" هار 7 ء د قال نی ۱۳4 
طف 4 واختلف عنهم» وقد تقدم ذکره» فک ۱۳44 وشن .74" 
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(۱) آیة: ۷. 

(۲) آية: ۷۷. 

۰۷۹٩ آية:‎ )۳( 

.۸۳ آیة:‎ )٤( 

)٥(‏ آية: ۹۱۔ 

.٩۲ آية:‎ )٦( 

(۷) آیة: ۵ ۱۰. 

. ۱١۹ آية:‎ )۸( 

(۹) آية: ۱۱۳ . 

(۱۰) آیة: ۱۱۶. 

(۱۱) آیة: ۰۱۱۷ 

(۱۲) آیة: ۰۱۱۸ 

(۱۳) آیة: ۰۱۲۰ وكذلك ما بعده. 
(۱6) آیة: 6 ۱۲. 

(۱۵) آیة: ۵ ۱۲. 

.۱۲۷ آیة:‎ )١٦١( 

(۱۷) آیة: ۰۱۳۱ 

(۱۸) آية: ۱۳۳ وكذلك ما بعده. 
(۱۹) آیة: ۰۱۳۹ 

(۲۰) آیة: ۱۳۸. 











۲ 0 3 سی اج ۱[ ۱ 555 جامع القراءات 
کن 4 وتن اطم یک ۲4 ل شم من 204 وسک 
بل 04 «الككب بل چا کہ ۾ ودا ویک لهم۳4 #والکذاب بِالْمَعْفِرَوَ 4 
«السعکب بالق 4 رسک ۹( عر رما 4 طحق بک 
ک4 علق ال حڑ تا € فاحیث ٹیدٹموھم 4 .کڪ 1 من 
یو رک € ینف کن فول ر 4 ییک کول 4 ھر لد اق 
له 1(« 7 رل ۱۸ 1 کت ٽڪ ب بالق 14(« 9 ہم بی الكًایں٭4ء٭وَمَا 


3 
2 


(۱) آیة: ۱۳۹ . 

(۲) آیة: ۱۰. 

(*) آية: ۲ 

.١ 6 آية:‎ )٤( 

. ٠٤١ آية:‎ )6( 

.۱۷ ۰ آیة:‎ )٦( 

(۷) آية: ۵ ۰۱۷ 

(۸) آية: ۲۰ ۱۷. 

. ۱۸٩ آیة:‎ )٩( 

(۱۰) آیة: ۰۱۸۵ 

(۱۱) ایة: ۰۱۸۷ 

(۱۲) آیة: ۱۸۷ 

۰۱٩۱ آیة:‎ )۱۳( 

(۱) آیة: ۰۲۰۰ وكذلك ما بعده. 
(۱۵) آیة: ۲۰۱. 

.۲۰ ٤ ایة:‎ )۱۰( 

(۱۷) آیة: ۹ ۲۰. 

(۱۸) آیة: ۲۱۲. 

(۱۹) آیة: ۰۲۱۳ وكذلك ما بعده. 


411 90۷7(0( ہہ 





سس٦“مسسس۱سٌلسإمومإسمإ+سممسمممم٭سڑوکمممسمہوآؤ/یم(ہہ(ڈ‏ یچک ۳ب 




















کی هر 


سورة البقرة 

هرت از ۱4اب آقر هرُوًا 74 «الیکاح حى ۳۹ ان لله 
یتک ما کال ر04 $ ول ٩‏ ول یر 2*4 فا جاو 
و4( وتک داو دجا لوست ۳6 ان اق بوم 4 یشم کہ ۳۹ ینلم 
۲«( ینت 74 «لکنهر1 ۳6 اتب ۳۹/1 ایز * 
€ كذلك اثنان وثمانون حرفاً. 
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وقد شرحت مذهب قتيبة فى الإمالة من طريق أبى على عنه» الآن نذکر [في]!1١)‏ 
آخر كل سورة من طريق ابن مهران والخزاعي عنه إن شاء الله. 
ذكر الإمالة عن قتيبة 


من طريق ابن مهران عنه قوله تعالی: #وَوِنَآلنّاس 1١#‏ بكسر النون في 
جمیع القرآن إذا كان خفضاً وقد تقدم ذكره فرشا ۱۳۹ وا سما که * 


.۔۲٢٢ آية:‎ )١( 

)٢(‏ آیة: ۲۱۔. 

(۳) آية: ۰۲۳۵ وكذلك ما بعده. 
)٤(‏ آیة: ۳ ؟. 

.۲ 1۷ آیة:‎ )٥( 

.۔۲٢۹ آیة:‎ )٦( 

(۷) آية: ۲۵۱. 

(۸) آیة: ۲۵۶. 

)٩(‏ آیة: ۰۲۵۵ وكذلك ما بعده. 
(۱۰) آیة: ۲۵۹. 

.٦٦٢ آیة:‎ )١١( 

(۱۲) آیة: ۹٥۲۔‏ 

(۱۳) آیة: -۲۸۶٢‏ كلم ؟. 

)٤(‏ مکرر في الأصل. 

(۱۵) آیة: ۸. 

(۱۲) آیة: ۰۲۲ وكذلك ما بعده. 









































۰ب 


5 ۱ 1 شع ملک اس مه هس بی چ له جامع القراعات 
2 رہ ےج رہ رص نے 
بکسر الباء والنون فيهما کسرا لطيفاء #وأتوأ بو مُتَسَبِهًا 4 يميل الشين 


و مو و عقي 


قلیلا فان جال ۳4" يميل الجيم قليلاء اول فز يميل الکاف» مع 


۳2 


ریت 4 یمیل الراء» عل طعامٍ ود 4 یمیل الواو في الخفض حيث 
كان» من الیک 4و الجهاوت 4" يميله في الرفع والخفض کل 
القرآن» و۸4 «ووایر>۳ وله يميل الواو كل القرآنء 
سا ۱۳۹ يميله قلیلاه وا سیون 4 یمیلہ یا یکم کی ۱۳ یمیل 
السین قلیلاّ باب َدرُوتَ ۳ یمیل الباء قلیلا» من آهل التب ۱۹4 یمیل 


ے گر وم 


التاء في موضع الخفض کل القرآن لق أَلْحَيوٰوَالیا 4 یمیل الیاء قليلافي موضع 
الخفض کل القرآن» «تلاوتوه)»۳ ۱ یمیل اللام قليلاء جاک 4" یمیل الجیم 


(۱) آية: ۲۰. 

(۲) ایة: ۳۰. 

. ٤١ آية:‎ )۲( 

(5) آیة: 1۳ . 

(۵) آية: ٦٦۔‏ 

(5) آیة: ۰1۷ 

(۷) الفرقان: 1۳ الزمر: 16 . 
(۸) آية: ۰۸۳ 

(۹) لقان: ۳۳ البلد: ۰۳ 
(۱۰) مریم: ١۱ء‏ لقمان: ١۱ء‏ وغیرها. 
(۱۱) آیة: ۰۸۳ وكذلك ما بعده. 
(۱۲) آیة: هم 

(۱۳) آیة: ۱۰۲. 

۱۵ )١5( 

(۱۵) آیة: ۸۵. 

۰۱۲۱ آیة:‎ )١٦١( 

.۱۲ ١ آية:‎ )۷( 


























ورةالقة ل e‏ سے یت ۶۱۵ 


في الرفع والخفض والنصب» > ل متاسگا)' يميل النون قلیاا سیل ۲4 
يميله إمالة لطيفة في جميع القرآن» وما ات کج € [يميل التاء قليلاء لوَا 
تام 1 مثله و6" يميل النون واللام منه حيث کان» ولا يميل 
ولا 4ء ری € يميل الصاد قلیلا ولا یکسرہہ وهي رواية ابن مهران عنه 
ويكسر الراء کسراً مشبعاً تک 4 يميل الام قليلاء یر ۸(4 
يميل الشين من النصب والرفع والخفضء ل٭بِكَرِچینَ 4 يمل الخاء منه كل 
القرآن مسین 4ء رسای ١04‏ يميل السين منهما قليلاء خسن ۱۷۹ 
يميل السينء #لِلْوَالِدَيْن 4 یمیل الواو تلآ کاری ۱۳۱۹ يميل الباء قلیلاه 
#دَعْوَة لدع € يميله قليلاً ٣ال‏ سیک ١94‏ يميل السین؛ و #الْمَسَحِدٍ # يميل 

السین» عكر > که 4 یمیل الكاف إذا وقف» وكذلك کا “4 [آل عمران: ۱۳] 
قال: لایمیله في الوصل» فإذا وقف آمال والله أعلم. مر بع ساب »۱۷ 


(۱) آیة: ۰۱۲۸ 

(۲) آية: ۱۲۵. 

(۳) آية: ۱٤١‏ .و کذلك ما بعده. 
)٤(‏ ما بین العقوفتین ساقط من المتن» ومثبت في ا حاشیة. 
(۵) آیة: ۰ ۱۵. 

. آیة:‎ )٦( 

(۷) آیة: ١٦٦۔‏ 

. ۱١۸ آیة:‎ )۸( 

.۱٦۷ آیة:‎ )٩( 
آیة: ۱۷۷۔‎ )۱۰( 

(۱۱) آیة: ۱۷۸۔ 

(۱۲) آیة: ۱۸۰۔ 

(۱۳) آیة: ۱۸٩‏ . 
)١5(‏ آیة: ۱۸۷۔ 

۱۹۲١ آیة:‎ )۱۵( 

۲۰۲ آیة:‎ )١٦١( 























KEE 3 ۱"‏ يي ب iat MESS‏ 5 سحام 2 القر اعات 


و جساہا مسا #[الانشقاق :۸[ يميل السين في الخفض والنصب» ٠‏ بالا باد ٩‏ یمیل 
الباء في الخفض حيث کان عون 4ء #والمَسححين 4 يميل الواو والسين» تال 


فيه 74" يميل التاء في الخفض حيث کان» ین ایهم 4 يميل السین» لخن 4 


يميل السين» وربا ١4‏ يميل الجيم في الخفض والنصب حي ث کان حون کام ین 7#" 
يميل الكاف» #وعَل آلوارثٍِ € يميل الواو» من جب اليس 04 يميل السين في الخفض 
حيث کان لإ أَرحَامِهنَ 4 یمیل الحاء قليلاء عفد ألیْکاج 4 و یرو عفدة 


اَیْکَاج ا یمیل الكاف فيهما قليلاء وا 4" يميل الجيم؛ عر 2 را ۱۳ 


ام 


یمیل الراء وس عاخزیه € یمیل الھمزت مه رال اهل 46 یمیل الجیم 
كاب لد 4 وا 4" یمیل الکاف في الرفع والخفض والنصب 


(۱) آیة: ۲۰۷. 
(۲) آية: ۲۱۵. 
(۲) آیة: ۲۱۷. 
)٤(‏ آية: ۰۷۲۲ 
)٥(‏ آية: ۲۲۹. 
)٦(‏ آیة: ۲۲۸. 
(۷) آیة: ۰۲۳۳ 
(۸) آیة: ۲۳۵. 
(۹) آیة: ۰۲۲۸ 
(۱۰) آیة: ۲۳۵. 
(۱۱) آیة: ۲۳۷. 
(۱۲) آیة: ۲۳۹. 
(۱۳) آیة: ٢٤٤۔‏ 
(۱) آیة: ۷٦٦۔‏ 
(۱۵) آیة: ۲۷۳۔ 
)١5(‏ آیة: ۲۸۲. 
(۱۷) آیة: ۲۸۳ 





۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


























ة البقر 


رصع سم ۱ مہ 2۱۷ 


7 
من رَجَالِكُم 4 يميل الجيم» #وكتابه وَرسلِهِ 4 يميل التاء وزادوا عليه 
عنه قوله مسرب ۲۹ء ی لول 04 و مرت که ین سعكير ٥(۹‏ 
ليس لب 4 و بیت ۳6 و یآ لن ۰۹" ماما ٩‏ یمیل المیم قلیلاه 
۱ يميلهافي موضع الج رکل القرآن» سوت ۱۱و یت ٠74‏ 
یمیل الصاد قليلاً في موضع الجر كل القرآن یمیل الألف في الرفع» والخفض» 
والنصبء وكذلك جل ۱۳۹ من یلید 4 یمیل الظاء في موضع الجر کل 
القرآنء لين يبت ۱4ء لمن لت 4 يميل الباء فيهما في موضع الجر حيث 
جاء مت ۱۱۷4ء بات 4 یات 4 وبابها في موضع الخفض» 


.۲۸۲ آية:‎ )١( 
.۲۸۵ آية:‎ )۲( 
. ۱۵۳ آیة:‎ )۳( 
.۱۵۵ آیة:‎ )٤( 
.۱۵۸ آیة:‎ )۵( 
.۱۵٩ آية:‎ )٦( 
آية: ۹۹۔‎ )۷( 
.٩۲ آیة:‎ )۸( 
.۱۲ ١ آیة:‎ )٩( 
.۱۲ ۰ آیة:‎ )۷۰( 
.۲۳ آیة:‎ )۱۱( 
آل عمران: ۱۷ء وغيرها.‎ )۱۲( 
. آية:‎ )۱۳( 
.۳۵ آیة:‎ )۱۶( 
.6۷ آیة:‎ )۱۵( 
.۲۲ آیة:‎ )١5( 
.۳۹ آية:‎ )۷( 
. 6 آیة:‎ )۱۸( 


ح 






































"۱۱ 





۸ ا مد یک ر ا ا وا م کے ا ی جج جامع القراءات 
من 4 اگل ای 74 عار 4 لاون لیرد ۶۹ وہ 
حَيكِينَ ۶۱4 التظری 4 يميل النون قلیلا كل القرآن» لجار ۱4 
وَعْجَارة 4 يميل الجيم لطيفاًفي موضع الجر كل القرآن الم 4 حيث 
وقع في موضع الخفض. فلح 74 مثله #وَمَاهُم يصَارنَ 4 بالامالت 
وین ۱۳۹ منله فان ايآ ۱۳4 للا خانفی 4 وین لئ ۱۳4 
لعن اضعب لیم ۲۱٩‏ قال المطرز: وکل ما کان/ (عن) في آوله في جميع القرآن 
بالامالة. وکذلك لبون ۱۹4 ونر ری ۷۹۴ من دون و۱۳6 
بالامالة في رواية الخزاعي عن بشر وأبي الفضل» وف لاب 4 یمیل القاف» 


(۱) آیة: 16 . 

(۲) آیة: 1۰ . 

(۳) ایة: ٦٦۔‏ 

(۶) آیة: ٦٦۔‏ 

. 15 آیة:‎ )٥( 

.1٩ آیة:‎ )٦( 

(۷) آية: ۷ء وكذلك ما بعده. 
(۸) آیة: ۸۵. 

۔۹٦ آیة:‎ )٩( 
.۱۰۲ آیة:‎ )۱۰( 

(۱۱) آیة: ۵ ۱۲. 

(۱۲) آیة: 6 ۰۱۱ وکذلك ما بعده. 
(۱۳) آیة: ۱۱۵. 

(ع۱) آیة: ۰.۱۱۹ 

(۱۵) آیة: ۰۱4۸ 

.۱۵۵ آية:‎ )١5( 

(۱۷) آیة: ۲۳. 

(۱۸) آية: ۰۱۷۷ 
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سورة البقر ق ۳ ۳ ۳ ۶:۱۹ 
نیا 4 ممال حيث وقع؛ بت 274 نت6 يميلها في موضع 
الجر كل القرآن. لد دَعَان 4 يميل الدال قليلاء موقي 4( یمیل الواو قليلا وكذلك 
من وبا عم في الحالين» ار 04 يميل الزاي» ون 


ےم ہے کے 


آکار 4 مسال منیا ۰۹۷۹ کی یی ال تب 4 یمیل الباء حیث 
جاء في موضع الجر من کم 4 وما تصرف منه في موضع الجر حيث جاء من 
ریک مع ریغ 704 لت ۵ (وتیخ ۳6 رما تصرف منه في 
موضع الجر مت ۷۷ يميل ارا قلا ی له تست ۸۱۷ طیں 
شای 4( وكذلك فا کات 4 ساتم 4 يب لوب ۱۹ لطعایاک 


. ۱۸٤ آیة:‎ )۱( 

. 1۸٩ آية:‎ )۲( 

(۳) آية: ۱۸۶. 

.۱۸۲ آیة:‎ )٤( 

)٥(‏ آية: ۱۸۹ء وكذلك ما بعده. 
)٦(‏ آیة: .١95‏ 

(۷) آية: ۱۹۷۔ 

(۸) آیة: ۲۰۳. 

(۹) آیة: ۱۹۲ء وكذلك ما بعده. 
(۱۰) آیة: ۱۹۷۔ 

(۱۱) آیة: ۱۵۵. 

(۱۲) آیة: ۰۱۹۰ 

(۱۳) آیة: ۱۹ ۲. 

(۱6) آیة: ۰۲۱۳ وف الأصل (لا يحكم). 
(۱۵) آية: ۲۲۵. 

(۱۰) آیة: ۲۳۳. 

(۱۷) آیة: ۱۸ ۲. 

.۲۲ ٩ آية:‎ )۱۸( 

(۱۹) آیة: ۲۲۲. 






































وہسقسسحسومنت جامع القر اءات 


“رم 


ے سح 


وَشرابلک ۷۹" ممال فيهماء هكذا قرأت على أبي بكر عن قتيبة كقراءتي على الأهوازي 


© یت نسیتت ۲۷ک ۷ مب € [الفاتحة: 4]» و ملق سل € [آل عمران: 75]» و لاجر 


و رم 


اآل عمران: 0۷۲ وله ول اوليك 4 ول یط نو [الشورى: ۲0۲ 
وکذلك کل ألف بعدها كسرة في جميع القرآن إلا خمس کلمات فانهما کانا یفتحانهن 
عنه في كل إعرابهن» قوله الک امن ۷4 لح » [الرعد: ۱۳]» 
و اب46 و کواب 4[سبا: ۱۳) وقد ذكرناها في باب الإمالة» وأظن أنا 
هکذا قرأت من طریق الخبازي عن الأصم» الشك مني والله آعلم. 


2د 32 ے82 
تپ ات نزت 


۔۲٥۹ آیة:‎ )١( 

(۲) آیة: ؟. 

(۳) آية: ٤۹ء‏ وغيرها. 

)٤(‏ آیة: ۰۱7۰۵ وغيرها. 

)٥(‏ آية: ۹۰۱۷ء وغيرها. 

)٦(‏ الفاتحة: ۳ البقرة: ۰۲٩۳‏ وغيرها. 
(۷) البقرة: ۹٦ء‏ ۸۵ء وغيرها. 

















AT 


سو رة إل طهر ان سسس 


سورة آل عمران 


مدنية» وعددها في قول أهل المدينة» وأهل مكة» والبصرة» وآیوب والکوفته 
وعطاء بن يسار مئتا آية» وفي قول أهل الشام مئة وتسع وتسعون آية. 

اختلافها: سبع آيات ات2 4“ كوفي, لرك َي 4 الأول مدنینه 
ومکي» وكوفي» وبصريء وآیوب. و وال تن 4 مدنيان» ومكي» وبصري» وأيوب» 
وشامي» ال الیل 4 الأخير كوفي» لورمولا ال بَن ٍسرویل 4 بصري» وأيوب» 
تا مورک ۵4 مدنیانء ومکي» وشامي» #مَام هی ۳ عده يزيد" . 

وعدد کلماتها: ثلاثة آلاف کلمت وخمس مثة وعشر کلمات. 

وعدد حروفها: أربعة عشر آلف حرف وأربع مئة وثلاثون حرفاً. 


ذكر الحروف 


(ألف لام ميم)” بفصل الحروف بعضها من بعض بسكتة خفيفة» يزيد غير 


الدوري ع۴۹۷9 


. 6۹ آية:‎ )٤( 

.٩۲ آیة:‎ )٥( 

.۹۷ آیة:‎ )٦( 

(۷) انظر: البیان في عد آي القرآن ص ۰۱4۳ بصائر ذوي التمييز .۱٥۸/۱‏ 
(۸) آیة: ١۔‏ 

(۹) انظر: النتهی ص ۰۲۷۲ الکامل ص ۰4۸۰ 









































۱ / بے 





۲ س حم م ج جامع القراءات 

(میم 6 بإسكان المیم» وقطع الهمزة في الحالين» يزيد والأعشى 
والبرجمي» وإسحاق بن يوسف الأزرق» وابن أبي حمادہ وابن أبي أمیق والدارمي 
جميعاً عن أبي بکرہ والرفاعي طريق أبي علي» ومحمد بن المنذر» وعبد الله بن عمر 
عن یحبی عنه» وأبو زيد» والكسائي معاً عن المفضلء وقرأت عن أبي بكر عن يزيد 
بالوجهين”". قال أبو الفتح: قراءة الأعمش» عن إبراهيم النخعي””. 


فوصفه بالنزول» وبه قرأت من طريق ابن مهران والل أعلم» إلا أن الأعشى على 
أصله في السكت على المیم» بکسر الميم» ووصل الألف مفضل بن صدقة الحنفي 
عن عاصم» الآخرون بفتح الميم ووصل الألف'. 


ڑل عَلَيْكَ» © بتخفيف الزايء ظالْكَِابُ4 بالرفع» الأعمش طريق/ 
السعيدي عن 


«الأنجيل» بفتح الهمزة وحيث كان» الحسن البصري(. 
جَامِعٌ 74 بالتنوين» #النّاسّ 4 بفتح السين» الحسن» وطلحة. 


(۱) آیة: ۲-۱. 

(۲) انظر: التتهی ص۳۲۱ الکامل ص 4۸۰ . 

(۳) انظر: الحتسب ۰۱۱۰/۱ 

۰۳۱۲/۲ انظر: الستنیر ص ۰۳۵۰ الصباح‎ )٤( 

۳ آية:‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: الحتسب ۱/ ۰۱3۰ |عراب القراءات الشواذ ۰۳۰۱/۱ مصطلح الاشارات في القراءات 
ص۱۳ ۳. 

(۷) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰۲6 مفردة الحسن البصري ص۰۲۳۹ مصطلح الاشارات 
ص۳۱۳. 

.٩ آية:‎ )۸( 

)٩(‏ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص" ۰۲ مفردة الحسن البصري ص ۰۲۰ |عراب القراءات 
الشواذ ص۱۰۸ ۰ 


























امور اللو ات مح ل دی ی حت "290۷0 
سَیغلبُون ویحشرون ۳۹ بالياء فيهماء حمصي طريق أبي علي عنه» وحمید 
وحمزة» والكسائى» والأعمش» وطلحة. وابن أبى ليلى» وخلف» ومحمد بن سعدان» 
۲ 3 )۲( ا قش ۳) 
ومحمد بن عيسى» مخیر عباس من طريق آبي الفضل 3 
روم 4 بالتاء» مدني غير محمد بن مناذر» وبصري غير أبي عمرو» وحمصي 
طريق أبي الفضل عنه» وأبان عن عاصم» وأبو عمارة» وابن شاهي غير ابن الصَّلت عنه 


عن حفص کرت 
ی٦‏ بفتح الزاي والياه 4 بنصب الباء» حميد اي عن ابن 
و لا 


يه سوس ۱ کیہ و أت و كماد کی( 
قل انكر 4 وفي صاد # أَمْنزِلَ ۷4ء وفي القمر٭ أل ۱۱4 بالمد فیهن» 

مدني غير محمد بن مناذر» وورش» والأصمعىء وابن جمّان وخارجة» وابن خلید» 

وكردم» وإسماعيل طريق أبي علي عنه إلا ابن فرح عن الدوري عنه» والجھضمي؛ 

وعصمة ومعاذ العنبري» وخارجة» واللؤلؤي جميعا عن أبي عمروء وأبو حمدون 

غير ابن مهران عنه» وأبو أيوب» وإبراهيم بن حماد طريق الأهوازي عنهما عن 

وأوقية غير الأهوازي عنه عن اليزيدي» وأبو عون طريق أبي الفضل عنه عن الخلواني 

.١؟:ةيآ‎ )۱( 

(۲) انظر: المنتهى ص ۰۳۲۲ الكامل في القراءات ص77 6. 

(۳) الباقون بالتاء. انظر: الصباح ۲/ ۳۱۷ النشر ۲/ ۲۳۸۔. 

. ۱۳ آیة:‎ )٤( 

۰۲۳۸/۲ الباقون بالياء. انظر: التيسير ص٦۸ الوجیز ص* 4 ۰۱ الصباح ۲/ ۰۳۱۷ النشر‎ )٥( 

.١4:ةيآ‎ )٦( 


(۷) انظر: مفردة ابن حیصن ص ۲۱۹ء مصطلح الاشارات في القراءات ص٣۳۱.‏ 
(۸) آية: ۱۵. 

(۹) آية: ۸. 

.۲۵ :ةيآ)٠١(‎ 



























































۰۵| 


٤‏ لہ ٌصس ل 1۱۳ جامع القراءات 
عن الدوري عنه» ونصر بن علي عن الأصمعي عن أبي عمروء والواقدي عن العباس 
عنه» وأوقية عنه آیضاً من طریق ابن مهران عنه والمازني والضحاك وحماد بن عمرو 
عن عاصم» وروح بن عبد المؤمن عن عبد الله بن عمرو بن آبي أمية البصري عن 
أبي بكر عنه» ومحمد بن المنذر» وعبد الله بن عمرو معاً عن يحيى عنه» وافقهم ابن 
اليزيدي» وإسحاق بن مخلد عن أبي حمدون, وأوقية عن العباس من طريق الأهوازي 
عنهما الا هناء ضدهم أبو محمد الخريبي عن أبي عمروء بهمزه بعدها ضمة کالواو؛ 
مكي غير أبي حذيفة عن شبل عنه وورش» وابن جمّازء وخارجةء وأبو خليد» وكردم 
المغربي» وإسماعيل طريق الأهوازي إلا ابن فرح عن الدوري عنه» وأبو عمرو طريق 
من بقي إلا ابن غالب عن الأصمعي عنه» ورويس» وزيد» وسهل» ونعيم بن يحيى 
السعيدي عن حمزة» وأحمد بن جبير» ومحمد بن جرير عن اختيارهماء بهمزتين 
بينهما مدة» الأخفش والخلواني معاً عن هشام وقرأت على أبي علي الأهوازي 
عن الداجوني عن هشام بالوجهين بهمزتين مقصورتين وبهمزتين بينهما مدة أيضاً 
وهكذا ذكر الخزاعي في الواضح: وقرأت أيضاً على أبي علي عن الخلواني عن هشام 
بھمزتین مقصورتين وبهمزتين بينهما مدة وبهمزة واحدة ممدودة فيهن بثلاثة مذاهب» 
وقرأت على ابي بكر عن أبي زيد عن ابي عمرو بالوجهين بهمزتين بينهما مدة( 
وبهمزة واحدة ممدودة. يزيد إلا الحلواني» وشيبة» والزهري يتركون الهمزتين جميعاً 
كانت في کلمة» أو من كلمتين مختلفتين» أو متفقتين في جميع القرآنء الهاشمي» 
والزهري لا يمدان فيهن» الآخرون عن یزید وشيبة يمدون إذا كانتا في كلمة متفقتين 
أو مختلفتين حيث كان» وقد/ ذكرنا في أول سورة البقرة» وقرأت عن الأصمعي عن 
نافع» وعن ابن غالب عن الأصمعي عن أبي عمری وعن أبي حذيفة عن شبلء وعن 
ابن كثير بهمزتين مقصورتين كالباقين"". 


)١(‏ انظر: المنتهى ص۳۲۲. 
)٢(‏ انظر: النتهی ص ۰۳۲۲ الكامل ص ` ۱ ا ستنیر ص۳۵۱ المصباح ۷۲ النشر ۱/ ۳۷۹. 























سورة ال عمران هن 2 بت 7 ےجب ل TO‏ 
ند رَبّهِمْ جَنَّاتِ 74 بالخفض عبد الله بن يحبى الساجي عن يعقوب”. 
لرُضْوَانٌ4 بضم الراء حيث كان الحسن البصري» وشيبان بن عبد الرحمن عن 

عاصم» والأعشى» والبرجمي غير أبي علي عنه والكسائي وأحمد بن جبير» ويحيى 

ابن سليمان جميعاً عن أبي بكر عنه» والأهوازي عن خلف» وابن سعدان» وابن حزام 
ومحمد بن المنذر» وعبد الله بن عمر جميعاً عن يحيى عنه» وشعيب طريق الشذائي 
عن نفطويه عنه» وأبو الفضل الخزاعي» وأبو إسحاق الطبري كلاهما عن الواسطي عن 
حماد بن أبي زياد عنه» الآخرون عن عاصم إلا حفصاء وأبان بضم الراء حيث كان 

الا في سورة المائدة قوله تعالى: #مّري اتب روک 74" فإنه بکسر الراء لا غير» 

حفص وأبان عنه بكسر الراء فيهن كالباقين» وبه قرأت على أبي بكر عن المفضل عنه. 
«شهد ال ۲*64 بکسر الهمزة» الحسن البصري". 
«أنّ لین 4 بفتح الهمزة» الكساتي» ومحمد بن عیسی عن اختیاره(. 
لويقاتلون الِْي ن4 بألف» ابن حمدون, وأبو القاسم السابوري معاً عن 

الكسائي» والدنداني» ومحمد بن نصير وابن آبي نصر عن نصير عنه هکذا ذکر آبو علي 

في مفردہہ لوَيقاتلُونَ الَّذِينَ4 بألف» طلحة وحمزة غير الأزرق» ومحمد بن زكرياء 


ويحيى بن زياد القَرَّاء وبكر بن عبد الرحمن القاضي عنه» وابن جبير» والواقدي» وابن 


.16 آیة:‎ )١( 

(۲) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص٢٦۲ء‏ شواذ القراءات ص۱۰۹ البحر المحيط / .٠١‏ 
(9) آية: ۱٩‏ . 

.۲۳۸ /۲ انظر: المنتهى ص ۰۳۲۳ مفردة الحسن البصري ص 4۰ ۰۲ النشر‎ )٤( 

۰۱۸ آیة:‎ )٥( 


)٦(‏ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص٢٦٦‏ مفردة الحسن البصري ص ۰۲۶۰ مصطلح الاشارات 
في القراءات ص ۱5 ۳. 

(۷) آية: ۱۹ . 

(۸) الباقون بکسرها. انظر: السبعة ص ۰۲۰۲ الصباح ۲/ ۰۳۱۸ النشر ۲۳۸/۲ 
































£٦‏ مد م سي ی و کی و سر بچ سگ وت ج چت س جامع القراءات 
واصل عن الكسائيء وابن نصرء وابن رستم عن نصير عنه» وابن زياد» وابن باذام عن 
قتيبة عنه(۲» هكذا ذكر الأهوازي فی مفرده وقال في تصنيفه عن محمد بن عيسى» 
وابن آبی نصر بخلاف عنه» وقال الخبازي: حمزة» والأصمء وابن ان کر 


محر د عبر 


الحم لیت ۹ء وال مالك # هناء وفي الانعام* ویونس "۲ 
والروم" وفي الأعراف فلکم مت 4 وفي فاطر لبم 4 بتشدید 
الياء فیهن حيث كن» مدني غير الزهري» وابن مناذرہ وأيوب من طريق الأهوازي 
عنه» وكوفي غير محمد بن جریر وعاصم إلا حفصاًء وأبان عنه» ويحيى بن 
سليمان الجعفي عن أبي بكر عنه» وافقهم الأصمعي عن أبي عمرو #مر امت 2# 
و الم حيث كانا فقط» وإسحاق بن إبراهيم طريق الخزاعي عنه عن الوليد بن 
مسلم في يونس والروم وفاطر» زاد مدني غير الزهري» وابن مناذر منکن ميا ه 
[الأنعام: ۱۲۲]) وحم آخه مب 4 [الحجرات:۱۲]ء و لسع 4 [یس: ۳۳]» وشدد 


س سک 


2 2 


سلام ویعقوب وسهل وأبان عن عاصم لالح یبال یت 4 ولیت من ای 4 
و وکا میا زاد أبان و لحم آخه ۹ء إلا أني قرأت على أبي علي عن المعدل 
عن روح؛ وعن السيرافي» وعن داود كلاهما عن يعقوب ونان متا 4 بالتشدید 
وعن الآخرين عن يعقوب بالتخفیف» وشدد الحسن البصري وابن أبي ليلى ون 
كان ما 4 فقط وشدد هارون العتكي» وخالد بن جبلة» وإسحاق بن يوسف الأزرق 


۰۳۱۸/۲ الباقون بفتح الياء وإسكان القاف. وحذف الألف؛ وضم التاء. انظر: الصباح‎ )١( 
النشر ۰۲۳۸/۲ الإتحاف ص۲۲۱.‎ 

(۲) انظر: الكامل في القراءات ص5 ١‏ 6. 

(۳) آية: ۲۷. 

.۹۵ آیة:‎ )٤( 

۰۳۱ آیة:‎ )٥( 

۰۱٩ آیة:‎ )٦( 

(۷) ایة: ۵۷ . 

(۸) آیة: ۹ وني الأصل زيادة واو (وإلى بلد ميت). 





























كور ق کو 1۲۷ 


و کن ي 


جميعاً عن أبي عمرو تا 4 حيث كانت بالهاء» وأبو عمارة عن حفص ون 
اریت / زاد يزيد» وشيبة» وأبو عمارة #وإن یک مه 4[الأنعام: ۱۳۹)ء ولد 
أن 2 ميمه 4[الأنعام :٥ء‏ و دا » ونحوه في جمیع القرآن! اك وقد 
نه في مور مليف 


طمِنْهُمْ ة4 بوزن ابَی*» حميد بن قیس» وبصري غير أبوي عمروء 
SNE SES o‏ 
نعيم بن ميسرة الرازي معا عن الکسائی(“. 

کا وضعت ) بإسكان العين» ورفع التاء بجعلها من كلام أم مریمء ابن 
عامر» وحمید بن قیس؛ وحماد بن سلمة عن ابن كثير» ويعقوب» وعصمة وآبان 
وحماد بن أبي زياد» والمفضل طريق أبي علي عنہء وآبو بكر إلا الأزرق عنه جميعاًعن 
عاصم؛ وطلحة» وابن أبي ی 

#سَقَيّلًا فا ۱4 بإسكان اللام على الدعاء e‏ أنبتهًا 4 
بفتح الهمزة وقطعها مكسورة الباء ساكنة التاء على السؤالء طلحة بن مصرف 0 


)١(‏ انظر: النتهی ص۳۲۵ جامع البيان في القراءات ۹۰۹/۳ را ۲ مصطلح 
الإشارات في القراءات ص5١".‏ 

(۲) انظر ص 9465- ۹۱۷. 

(۳) آية: ۲۸. 

)٤(‏ آي: بفتح التاء وکسر القاف» وتشدید الیاء مفتوحة بعدهاء کذا رسمت في کل الصاحف. 
انظر: النشر ۰۲۳۹/۲ الاتحاف ص ۰۲۲۱ 

)٥(‏ الباقون بضم التاء ولف بعد القاف. انظر: الوجیز ص ۰۱4۷ الصباح ۰۳۱۹/۲ النشر 
۲ للاتحاف ص۲۲۱. 

.۳۲ آیة:‎ )٦( 

(۷) الباقون بفتح العین ساكنة التاء من كلام الباری تعالى. انظر: السبعة ص۰4 ۰۲ جامع البیان 
في القراء‌ات ۹4۱/۳ النشر ۰۲۳۹/۲ 

(۸) آیة: ۰۳۷ 

4۲/۲ نسبت هذه القراءة إلى جاهد. انظر: ختصر في شواذ القرآن ص5 ۰۲ الحرر الوجیز‎ )٩( 
.5۱5 شواذ القراءات ص۰۱۱ الکامل في القراءات ص‎ 








۲ب 
































۸ ۔۔ بے سگطے کی 3 ۲ جامع القراءات 

وه 4 مشددة» كوفي غير بان وأبي عبيد» وابن غزوان» الباقون بتخفيفهاء 
إلا أن ابن غزوان عن طلحة بکسر الفاء(. 

روي ¢ مقصور حيث جاء. الحسن البصري» وحمزة» والكسائي» وحفص» 
والمفضا طريق أبي علي عنه والخزاعي معاً عنه» والأعمش» وطلحة» وابن :أي لبلی» 
وخلف» ومحمدبن سعدان» ومحمد بن عیسی( "ء ومن شدد وقلا )۹ء ومد وکیا ٦‏ 
نصب هذا. 

لإ فده باه مه والکس ار نو لیم عات ومسي : 

ديه بالیاء» حمزەو تی و و و بن عیسی 

بألف مفخمة من غير تاء» أبو عبید» وابن أبي ل 

#ق لحرا ب إِنْ الله 4 بكسر الهمزة ابن عامر» وحمزة والأعمش» وطلحة. 


یش خفيف حيث جاء حمزة إلاثلاثة مواضع لاخلاف في تشدیدهن» قوله 


تعالی: في سورة الحجر َو 204 یہ تقو 04 « کرک ۷ 


وافقه الكسائي» والأعمشة وطلحف ومحمد بن عيسى إلا في یرهم رھ ۱6 


(۱) انظر: الكامل في القراءات ص۰۱۵ إعراب القراءات الشواذ ۱/ ۳۱۳۔ 

(۲) الباقون بالمد واغمز في جميع القرآن. انظر: الوجيز ص۱8۸ المبهج ص579» مصطلح 
الإشارات ص ۳۱۷ النشر ۲/ ۲۳۹. 

(۳) آية: ۳۹. 

.۲۳۹ /۲ الباقون 9 کته ۹ بتاء ساكنة. انظر: الوجیز ص۱4۸ البهج ص ۰ 4۳ النشر‎ )٤( 

.۳۹ آیة:‎ )٥( 

۰۶۳۱ قرأ الباقون بالفتح على حذف حرف از أي: بأن. انظر: التذکرة ص۲۱۸ البهج ص‎ )٦( 
۲۳۹/۲ النشر‎ 

(۷) آیة: ۵۵. 

. ٩4 آية:‎ )۸( 

(۹) آية: هه. 

(۱۰) آیة: ۲۱. 




















1۳ عمر أن 5 کد 5300000 ۹ 


و كن لی 


7 


في التوبة» وفللَ شرك 274 في الحجر. و شر € ور به 4 في 
مريم 1 وا REE‏ کی را اودري 
غير محبوب» وأبي الفضل عدي بن الفضل بن عامر عنه في عسق 00 
لإِلَارَمرَا74" بفتح الميم» الأعمش طريق السعيدي”". 


#ولدا# بضم الواو» وسكون اللام حيث كان من غير استثناء» الأصمعي عن 
أبى عمرو» وافقه الأعمش طريق السعيدي إلا فى الأنبياء قوله: 0 وَقالوا دامن 


7 


دا 4 فانه بفتح الواو. 
فان الله اضْطْمّاكِ ۳۹ بفتح الهمزت اللولوي عن أبي عمرو(. -) 


#وَيْعَلِْمَهُ ۱ بالياء» مدني غير ابن مناذر» وحمید بن قيس» وبصري غير 
۶ 9 و ع 
الحسن؛ وأبي عمروء وعاصم. وأبو عبید وأحمد بن جبیر؟''. 


نی نکم ۱۳ بكسر الهمزة» يزيد وشيبة» ونافع» إلا أبا خلیل عنه» إلا 


(۱) آية: ۵۳. 

(۲) آية: ۹۷. 

(۳) انظر: الستنیر ص٤‏ ۰۳۵ الصباح ۳۲۱/۲. 

.۳۹ آیة:‎ )٤( 

:۲ آية:‎ )٥( 

.1۱ آية:‎ )٦( 

(۷) انظر: مختصر في شواذ القرآن ص۲۷ء شواذ القراءات ص ۰۱۱۲ إعراب القراءات الشواذ 
0/1 . 

(۸) آیة: ۲۰ . 

. ٤ آیة:‎ )٩( 

(۱۰) انظر: شواذ القراءات ص ۰۱۱۲ اعراب القراءات الشواذ ۱/ ۰۳۱۵ 

(۱۱) آیة: 6۸ . 

(۱۲) الباقون (ونعلمه) بالنون. انظر: السبعة ص۰۲۰ الوجیز ص۸٣۱‏ البهج ص۳۲ . 

.4٩ آية:‎ )۱۳( 




















1/ ا 


f‏ مي لي شت 1۳5۳ جامع القراءات 
أني قرأت عن الهاشمي عن يزيد بالوجهین(. 

«فیکُون طَائِرَا وفي المائدة(" بألف» يزيد» وشيبة/ ونافعء والحسن ويعقوب 
غير المنهال في قول الخزاعي عنه ۳ زاد يزيد #كهية الطًائر € فیهمال*). 

کون یه بالتاء إبراهيم بن إسحاق بن راشد» وشعیب بن حرب» وابن 
عطية طریق أبي علي عنهم عن حمزة وابن غزوان عن طلحةء فیک ون بالياء وبنصب 
النون» الهمداني عن طلحة“. 

#وما تذخرون؟» بالذال وسكونهاء وفتح الخاء من «ذخرت» على الأصلء 
محمد بن شهاب الزهري» وهي قراءة مجاهده والضحاك وآبان بن تغلب» وأیوب 
السختیاني"'ء وأبي السَمّال'ء وأصل «تدخرون»: تذتخرون على وزن «تفتعلونامن 
ذخرت الشيء فقلبو التاء دال لأنها من مخرج التاء ومجانسة الدال بالجهر وقرب 
المخرج ثم آدغموا الدال فيهاء لان ذلك آخفی في اللفظ. وأحسن في السمع. 


۰۲۰ /۲ الباقون بفتحها. انظر: السبعة ص۰۲۰ التذکرة ص٢٢۲ النشر‎ )١( 

(۲) آیة: ۱۱۰. 

(۳) الباقون بغیر ألف ولا مز في السورتین. انظر: التذکرة ص۲۲۰ الستنبر ص۰۳۵ النشر 
۶۲. 

)٤(‏ انظر: النتهی ص۳۲۸. 

۰۱۱۳ انظر: الكامل في القراءات ص۰۵۱ شواذ القراءات ص‎ )٥( 

)٦(‏ أيوب بن أي تميمة السختياني» يكنى أبا بکرہ الحافظ أحد الأعلام» كان من الوالي سمع عمرو 
ابن سلمة الجرمي وأبا العالية الرياحي» وعدة وعنه شعبة» ومعتمر بن سليمان وابن علية 
وخلق كثير» توفي سنة ۱١۱۳ھ‏ انظر: تذكرة الحفاظ /١‏ ۹۹ء طبقات ا حفاظ ص9 0. 

(۷) قعنب بن أبي قعنب العدوي البصري» له اختيار في القراءة شاذ عن العامة رواه عنه أبو زيد 
سعيد بن أوس. انظر: الغاية ۲/ ۹۲۷. 

(۸) انظر: إعراب القرآن للنحاس ص ۰۱5۰۰ الكامل في القراءات ص٥١٦‏ شواذ القراءات 
ص۱۱۳. 























ره آل عر ال 0000000 ی سس _ ۳۹) 


ر 


هم( بالياء» الحسنء والزهري» وحمصي طريق أبي علي عنه» وهارون 
العتكي عن ابن كثير» وژویس عن یعقوب. والزعفراني عن روح عنه والسيرافي عن 
داود عنه أيضاًء وحفص عن عاصم والبُرجُمي من طریقیه» هكذا أقرأني أبو علي عن 
لب رجُمي عنهماء وبه قرأت على المروزي عن الضرير عن يعقوب"". 

ها تٌ4" ممدود بلا همز» مدني غير ابن مناذر» وآبو عمرو بخلاف عنهم 
وأيوب» وأحمد بن جبير» مان4 بالهمز من غير آلف بوزن «هعنتم) ابن محیصن؛ 
وإسحاق بن عبید الله الأفطس عن ابن كثير» واللھبیون من طريق أبي علي عنهم عن 
البرّي عنہہ والحُلواني» والهاشمي عن القَرّاس عنه» وقتبل إلا ابن الصّلت وأبا ربیعة 
واليزيدي عنه» وورش طريق الأسدي عنه» وخارجة والجهضمي عن أبي عمرو؛ 
والعتبي عن هارون عنه آیضا والغضائري عن التمار عن ژویس عن يعقوب» بلا همز 
ولا مدہ الدوري عن يزيد» والزهري» وابن جمّان والأصمعيء وأبو خليد الدمشقي 
وعبد الرحمن بن أبي الزناد» وإسماعيل» وأبو بكر ابنا أبي أويس ويعقوب بن جعفر؛ 
وأبو قرة موسى بن طارق اليماني» وعبيد الله بن سعد بن إبراهيم الزهري» ويحيى 
ابن محمد بن قيس جميعاً عن نافع» وقالون إلا ابن صالح عنه» وعمرو بن بشار عن 
ورش والأهناسي عن يونس عنه وابن هلال عن النحاس عن الأزرق عنه والبخاري 
عن رجاله عنه أيضاء هكذا ذكر أبو علي في مفردہ عن الأهناسي» وعن البخاري» 
والمسيبي: إلا ابن سعدان عنه» والبّلخي عن الدوري عن إسماعيل عنه» ويونس» 
والجهضمي عن أبي عمرو» هكذا ذكر في تصنيفه» وقال في مفردة: يونس» وأبو زيد 
عنه. والنضر بن شميل عن هارون العتكي عنه» وأبو عبد الرحمن» وأبو حمدون عن 
اليزيدي عنه» والعُمري» وداودہ والفزاري عن یعقوب. الآخرون عن نافع» وعن أبي 











عمرو أيضاً بالمد مع النفس من غير همز حيث کان هكذا آقرآني آبو علي عنهم/ إلا ۱۵۳/ ب 


(۱) آية: لاه . 


(۲) الباقون بالنون. انظر: المصباح۲/ ۳۲۲ المبهج ص ۰4۳۲ النشر ۲/ ۹۰ ۲. 
)٣(‏ آية: ٦٦‏ . 
































که ست ا 2 : سا مم القراءات 


عن اللؤلؤي» والعنبري عن أبي عمروء فإني قرأت عنهما بألف قبل الهمزة كالباقين 
على أصولهم في المد والقصر وقرأت على أبي بكر عن الطائي عن الأزرق» وعن 
قالون طريق الشذائي» وابن ديزيل» والحُلواني طريق النقاش عنه» وعن البدخي عن 
إسماعيل عنه» وعن ابن اليزيدي» وأبي حمدون طريق البّلخي بغير همز ولا مد وعن 
الآخرين عن نافع وعن أبي عمرو بالمد من غير همز» وبه قرأت من طريق ابن مهران 
عن یزیدہ ونافع» وأبي عمری وعن يعقوب أقل مق). 

أن يُؤْنَى 4 بفتح الهمزة ومذّهاء بمعنى التقرير» عبد الله بن كثير» وابن محیصن؛ 
والحسن البصري”"» بکسر الهمزة» وقصرها على النفي بمعنى (ما)؛ الأعمش» 
وطلحة'''. 

طز ۷ روفلا یو ۷ ووتو ۷۹ء نوی في آل عمران؛ 
نویه 224 في عسقء وولو 4" وس لو € في النساء باشباع كسرة الهاء 
فيهن» الزهري وشيبة» ومكي» ونافع غير ابن المسيبي عن أبيه عنه» وقالون إلا أبا 
شيط طريق ابن الصلت. وأحمد بن شاكر عن ابن عتبة» والوليد بن مسلم إلا من 
طريق أبي الفضل عنه» وعبد الحميد بن بکارہ وابن ذكوان غير أبي بكر الداجوني» 
وأحمد وابن فی وابن موسی إلا لھا ع عنه» وهشام الا من طریق الأهوازي 
والبتلخي وهبة عنه» والعباس عن أبي عمرو؛ ونصر بن علي عن الاصمعي عنه 


)١(‏ انظر: البسوط ص ۰۱54 المنتهى ص۳۲۸ المصباح ۰۳۲۲ مصطلح الإشارات في القراءات 
ص۳۲۰. 

(۲) انظر: مفردة الحسن البصري ص ۰۲4۲ مفردة ابن حیصن ص ۰۲۱۹ الا تحاف ص۲۲۹ . 

(۳) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰۲۷ مصطلح الاشارات في القراءات ص ۰۳۲۰ 

.۷۵ آیة:‎ )٤( 

)٥(‏ آیة: 60 ۰۱ وکذلك ما بعده. 

.۲۰ آية:‎ )٦( 

(۷) آية: ۰۱۱ وكذلك ما بعده. 


























شروو ا سے م ب پیسینی 8۳۳ 


آیضا واليزيدي عن اختياره» وآیوب. وأبو حاتم» والكسائي» وحفص إلا الخزاز 
عنه» والأزرق» وهارون بن حاتم» وابن جبیر عن آبي بكر والرفاعي والبرجمي 
عن الأعمش عنه» والبرجُمي من طريق ابن مهران والخزاعي عنه عن أبي بكر أيضاًء 
وابن أبي لیلی» هكذا ذكر في مفرده عنه» وأبو عبید» وابن سعدان» وخلف» وابن 
عیسی» وأحمد بن جبیر» ومحمد بن جرير عن اختبارهم» وهكذا ذکر أبوعلي في 
مفرد يعقوب عن زيد كرواية ابن مهران عن زيد أيضاًء باختلاس كسرتهاء الحُلواني» 
والعمري عن يزيد» وقالون غير سالم عنه» وأبي تشیط طريق ابن الصَّلت عنه» وابن 
المسيبي عن آبیه» وحمصي طريق الخزاعي» وأحمد بن أنس» والزعفران عن ابن 
عتبة» وهشام من طريق الأهوازي عنه إلا البلخي» وهبة عنه» والداجوني وابن موسى 
عنهما إلا المطّوّعي» وأحمد بن أنس عن ابن ذكوان» وعبد الرزاق من طريق أبي علي 
عن ابن عامر» ومن طريق آبي الفضل عن ابن ذكوان عنه» وحسين بن علي الجعفي؛ 
ويونسء واللؤلؤي عن أبي عمروء وابن غالب عن الأصمعي عنه أيضاًء ويعقوب غير 
الحريري وأبي بكر بن مهران كلاهما عن زيد عنه» والمعلى بن منصورء والجعفي معاً 
عن أبي بكر" قال الخزاعي: وبه قرأت في أكثر ظني/ عن المطّوّعي عن ابن موسى. 

وافقهم سالم عن قالون إلا في رو فیهما( فقط باختلاس ضمتها سلام ۳ 
ساكنة الهاء فيهن» آبو عمر الدوري» والهاشمي عن يزيد وذكر آبو علي عن الحلواني عنه 
آیضا؛ ومحمد بن مناذرہ والبّلخي؛ وهبة الله عن هاشم» والوليد بن مسلم من طريق آبي 
الفضل» وحمصي طريق ابي علي عنه» والحسن البصري» والآخرون عن أبي عمرو 
وعن عاصم وحمزة» والأعمش» وطلحة» وابن أبي ليلى» هكذا ذكر أبو علي في تصنيفه 
)١(‏ انظر: ا منتھی ص۳۲۸ء ا مستنیر ص۰۳۹ الكامل في القراءات ص٤٦٦ء‏ المصباح ۰۳۲۲ 

مصطلح الإشارات في القراءات ص۳۲۱. 


(۲) الموضعين من الآية ۷۵. 


(۳( انظر: المنتھی ص۳۳۰. 


ء ۱۱۵ 





















































6 و بط و ےھ مه تک رم ی وی وک ج تنل جرج جامع القراءات 
عن ابن أبي ليلى والله آعلم» ونذكر باقي الباب في مواضعه إن شاء الله. 

#دِمْتَ 174 بكسر الدال حيث کان: من دام یدام وهي لغة تميم» الاعمش( 
وافقه طلحة إلا في المائدة قوله ًا مت فیهم 74" فإنه يرفع دالها لا غير. 


یل م هه سو 


#يلوون آلستتهم ۶۹ برع الياء وفتح اللام مشددة الواو من لوی» يلوي» 
على معنى التكثير » لقوله: ی 9 ليسَنَتَھر #» محمد بن شهاب الزهري» ويزيد طريق 
العمّري"2» والهاشمي عنه» بواو واحدة» الأفطس عن ابن كثير. 


لكك کک يفول یلاس ۳ برفع اللام يضمر هو خارجة» ومحبوب عن أبي 


(A) 


لأتَعْلْمُونَ» خفيف» حجازي غير الزهري» وبصري غير أيوب طريق القطعيء 
وعمر بن هارون عنه وأبان» والحارث بن نبهان» وشیبان بن عبد الرحمن عن عاص . 


#وَيمًا کم تُدْرِسُون#”: '' من التدريس» طلحة بن مصرف» وهي قراءة سعيد 

را" 

)١(‏ آیة: هلا. 

(۲) انظر: الكامل في القراءات ص ٩۱5‏ المبهج ص۰۳۵ مصطلح الإشارات في القراءات 
۲۲ ۳: 

۰۱۱۷ آیة:‎ )٣( 

.۷۸ آیة:‎ )٤( 

۰۲۷۰/۳ انظر: شواذ القراءات ص١۱۱ البحر الحیط ۰۲۲۸/۳ الدر الصون‎ )٥( 

.05١ انظر: النتهی ص ۰۳۳۰ الکامل في القراءات ص‎ )٦( 

(۷) آية: ۷۹. 

(۸) انظر: الکامل في القراءات ص ۱۷ ۰6 شواذ القراء‌ات ص ۰۱۱6 الصباح ۶/۲ ۳۲. 

۲۰ /۲ الباقون بضم التاء وفتح العين و کسر اللام مشددة. انظر: التیسیر ص۸۹ النشر‎ )٩( 

(۱۰) آیة: ۷۹. 

(۱۱) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰۲۸ شواذ القراءات ص۰۱۱ اعراب القراءات الشواذ 
2 





























سور 7 آل عمراك - سس اس و ج ۳ ب سح سے 6 ۳ 


#ولا مر کم برفع الراء يزيد» وشيبة» ونافع» ومكي» وأبو عمرو غير 
یونس» ومحبوب. والسعيدي عنه» وعبد الوارث إلا القصبي عنه» وسلام» وأيوب 
طریق أبى على عنه» والکسائی» والاعشی. والّرجمی» والجعفی» وابن أبى حماد؛ 
وهارون بن حاتم عن أبي بکر؛ وأبو عبيد» ومحمد بن عیسی وهكذا ذکر آبو علي في 
مفرد يعقوب عن العُمري عنه*. 

لماک بكسر اللا شيبة» ومحمد بن مناذر» وحمصي طريق أبي علي عنه» 
والحسن البصري» وحمزة» والأعمش» وطلحة؛ والحارث بن نبهان» والضحاك معأعن 
عاصم والخزاز عن هبيرة» والقاضي طريق أبي علي عنه عن حسنون عن هبيرة عنہ'''. 

یناکم 4 بألف ونون على لفظ الجمع؛ يزيد» وشيبة» ونافع غير خارجة عنه 
والحسن البصري*. 

ا 3 ° 2 0 ع 
ذلِكُمْ أَضْرٍِي* بضم الألف. المعلى بن منصور عن آبي بکر» ويحيى طريق 
.0( 

یبن 74 بالياء وليه ترْجَعُونَ4 بالتاء الحسنء وأبو عمرو غیر اللؤلؤي» 
وعباس» بالياء فيهماء اللؤلؤي» وعباس إلا الأهوازي عن أوقية عنه» وحميد بن قيس» 
وسلام» ويعقوب» وسهل» وحفص بالوجهين في #يُرْجَعُونَ4 هارون العتكي عن 
ا )¥( 


.۸۰ آية:‎ )١( 

(۲) الباقون بنصب الراء. انظر: الوجيز ص ۱٥١‏ النشر ۲/ ۰ ۲. 

(۳) الباقون بفتحها. انظر: التیسر ص۸۹ الوجیز ص ۱۵۰ . 

)٤(‏ الباقون (آتیتکم) بتاءین من غير نون وآلف. انظر: السبعة ص ۰ ۱۵ الوجیز ص۱4 ۰۲ المصباح 
۳۳۹/۲ 

)٥(‏ انظر: النتهی ص۳۳۱ الکامل في القراء‌ات ص۰۱۷ شواذ القراءات ص۰۱۱ إعراب 
القراء‌ات الشواذ ۱/ .۳۳٣‏ 

.۸۳ آية:‎ )٦( 


۷( انظر: المنتھی ص۳۳۱. 


























65 / یسا 


۹ سے کیا ی پو ی کک 1۳ جامع القراءات 

لوو افتَدَى به ۳ برفع الواو لمشاكلة إياها أنه أخذت منه» مع كراهية الكسرة 
على الواوء الأعمش طريق السعيدي”©. 

#فيه آية بيّة 7" بغير ألف على واحدة فيهما/ يعني: مقام إبراهيم وحده» أبو 
عمر الدوري عن إسماعيل عن ابن جمّاز عن يزيد» وهي قراءة عبد الله بن عباس 
رضي اللہ عنه(؟. 

جج لت" بكسر الحاء الحسن» ویزید وحمزة غير ابن دينار» وابن 
واصل» وابن عطية» والطبیب طريق أبي علي عنهماء والكسائي» وحفصء وأبو زيد 
عن المفضلء وجبلة من طريق الخزاعي عنه آیضا الأعمش» وطلحة؛ وابن أبي لیلی» 
وخلف» ومحمد بن سعدان» ومحمد بن عيسىء والسيرافي عن داود عن یعقوب '. 


لولعم نو # يلاما 4 بالوجهين بالیاءوالتاء الأصمعي عن آبي 


2- 


لوا ی عَلَيَكُمْ یات ال بالیاء لتقدمه على الآيات» الأصمعي عن 
ا 


(۱) آیة: ۹۱۔ ۱ 

(۲)انظر: شواذ القراءات ص۱۱۷ء إعراب القراءات الشواذ /١‏ ٣٥۳۳ء‏ مصطلح الاشارات في 
القراءات ص٣‏ ۳۲. 

(۲) آية: ۹۷۔ 

)٤(‏ انظر: معاني القرآن للزجاج١/‏ ٤٥٤٦ء‏ شواذ القراءات ص۱۱۸ البحر المحيط ۲۷۱/۳ء الدر 
الصون ۳۲۱/۳. 

(۵) آیة: ۹۷. 

۰۲۱/۲ الباقون بفتح ا حاء. انظر: التذکرة ص ۰۲۲۳ الوجیز ص ۰۱۵۱ الصباح ۰۳۲۹/۲ النشر‎ )٦( 

(۷) آیة: ۱۰۰-۹۹ 


(۸) انظر: شواذ القراءات ص۱۱۸ الدر الصون .45١ /١‏ 
)٩(‏ آية: ۱۰۱. 


(۱۰) انظر: شواذ القراءات ص۱۱۸ البحر الحیط ۰۲۹۶/۳ 





























ره رز مرو ا اک 2و كوه 3 
یوم تبیاضص وجوه و سواد وجوة 7#" بالف فيهماء الزهري”". 


و ہم ع بو 


# وما ھل وام عبر فان رموه 4 بالیاء فيهماء كوفي» غير عاصم الا 
حفصاً عنه» والأزرق» وأبي أيوبء والكاهلي طریق آبي علي عنهم عن حمزة» وابن 
جبير عن اختياره» ومحبوب» وخارجة» والجهضمي» ومعاذ العنبري» والأصمعي» 
وشجاع جميعاً عن أبي عمروء والواقدي عن العباس» وأبو معمر عن عبد الوارث 
عنه» هكذا ذكر أبو علي في مفرده عن شجاع» قال الأصمعي: وكان اختياره الياء 
فيهماء اليزيدي وهارون العتکي» وشجاع والخفاف» وأبو زيد والجعفي» وعبيد بن 
عقيل جميعاً عن أبي عمروء وأوقية عن عباس» والقصبي عن عبد الوارث عنہ بالتاء 
فيهماء وخیروا في الياء فيهماء هکذا ذکر أبو علي في تصنيفه عن شجاع عنه» القرشي 
والقزاز معاً عن عبد الوارث عنه بالياء فيهما وخيرا في التاء فيهماء وقال أبو عبد 
الرحمن» وأبو حمدون عن اليزيدي عنه وكان يختار التاء فیهما* وقال ابن سعدان» 
عن اليزيدي: وكان آبو عمرو رہما قرأهما بالياء» والتاء أحب إليه””. 


الآخرون عن أبي عمرو بالتاء من غير تخيير» هذا قول ابي علي عنهم عن أبي 
عمرو» وقرأت من طريق ابن مهران عن عباس بالياء فيهماء وعن الآخرين عن أبي 
عمرو بالتخيبر» وقرأت على أبي بكر بن عباس بالياء فيهماء وكذلك عن اليزيدي 
طريق أبي عون عنه» وعن ابن جبیر عنه بالتخییر» وعن الآخرين عن أبي عمرو بالتاء 
فيهماء وقرأت من طريق الخبازي عن عباس وشجاع» وعن أكثر أصحاب اليزيدي 
بالتخییر والله أعلم. 


(۱) آیة: ۰۱۰ 
(۲) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰۲۸ الکامل ص۱۸ ۰ الحرر الوجیز ۱/ ٤۸۷‏ . 
(۳) آية: ۱۱۵. 


.۲ 4۱ /۲ انظر: التذکرة ص ۰۲۲۳ النتهی ص ۰۳۳۲ الکامل ص۱۸ ۰۵ الصباح ۲/ ۳۲۷ النشر‎ )٤( 
.۳۲۷ /۲ انظر: المصباح‎ )٥( 

















۱/۵۵ 


۸ء نت ےک سے سیر ی -۔ جامع القراءات 
ایض ركم 74 بکسر الضاد وتسکین الراء» حجازي غير یزیدہ وابن مناذر» 
وبصري غير أيوب» وإبراهيم بن إسحاق بن راشد» وشعیب بن حرب كلاهما عن 
حمزة» بفتح الراء المفضل طريق أبي زید'''. 
باون مُحِيط 74" بالتاء الحسن» وأبو حاتم وعن الحسن ية 


۳9 


آل4 و لإبِحَمْسَةٍ لف 74 بقصر الهمزة وإسكان اللام فيهما". 


۳9 


و سل 


رین" بفتح النون والزاي وبتشديدهاء ابن عامر» وحمصي [طریق]٩۲/‏ 
أبي الفضل عنه( ۱ والأصمعي عن أبي عمروء وأبو معمر عن عبد الوارث عنه 
هكذا ذكر أبو علي في مفرده عن الأصمعي عنه» وطلحة بن مصرف. بإسكان النون 
وكسر الزاي» الحسن البصري ' الآخرون بسكون النون وفتح الزاي» وهذا أشهر 
ولقراءته آکثر "'. 


. ۱۲۰ آية:‎ )١( 

(۲) الباقون بضم الضاد ورفع الراء مشددة. انظر: التذكرة ص۲۲۳ء الوجيز ص١٥۱‏ النشر 
۸۷۲. 

2.١7١ آية:‎ )٣( 

)٤(‏ انظر: مختصر في شواذ القرآن ص۲۸ء مفردة الحسن البصري ص 4۳ ۰۲ شواذ القراءات 
ص9١١.‏ 

۲ آیة:‎ )٥( 

. 1 آیة:‎ )٦( 

(۷) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰۲۸ مفردة ا لحسن البصري ص44 ۰۲ مصطلح الإشارات 
في القراءات ص٣٢۳۲۔.‏ 

.۱۲ ١ آية:‎ )۸( 

(۹) مكرر في الأصل في بداية الصفحة التالية. 

(۱۰) انظر: النتهی ص ۳۳۲. 

.۳۲٣ص انظر: مفردة الحسن البصري ص 5 4 ۰۲ مصطلح الا شارات في القراءات‎ )١( 

(۱۲) انظر: التذکرة ص٤‏ ۲۲ النشر ۲/ 57 ۰۲ الاتحاف ص۲۲۸ . 





و رو جوا زو از یه وا مه تسه 
































سور ة آل عمران کی تراسج وی وج سسب ۹ و 


ون ''' بکسر الواوء مکي» والزهري» وبصري غير الحسن وأيوب» 
والبخاري» وابن مهران عن روح وزید؛ وعاصم إلا زرقان طريق أبي علي عنه عن حفص» 
وابن زروان عن عمرو عنه أيضاء ومحمد بن جرير عن اختیاره» ذكر أبو علي في مفرد 


يعقوب عن زيد» وعن الزعفراني عن روح بفتح الواو كرواية البخاري وابن مھران"'. 


#سَارعوا#”" بغير واو» يزيد» وشيبة» ونافع» وابن عام وحمصي طريق أبي 
على عنه*. 
لوَنِعِمَ أَجْرُ4”* بكسر العين على الأصل حيث جاء طلحة وحدہ. 
ہم سے ) ۔ ۳ کہ ۶ ا 
#قرزخ» بضم القاف حيث کان» هماء وآبو بکر» وعصمة» وحماد بن بي 
زياد عن عاصم والأعمش» وطلحة» وخلف» وابن سعدان» ومحمد بن عيسى» بضم 
القاف والراء حيث كان ابن أبي ليلى”". 


الصابرين» الحسن وطلحة”"لوَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ4 بضم الميم على الابتداء أي: وهو 
بعلم الصابرين» عبد الوارث من طريق الأهوازي عنه عن أبي عمرو”". 


(۱) آیة: ۱۲۵. ۱ 

(۲) الباقون بفتح الواو. انظر: السبعة ص٢٦۲۱‏ النشر ۲/ 4۲ ۲. 

(۳) آیة: ۱۳۳. 

)٤(‏ وکذلك هي في مصاحف أهل المدينة» والشام» وقرأ الباقون: #رَسَارعُرًا © بوای وكذلك 
هي في بقية الصاحف. انظر: القنع ص 2١١5‏ الوجیز ص ۰۱۵۲ الصباح۲/ ۳۲۸ النشر 
۲/:. 

. ۱۳١ آية:‎ )۵( 

۱6۰ آية:‎ )٦( 

(۷) الباقون بالفتح. انظر: النتهی ص ۰۳۳ الصباح ۰۳۲۸/۲ النشر ۲/ ۲ ۲. 

(۸) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰۲۹ البهج ص4۳۹ مصطلح الاشارات في القراءات 
ص ۳۲۷. 

(۹) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۲۹ الکامل في القراءات ص۱۸ ۰ شواذ القراءات ص ۰۱۲۰ 



































٤٤٤‏ ل گیگ مگ ی سل بیع 5-8 - جامع القراءات 

لان تَلاقو۹(''من الملاقاة» الزهري وحده”"» الباقون آن تلو # وهو أكثر 
وأجود. 

#قلّن يَضِرَّ الله74" بکسر الضاد الأعمش طريق السعيدي. 

#وكائن 7# بالف ممدودة بعدها همزة من غير ياء بوزن (وكاعن)» يزيد» 
وشيبة» وابن كثير» وحميد بن قيس» والحسن» وهارون العتکي» ويونس معاعن اق 
عمرو» والرفاعي عن الجعفي عنه» وعن الأعمش طريق السعيدي» وابن أبي لیلی؛ 
ونعيم بن يحيى» وأشعث بن عطاف كلاهما عن حمزة» وأبو عبيد إلا أن يزيد يلين 
الهمزة» بوزن (وکعن). ابن محيصن» وخلاد عن الجعفي عن أبي عمرو» وافقها 
الحسن في الموضعين”* من سورة الحج"» قال أبو علي: وكلهم یقفون عليها بالنون 
غير أبي عمرو إلا يونس» وهارون» والجعفي عنه» والكسائي إلا البراني عن خلف 
عنه» فإنهما وقفا علیها بالياء وحيث کان وكذلك يعقوب. وآخبرنا أبوبكر المروزي» 
قال: آخبرنا آبو الفضل الخزاعي» قال: حدثنا طلحة بن محمد بن جعفر قال: حدثنا 
أبو بكر بن مجاهدء قال: حدثنا عبيد الله بن محمد اليزيدي» عن أخيه أبي جعفر أحمد 
ابن محمد وعمه إبراهيم بن بي محمد عن أبي محمد اليزيدي عن ابي عمرو ويقف 
(وكَأي) بياء» قال: وكذلك كل ما كان في القرآن» وهو اختيار یعقوب؛ وهكذا روی 
سورة بن المبارك عن الكسائي بالياء» وقال عنه: إن النون فيها نون إعراب”". 


.١ ٤۳ آیة:‎ )١( 

(۲) انظر: المحتسب ۰۱۹۷/۱ شواذ القراءات ص ۰۱۲۰ إعراب القراءات الشواذ ۱/ ۳۷ البحر 
الحیط ۳/ .۳٦٣‏ 

.١ 45 آیة:‎ )۳( 

.١45:ةيآ)4(‎ 

(ه) قوله: # IS‏ ٥ء‏ وقوله: وکین من ری A:‏ . 

(7) انظر: مفردة ا حسن البصري ص 6 ۰۲ شواذ القراءات ص۱ ۰۱۲ 

(۷) انظر الإقناع ۱ وقال: يعني أنها التنوین الداخل على الكلمة مع ا حروف. 





























REL ED REDE سورة ا 9 عمران‎ 

وأخبرنا أبو بكر قال: آخبرنا الخزاعي» قال: حدثني أبو بكر الشذائي» قال: 

حدثنا أبو الحسين بن المنادي» قال: حدثنا أحمد بن محمد/ بن الفرج الغساني عن 
سلمة عن الْمَرَّاءء قال: كان الکسائی يقف عليها بالنون(). 


وقال الخليل وسيبويه: الوقف عليها بالیاء قالا: الأصل فيها أي: دخلت عليها 
كاف التشيبه» فصارت فى الكلام بمعنی كب" 


وأخبرنا أبو بكر قال: أخبرنا الخزاعي» قال: حدثني عبيد الله بن محمد بن 
یعقوب قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى المكي» قال: حدثنا عبيد الله بن محمد 
اليزيدي» عن عمه إبراهيم بن أبي محمد عن أبي محمد يحيى بن المبارك اليزيدي 
عن أبي عمرو في كتاب نسبه إلى «الوقف والابتداء» من تأليف أبي عمروء أن الوقف 
على وکین ۹4ء و (وَتِكأت لَه ) بالنون”". والله أعلم بالصواب ذلك. 


یل 6 بضم القاف وكسر التاء بلا آلف» حجازي غير زیدہ وابن مناذر» 
والوليد بن مسلم طريق الخزاعي» وأبو عمرو غير الاصمعي وسلام» ویعقوبء 
وسهل بن المفضل» وأبان عن عاصم والأزرق عن 7 بكر عنه» ومحمد بن جرير 
عن اختیاره(*. 


ییون 4 بضم الراء» الحسن البصري”"» وهي قراءة علي بن طالب وعبد الله 
این مسعود رضى الله عنهما("» قال أبو عبيد: واللغة الفاشية المعروفة بالکسس أعنى 


۰۲۱۱/۱ انظر: الإقناع‎ )١( 

(۲) انظر: إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۱۵ ۲. 

(۳) ذکره ابن الباذش في الاقناع ۱۱/۱ ۲. 

۱6 5 آية:‎ )٤( 

.۲ 4۲ /۲ (قاتل معه) بألف بعد فتح القاف. انظر: السبعة ص ۱۷ ۰۲ البهج ص 44۰ النشر‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: مفردة الحسن البصري ص۰۲4 شواذ القراء‌ات ص ۰۱۲۲ مصطلح الاشارات في 
القراءات ص۳۲۹. 

(۷) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۲۹ الحرر الوجیز ۱/ ۰۵۲۲ شواذ القراءات ص ۰۱۲۲ 


١٢ا‏ سب 









































¥ مس سس سس سس سس سس سس م س سس نے جامع القر اعات 
7 00ى ا وهی لغة» الحسن ا 
ام مس ی چگ 

وم کان قولهم6 برفع اللام بجعله اسم کان» و #آن قَالوا 4 خبرھاء الحسن 
البصري واللؤلؤي وحسین بن علي الجعفي کلاهما عن أبي عمرو» والزعفراني 
والنوفلي معا عن ابن بکار وهارون بن حاتم عن آبي بكر » ومن قرأ بنصب اللام 
بجعله خبر کان واسمها #آن الوا #. 

#الرّعبَ 224 حيث جاء ل ۷١ات‏ وشامي» وبصري غير الحسن» وأبي 
عمروء والكسائي غير حميد بن الربيع» ومحمد بن المغيرة» وأبي القاسم السابوري 
عنه» ومحمد بن يعقوب عن أبى الحارث عنه أيضاً وابن أبی لیلی» وأبو عبید» ومحمد 


ابن عيسى » وأحمد بن جب" . 


إإِذتسِْعَدُو ن4" بفتح التاء والعين من صعود الجبل» الحسن البصري» وهارون 
العتكي عن ابن کثیر“''. 

#ولا تُلوون 4 بضم التاء وفتح اللامء وتشديد الواوء العَمّريء والهاشمي عن 
یزیدہ برفع اللام وبواو واحدة من ولا يلي ويجعل (آن تكون) آصله (تلوون) بواوين 
من لوی يلوي» حميد بن قيس» والحسن البصري!'''. 


(۱) آیة: ۲ ۱۶. 

(۲) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۲۹ الحتسب ۱/ ۰۱۷۶ إعراب القراءات الشواذ ۱/ ۰۳۵۰ 

۰۱۷ ایة:‎ )٣( 

۰۱۲۲ انظر: الکامل في القراءات ص۱۹ ۰۵ شواذ القراءات ص‎ )٤( 

. ٠١١ ایة:‎ )۵( 

)٦(‏ آي: بضم العين. 

(۷) الباقون پاسکان العين حيث کان. انظر: الوجیز ص۱۵۲ الصباح ۳۳۰/۲ الاتحاف 
ص۲۲۹. 

(۸) آية: ۱۵۳ . 

(۹) انظر: مفردة الحسن ص47 ۰۲ مصطلح الاشارات في القراءات ص ۰۳۳۰ الا حاف ص۲۲۹. 

(۱۰) انظر: الصادر السابقة. 


مامد ااا فاه ره 
































وة غا E‏ 

على خد 4 برفع الهمزة والحاء يعني الجیل حمید(۱). 

آم ْعَامّا4”" باسکان الميم» ابن محبصن(. 

تسى بالتاء هارون العتكي عن ابن كثير» وهما غير ابن راشدہ وابن أبي 
حماد» والاعمش وطلحة؛ وابن أبي ليلى» وخلف» ومحمد بن عیسی؛ ومحمد 
ابن جرير عن اختيارهم» والأزرق» وابن أبي حماد معاً عن أبي بكر والخواص عن 
الأعشى؛ والشموني طريق الخطیب» ويوسف بن يعقوب طريق أبي علي عنه عن 
شعيب عن يحيى» وحفص طريق أبي أحمد المصري عن ابن الصّلت عنه إلا ابن 
زروان وابن بشار عنه» وزيد وغيره طريق البخاري وهي رواية الخبازي عن المخرمي 
عن يوسف عن شعيب عن يحيى”*. 

/ ان لمر که برفع اللام» أبوعمرو غير الأصمعي عنه» وسلام ويعقوب» 
وسهل» وحمصي طریق آبي علي عنه» والنوفلي عن ابن بکار» والزهري وابن مناذره 
وأبو عبيد طریق الأهوازي عنه» وابن جرير عن اختیاره(. 

بر الَذِينَ کیب عَلَيْهمُ اقتال بالألف» الأزرق» والكسائي طريق أبي 


علي عنهماعن ج 
کو ے هم کے جو : 5 7 1 
الاو كَانُوا غرّى# خفيف من غزا يغزو» أي: ذو غزوء الزهري» والحسن 
ای 


(۱) انظر: الحرر الوجیز ۰۵۲/۱ شواذ القراءات ص ۰۱۲۳ إعراب القراءات الشواذ ۱/ ۳۵۳. 
(۲) آية: ٠١٤‏ . 

(۳) انظر: الحتسب ص ۱/ ۶ ۰۱۷ شواذ القراءات ص۰۱۲۳ اعراب القراءات الشواذ ۱/ ۳۵۳. 
)٤(‏ الباقون یک € بالیاء. انظر: التذکرة ص ۰۲۲۷ الوجیز ص١٥۱‏ الاتحاف ص ۰ ۲۳. 
)٥(‏ آیة: 4 ۱۵. 

.7 47 /۲ الباقون بنصب اللام. انظر: السبعة ص ۱۷ ۲ الصباح ۲/ ۰۳۳۰ النشر‎ )٦( 

(۷) آية: 5 ۱۵. 


() انظر: الکامل في القراءات ص ۰٩۲۱‏ شواذ القراءات ص5 ۰۱۲ 
)٩(‏ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰۲۹ مفردة الحسن البصري ص 45 ۰۲ الکامل في القراءات ص ۱ ۵۲. 





۵۵۷1 





























6 ہا سس 


ما مَانُوا وَمَا توا( بالتشديد» محمد بن هشام عن آبیه(. 


لوال بِمَايَعَمَلُونَبَصِيرٌ 4 بالياء» ابن كثير» وابن محیصن والحسنء والزهري؛ 
والعباس» وهارون العتكي» ويونس» ومحبوب» وخارجة» والجهضمي» وعبد 
الوارث» وأبو زيد طريق أبي علي عنهما جميعاً عن أبي عمرو» وحمزة» والكسائي 
غير المَرّاءء والنهشليء وأبي عبيد عنه» وابن الدوري عن أبيه عنه آیضاء وحماد بن 
زید وشیبان معاً عن عاصم» والكسائي عن أبي بكرء هكذا ذكر أبو علي في مفرد 
عاصم عن علي» والأعمش وطلحة وابن أبي ليلى» وخلف» ومحمد بن عيسى”". 


ط× وبابه بكسر الميم» وهي لغة آهل الحجاز نافعء والزهري» وحميد بن 
قيس» وابن محيصن» وإسحاق بن إبراهيم طريق أبي علي عنه عن الوليد بن مسلم» 
ونعيم بن يحيى السعيدي عن أبي عمرو» وكوفي غير عاصم وابن سعدان عن اختياره؛ 
وافقهم حفص إلا هاهنا"*. 


ل س کے ک وص اور 


ریما معوت 6 بالياء» حفص عن عاصم» واللؤلؤي عن أبي هرو 
وابن سعدان طریق الأهوازي» والخبازي عنه عن اليزيدي عنه". 


لانيل 4 بفتح الياء ورفع الغين» ابن كثير» وابن محيصن» وا رو 
والزهري» وابن مناذر» وإسماعيل وأبو بكر ابنا أبي أويس عن نافع» وعاصم إلا أبان 
عنه» وأبا زید وجبلة عن المفضل عنه» وابن أبي لیلی» وآبو عبيد» ومحمد بن جرير 


. ٠١٩ آیة:‎ )۱( 

(۲) انظر: الكامل في القراءات ص۰۲۱ شواذ القراءات ص5 ۰۱۲ إعراب القراءات الشواذ 
۱١‏ . 

(۳) الباقون بالتاء. انظر: التذكرة ص۲۲۷ ا مصباح ۲/ ۳۳۰ الإتحاف ص ۰ ۲۳. 

.۲ 4۲ /۲ الباقون برفع الميم. انظر: الوجيز ص١٥۱ء الصباح۲/ ۰۳۳۰ النشر‎ )٤( 

۰۱۵۷ آية:‎ )٥( 

.۲۳ ۰ الباقون بالتاء. انظر: السبعة ص ۲۱۸ء الوجيز ص ۰۱۵۳ النشر ۲/ 4۳ ۰۲ الإتحاف ص‎ )٦( 

.١ 503 آیة:‎ )۷( 



































سورة آل عمران - ٤ڈ‏ 
عن اختيارهماء ومحمد بن سفیان وأحمد بن منصور والبربري طریق أبي علي عنهم 
عن الكسائي» وأبو آحمد البصري وابن عبد الرزاق معا عن الشيزري عنه» وابن 
مهران عن روح» وزیدہ والبخاري عن یعقوب. وهكذا ذكر أبو علي أيضاً في مفرده 
عن محمد الأصبهاني عن نصير عنه» وبه قرأت عن الخبازي عن المخرمي عن ابن 
شاذان عن ابن عيسى عنه» وعن نوح بن قيس عنه أيضاً ۱). 

َو أَطَاعونَا ما فلو ا4“ بالتشديد» هشام عنه» ومحمد بن جرير عن ابن بكار 


عنه(۳. 


لوَلَايَحْسَبَنَ الّذِينَ لوا بالياء» الخلواني غير البخاري عنه» والداجوني 
ابن بكار عنه» وبه قرأت عن البڙي عن ابن محيصن» وعن ابن نبهان» وشیبان عن 
عاصم» وبكار عن أبان ولا یسب € بالياء» ون ٭ بألف ولا يقرا به لمخالفته 
المصحف. تلا فی سَبیل الله © بالتشدید اين عامر). 

و گنه ۷ بکسر الهمزء الکسائی(. 


ولا يُحْزِنكَ274 وبابه بضم الياء» وکسر الزاي فیهن حیث كان من غير 


استثناء» ابن محيصن» وافقه نافع» وخارجة» وهارون العتكي كلاهما/ عن أبي عمرو ٦‏ ب 


(۱) الباقون برفع الياء وفتح الغين. انظر: الوجيز ص۱۵۳ البهح ص57 4 المصباح ۳۳۱/۲. 
بافوں برفع الياء وفتح جير ضص ص جح 


(۲) آیة: ۰۱۰۸ 
(۳) هشام من طریق الداجوني شدد التاء. انظر: النشر ۰۲۳۱/۲ الا تحاف ص١‏ ۲۳. 
)٤(‏ آیة: ۰۱5۹ 


.۲ ۳/۲ الباقون بتخفيفها. انظر: التذكرة ص۲۲۸ النشر‎ )٥( 
آية: ۱۷۱۔‎ )٦( 
. 4 4۲ وفتحھا الباقون. انظر: التذكرة ص۲۲۸ البهج ص‎ )۷( 
. ۱۷٩ آیة:‎ )۸( 




















اج یار کب بوسر سس هد م شکب ب ی د جا مع القر اعات 


أ[ 


في الجمیع "إلا في سورة الأنبياء قوله تعالى: ( لَايِحْرَهُم 4 فانه بفتح الياء وضم 
الزاي لاغير» ضدهم يزيد والشيزري» ویحیی بن آدمء والبربري طريق أبي علي عنهما 
جميعاً عن الكسائي ۳ وافقهم الوليد بن مسلم في المجادلة). 
ED‏ لین کا کک امت الا ینم ون 4" بالتا ۱ 
فیھماء حمصي طریق الخزاعي والزهري» والاعمش طریق السعيدي» وطلحة وابن ۱ 
أبي لیلی» وحمزة غير محمد بن حفص الحنفي عنه» ومحمد بن جریر عن اختياره» ۱ 
وافقهم سعيد بن وس طريق أبي الفضل عنه عن المفضل في الثاني ۳ ومحمد بن 
حفص الحنفي في الأول . 
حَقٌَييرَ 4 و يمرأ ۱۳۹ في الأنفال بفتح الياء وبالتخفیف فيهماء 
أبو جعفر» وشيبة ونافع» ومكي غير محبوب عن إسماعيل بن مسلم عن ابن كثير» 
ودمشقي» وآبو عمرو وأيوب» وعاصم إلا يونس بن حبيب عن أبان عنه» ويحيى بن 





سليمان عن أبي بكر عنه أيضاء وأحمد بن جبير» ومحمد بن سعدان» ومحمد بن جرير 

عن اختیارهم(۱. 

.۷ ۰ المائدة: ٤٦ء الأنعام: ۳۳ء يونس: ٦۱ء لقمان: ۲۳ء یس:‎ )١( 

(۲) آية: ۱۰۳. 

(۲) انظر: النتهی ص۰۳۳ الصباح ۲/ ۰۳۳۲ مصطلح الاشارات في القراءات ص ۳۳۳. 

. ٠١ آية:‎ )٤( 

۰۱۷۸ آية:‎ )٥( 

:۱۸۰ آية:‎ )٦( 

(۷) انظر: النتهی ص۳۳ . 

(۸) قرأ الباقون بالیاء. انظر: التذکرة ص۲۲۹ النشر ۲/ 45 ۰۲ الاتحاف ص ۰۲۳۲ 

۰۱۷۹ ایة:‎ )٩( 

(۱۰) آیة: ۳۷. 

)١(‏ الباقون برفع الياء وفتح الميم وکسر الياء وتشدیدها. انظر: الوجیز ص4 ۰۱۵ مصطلح الاشارات 
في القراءات ص٣۳۳‏ النشر ۲/ 5 5 7. 
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لوَاللّهُ يما یمْعَلُونَ خَبیرٌ4”ٴ بالیاء ابن كثير» وابن محيصن» وحمصي» 
وابن مناذر» وأبو عمرو وسلام» ویعقوب. وأيوب طريق الخزاعي عنه» وحماد بن 
سلمة عن عاصم» والخزاز عن هبيرة عنه» والقاضي طريق أبي علي عنه عن حسنون» 
والأهوازي عن ابن شَنَبُوذْ عن الأعشى عنه» والعبسي طريق الخزاعي عن الأبزاري 
عنه» ومحمد بن جرير عن اختياره» وقال بو علي الأهوازي في تصنيفه عن اختيار أبي 
عبید وابن سعدان بالياء وفي مفردهما عنهما بالتاء كالباقين”". وبه قرأت على أبي 
بكر عن أبي عبید. 

سکب 74" بالیاء وضمهاء تلهم برفع اللامء #ويقول) بالیاء حمزة» 
والأعمش» وطلحة وابن أبي لیلی والزجاج وأبو حاتم» وداود بن آبي سالم وآبو 
بكر الفزاري عن یعقوب'؟'. 

زر 4 بزيادة باء» ابن عامر زاد محمد والخُلواني معا عن هشام» 
#ویالکتب بزيادة باء أيضاًء إلا آني قرأت على آبي بكر المروزي عن محمد 
ابن أحمد بن عبدان» وعن البّلخي كلاهما عن الخلواني عنه #والكتبٍ 4 بغیر باء 
كالباقين» وبه قرأت من طريق ابن مهران عن البخاري عن الخلواني عنه'". 

وسمعت أبا بكر المروزي» يقول: سمعت أبا الفضل» يقول: وسألت أبا بكر 
الأخفش الصغير وغيره من شيوخ الشام فلم يعرفوا. وقال الا خفش: رواية الحلواني 


(۱) آیة: ۱۸۰۔ 

(۲) الباقون بتاء الخطاب على الالتفات. انظر: الوجیز ص4 ۰۱۵ مصطلح الاشارات في القراءات 
ص٣۳۳‏ النشر 6۵۲ 

)٣(‏ آية: ۱۸۱۔ 

)٤(‏ الباقون بالنون المفتوحة وضم التاء» ونصب وله 4 بالعطف على (ما)» #وَتَقُولُ» بالنون. 
انظر: مصطلح الإشارات في القراءات ص4 ۰۳۳ النشر ۲/ 46 ۰۲ الإتحاف ص ۲۲۳. 

. ۱۸۴ آية:‎ )٥( 

(5) قرأ الباقون بالحذف فيهماء وكذا هو في مصاحفهم. انظر: النشر ؟/ ۲٤٤‏ الإتحاف ص ١‏ ۰۲۳ 









































۷۵٣۷ 


EA‏ 4 1 1 هسب کولب تب ی تب 3 جامع ۳3 القر اعءات 


عن هاشم غلط والتمست ذلك في مصاحفهم فلم أجد الباء إلا في #ويالزْيُرٍ )» ولم 
يكن الثاني #وبالكتلي)» والله أعلم. 
وسمعت أبا نصر الهرويء يقول: سمعت الحسن يقول: زاد الخلواني 
#ویالکتب € ذكره في مفردہ كان قد سقط على الباقي #وَبِالْكتب € وکتب إلى 
هشام في ذلك ومثله ذكر آبو داود/ السجستاني في کتاب التنزيل له فقال: حدثنا 
هشام» عن آیوب» عن يحيى» عن ابن عامر'") 
اَ4 بغیر تنوین» #آلْمَتَ € بنصب التاء الأعمش طريق السعيدي۳) 
#ذَائِقَةٍ الْمَوْتَ] بالتنوين وكسرها منصوبة التاء أي: تذوقوا. الموت» طلحة بن 


ے رصح ساح 


مصرف '؛ وكذلك اختلافهم فيه حيث کان» وذاِیصَةالموتِ 4 أكثر. 


2 كه اس ولا کنو“ بالياء فيهماء مكي وأبو عمروء والزهري» 
ET e‏ وجبلة عن المفضل» وأبو بكر» وحماد بن أبي زياد» وعصمة 
جميعاً عن عاصم و این عد ومحمد بن جرير عن اختيارهماء وروح» وزيد طريق 
البخاري» وأبي بكر بن مهران عنهماء وبه قرأت على الأهوازي عن زيد» وعن 
الزعفراني عن روح 


2 ھ--ئ. E‏ فر حون 00 بالياء» حجازي غير الزهري» وابن عامر 


(۱) قال الداني: وکذا ذکر آبو حاتم سهل بن محمد السجستاني أن الباء مرسومة في (وبالزبر 
وبالکتاب) جميعًا في مصحف آهل حمص الذي بعث به عثمان رحمه الله تعالى إلى أهل الشام. 
انظر: جامع البيان في القراءات”/ ۹۹۹ء النشر ۲/ 48 7. 

. ۱۸٩ آية:‎ )۲( 

(۳) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۰۳۰ |عراب القراءات الشواذ ۳۹۹/۱ الاتحاف ص ۲۳۳ 

. ٠١١ص انظر: الکامل في القراءات ص ۰۵۲۳ شواذ القراءات‎ )٤( 

. ۱۸۷ آية:‎ )٥( 

.۲ 4/۲ قرأ الباقون بالتاء. انظر: جامع البیان في القراء‌ات ۳/ ۰۹۹۹ النشر‎ )٦( 

(۷) آية: ۰۱۸۸ 















































سو رة آل عمر ان جیٹس سس سس سب کس ید ۹ 4 4 


وحمصي طريق أبي علي عنه» وأبو عمرو» وأيوب» ويعقوب من طريق ابن مهران عنه؛ 
وأبو حاتم من طريق الخزاعي والأهوازي عنه» والأعمش» وابن أبي ليلى» وأحمد 
ابن جبير» ومحمد بن جرير عن اختيارهماء وقرأت على الأهوازي عن الغضائري؛ 
والكرجي معا عن التمار عن رُویس بالياء» وعن الآخرين عن یعقوب بالتاء» وقرأت 
على أبي بكر المروزي عن روح وزید بالتاء» وعن الآخرين عنه بالتاء وقرأت من 
طريق الخبازي عن رُويس بالياء» وعن الآخرين بالتاء'''ء وذكر أبو علي في سهل في 
مفرده بالتاء كرواية أبن مه ران عنه. 

کا أَتُوا4”" بفتح الهمزة ومدھاء أي: أعطواء الأعمش طريق السعيدي( 
لإبما واه أي: أعطوا من الکتاب وغیره» الزهري©). 

فلاخ تق ) بالياء وضم الباء» ابن كثير» وابن محیصن وأبو عمروء 
وحمصي طريق أبي علي عنه» ومحمد بن مناذر» وأحمد بن جبير عن اختياره"» 
وذكر أبو علي عن الزهري» ومحمد بن جرير في مفردهما كلها بالتاء لحمزة» وفي 
تصنيفه كما قلناء والله أعلم. 

تلو۳4 بغير ألف» واوا بألف يبدؤون المفعولين» حمزة» والكسائي» 
والااعمش» وطلحة. وابن أبي ليلى» وخلف» ومحمد بن عیسی عن اختيارهماء الآخرون 
يبدؤون بالفاعلين» #وَقمّلوا4 بالتشدید مکي ودمشقي وطلحة». 


.۲ 1۷ /۲ انظر: التذكرة ص ۰۲۳۰ المنتهى ص۳۳۷ النشر‎ )١( 

(۲) آیة: ۱۸۸ . 

(۳) في البهج ص4۵ ۰4 ومصطلح الاشارات في القراءات ص1 ۳۳: قرأ الأعمش بضم الواو 
ومدها واثبات واو بعدها. 

.۳٥۹ /۱ انظر : الحرر الوجيز ۱/ ٥٤٥٦ء شواذ القراءات ص ۰۱۲۷ اعراب القراءات الشواذ‎ )٤( 

۰۱۸۸ آیة:‎ )٥( 

.۱٥١ص الباقون بالتاء وفتح الباء. انظر: السبعة ص۲۱۹ء الوجيز‎ )٦( 

(۷) آية: ۱۹۵. 


(۸) الباقون بالتخفيف. انظر: النشر ۲/ ۳ ۲. 






































۸۱۰۷ لیب 





۰ 56 021110101101011 سے جامع ألقر اعات 


لا يَعدَّنكَ204, وطلا يَحْطِمَدَكنْ» [النمل: ۰۲۱۸ ##ولة ی خفن 4 
[الروم: ۰ قا َذْهَبن بك( [الزخرف: ١‏ َو ننک [الزخرف: ۲ بإسكان 
النون فيهن» رويس" وهكذا أقرأني أبو علي عن يعقوب إلا عن روح وزید» 
والزبيري عن رجاله عنه» والأزدي عن داود عنه» وافقه يونس بن حبيب عن أبي 
عضرو في ۱ ك » الخفاف» وعبيد معاً عنه أيضاً والهمداني عن طلحة 
ومحمد بن حفص الحنفي وابن راشد» وبكر بن عبد الرحمن القاضي عن حمزة في 
هبسک . 

#لَكِنَ4”" بفتح النون وتشديدهاء يزيدء زاد الحُلواني عنه في الزمر* 


وقرأت من طریق ابن مهران عنه هنا بالوجهین» وهناك بالتخفيف وجه واحد(*. 
م ۰ ےآ ۲ ۲ 
/ زلا Cg‏ باسکان الزاي» الحسن» والأعمش» وخارجة عن ابي ی 


اس نا فتح سبع یاءات: قوله تعالی: ی 6008 بفتح ابات بزید 
وشيبة» وابن مناذر ونافع غير کردم وأبي خلید» وحمید» ودمشقي غير ابن مهران عن 
هشام» والأصمعي غير آبي عمروء وسلام» وآیوب طریق آبي علي عنه» والأعشى؛ 
ری والازرق عن ابن بکره وحفص» وفتح وای اکا يريد وشبية: 


. ۱۹٩ آیة:‎ )۱( 

(۲) انظر: النتهی ۳۳۸. 

(۳) آیة: ۱۹۸ . 

.۲۰ آية:‎ )٤( 

(۵) الباقون بالتخفیف فیها. انظر: النشر ۲/ 4۷ ۲ الإتحاف ص ۵ ۲۳. 

۰۱۹۸ آیة:‎ )٦( 

(۷)انظر: شواذ القراء‌ات ص۱۲۷ البهج ص 4۷ ۰4 الصباح ۲/ ۰۳۳۵ مصطلح الاشارات في 
القراءات ص ۳۳۷. 

(۸) آية: ۲۰. 

(۹) آیة: ۳۹ 


اح کات 27777 کے مت 
































سورة آل مر ان ن عم جه سمح ا اسم حدس م ی ۱ 6 5 


عد م 


وابن مناذر» ونافع إلا كردماً عنه» وقوله: مک 4 وجل یک( 
ون لق کم 4 بفتحهن» مدني غير الزهري» وحمید وأبو عمروء والنوفلي 
عن ابن بکار» #وافقهم]؟) ابن کثیر وابن محیصن في ین زاد مدني غير 
الزهري؛ والأصمعي عن آبي عمرو والنوفلي من آنمارعت ۸ واسکن بلع 
ابر #» ابن محیصن» وطلحة» والأعمش طریق السعيدي» والخلواني عن 
الدوري عن اليزيدي عن أبي عمرو. 

واختلفوا فیها في حذف ثلاث ياءات: آحدها في آخر آية قوله تعالی: 
#وطیُون 4 آثبتها في الوصل دون الوقف» الحسن» والعباس طریق آبي الفضل» 
وآثبتها في الحالین سلامء ویعقوب. والأخريان في حشو الاي» قوله تعالی: #وَمَنٍ 
أََبعن 4“ بياء في الوصلء مدني غير الزهري» وابن مناذر وسالم» وبصري غير 
آیوب. زاد في الوقف سلام» ویعقوب وقوله: #وَحَافوني ۳4 بیاء في الوصل» 
بصري غير آیوب. ونافع غير المسيبي والاصمعي وقالون الا الشحام وأبا مروان 
طریق أبي علي عنهما عنه» وقنبل طريق ابن الصَّلتء زاد في الوقف ابن آیوب وسلام 
ويعقوب إلا أني قرأت على الأهوازي عن يونس عن ورش» وعن آهل مصر عن 
الأزرق عنه بغیریاء في الحالين كالباقين”). 


(۱) آیة: ه". 

. ٤١ آية:‎ )۲( 

۰۳٩ آیة:‎ )۳( 

)٤(‏ ما بين العقوفتین ساقط من التن» ومثبت في الحاشية. 

(۵) آیة: ۵۲. 

(7) انظر: النتهی ص۰۳۳۸ الستنیر ص۳۹۵ الصباح۲/ ۳۳٣‏ الا تحاف ص ۲۳۵. 
(۷) آیة: ۵۰. 

(۸) آیة: ۲۰. 

(۹) آیة: ۰۱۷۵ 

(۱۰) انظر: النتهی ص‌۰۳۳۸ الکامل في القراءات ص5 4 الصباح ۲/ ۳۳۵. 
































۵۲ء م ہے سے ست یت جامع القراءات 


ذکر الإدغام 


«الككب ال 6( زین يكس 4" انکر کرک لک ظ 
وال كم ۳۳ یمک یر 1 وک ما 04 وه اکر يما 4 یل 0 
ن رب َب لی 00# © قال رت موم e‏ و و و 00 ی ٠‏ 
مدا ۱ الوا 4 رک هن ۱4 جر 2 4( وڪم شک کے ۰ كال 
ED‏ یکی ED TEDE‏ 
۱ ری ۱4 
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(۱) آية: ۳. 

(۲) آية: ١١ء‏ وكذلك ما بعده. 

(۳) آیة: ۱۸. 

)٤(‏ ما بين العقوفتین ساقط من المتن» ومثبت في الحاشية 
)٥(‏ آية: ۲۳. 

.۲۹ آية:‎ )٦( 

.۳ ٩ آیة:‎ )۷( 


(۱۲) آیة: ۵۲. 

(۱۳) ایة: ۵۵ وکذلك ما بعده. 
(۱6) آیة: .۵٩‏ 

(۱۵) آیة: ۷۹ء وكذلك ما بعده. 
)٦٦١(‏ آیة: ۸۳. 

(۱۷) آیة: ۸۶. 

(۱۸) آية: ۸۵۔ 

.۸٩ آیة:‎ )۱۹( 
































لاد کت وک 014 7 فى مرجع تصني ال باك 
لاب با ۲۲۷۹ نی جو ام 4( 2 لظلا 9۹ک الہ 104 7 تو 
کل ربج 4 تشون 4" ریس یک لويرب من بک 4 
وسو ملسم ۰۳4 وارب یعا 4 ومدقم ا۷۷۷ فک 
4 يوم لمع 2 4 ین مَل نى 4 الزن ثرا ۵4 ود لک ۷ہ 
4620 تال کم 4 امل کی ۷۸۷ ین فلو مو لۆرت 
سول ۱۸۷ من 5 21 م۱۷ ۴ ف عنهم وقد ذکر لور ٭ شا ورک 2 ۲ 


(۱) آية: ۸۲. 

(۲) آية: ۱۰. 

(۳) آیة: ۱۰۱۷. 

.۱۰۸ آیة:‎ )٤( 

(۵) آیة: ۱۱۲. 

۰۱۱۷ آیة:‎ )٦( 

(۷) آية: 4 ۱۲. 

(۸) آية: ۰۱۲۹ وكذلك ما بعده. 
(۹) آیة: ۱۳۲. 

. ٠١١ آیة:‎ )۱۰( 

(۱۱) آیة: ۰۱۵۲ وكذلك ما بعده. 
(۱۲) آیة: ۰۱5۱ 

(۱۳) آیة: ۰۱16 

(۱) آیة: ۰۱۲۷ وكذلك ما بعده. 
(۱۵) آیة: ۰۱۷۳ 

.١الك آية:‎ )١5( 

(۱۷) آية: ۱۸۰. 

(۱۸) آیة: ۱۸۳۔ 

(۱۹) آیة: ۱۸۵۔ 

(۲۰) آیة: ۰۱۸۲-۱۸۵ 



































1۱5۸ 


چا کی ی وی م کک کک سحأ ۳ 
اګ 0 # وين / ڈالآہار ٭ رتا 4 ل أضِيعْ 


2 


ذکر الامالة 
نایار 4 یمیل الحاء نك ججايغ الاين 4 يميلهماء لیے 
انس ےآ 4 بال جار ۸۷۷۹ ی 4 لین ألحككب ۱۹۴ رل 


کلب جو و جساب ۱۱۷۹۴ طف الِْحَرَاٍ 2110# يميل 
الراء منه في الخفض حيث کان؛ و اعتے 4 یمیل السين؛ مم 


1 


ریت ۱۹6 یمیل الرای من آنصکارۍ 4 یمیل الصاد من درک qf‏ 


یمیل السین حيث کان مرن ۱۱ یمیل المیم» وال ال ۱ یمیل الجيم؛ 


(۱) آیة: ۰۱۹۰ 

(۲) آیة: ۱۹۱- ۰۱1۹۲ 

۰1۹-۱٩۳ آیة:‎ )۳( 

)٤(‏ آية: ۱۹۵۔ 

۔٦:ةیآ‎ )٥( 

.4 آية:‎ )٦( 

.١5 آية:‎ )۷( 

(۸) آية: ۱۵ 

(۹) آية: ۱۹ . 

(۱۰) آیة: ۰۲۳ وكذلك ما بعده. 
(۱۱) آیة: ۲۷. 

(۱۲) آیة: ۳۹. 

(۱۳) آیة: ۲؟. 

(۱۶) آیة: 1۳. 

(۱۵) آیة: ۵۲. 

.۵۳ آية:‎ )١5( 

(۷) آية: 
(۱۸) آية: 


4 
حم 


o 
© 
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لعل ألكزبيت ۹۴" يميل الکاف» ©يَاَمَلَ الکتب 4“ يميل التاء ل 


اهر 4 عر سکم يميله قلیلاه 1 کن رک 4 
یمیل. # مقَلعدٌ لِلعَال گنک اجر العمل 4“ ب به اعد ال رن ۸ 


و سی الد 4 یمیل الي متاویایتاوی 4 یمیل 

النون منهما قليلاًء ق الب 4 يميل اللام قليلاء لوحتف الیل ۳4 يميل 
اللام عمل عمل 4" إمالة لطيفة؛ وزادوا عليه قوله تعالی: لماکت لو ۱۹4 
مت ۹ یمیلهما قلیلا وكذلك ‏ التسود الروت انزو ۱۳4 


0 کم من صر ۱0 وس عي ۱۸۷ بک يع 0190# بإمالة الباء قليلاء 


۔٦٦ آیة:‎ )١( 

(۲) آية: 56. 

(۳) آية: ۰۸۱ 

(6) آیة: ۰۸۵ وکذلك ما بعده. 
)٥(‏ آية: ۹۷. 

.۱۲۱ آية:‎ )٦( 

. ۱۳١ آية:‎ )۷( 
.١146 ۰۱6 آیة:‎ )۸( 

(۹) آیة: 4 ۱۵. 

(۱۰) آیة: ۱۹۳۔ 

۔۱۹١ آیة:‎ )١( 

(۱۲) آیة: ۱۹۰۔ 

(۱۳) آیة: ۱۹۵ 

(۱6) آیة: 
(۱۵) آیة: ۷. 

(۱۲) آیة: ۰۱۷ وكذلك ما بعده. 
(۷) آیة: ۲۲. 

(۱۸) آیة: ۷۳. 

(۱۹) آية: ۷۹. 


هم 




















EEN OREN 3 © 5‏ دا سای م تھ ہی ق جح مھ ا ھک وک و هو سا مع القر اعات 


تسار 4 صر 4ء قال الخزاعي: وقرأت على أصحاب النهاوندي 
االحََِِ 4 بفتح الخاء. 
تسده کل القرآن بإمالة لطيفة» ويقف الكسائي في حكاية المَرّاء عنه على 


اث 


فدات ألصدور 4 بالهاء في جميع القرآن» وهو قول أبي عمرو الجرمي» #وَسَاوِرَهُمَ (Daf‏ 
بإمالة الشين قليلا ور لتیتمة ۲4 ینومهم 4( حونو ۷۷۴. 

قال الخزاعي» قال أبو بكر المطرز: همهم ۹ء قال لي أبو یعقوب: 
إذا طال الحرف فلا يضم. 
: 2 

وبه قرت على أبي علي عن المطرزء ميرت 4 بإمالة لطيفة» لين ۲۱ 
مثله» وزاد أبو علي عن محمد بن زياد عن اللأصمء وعن ابن باذام عن ابن مرداس كل 
آلف بعدها كسرة بالإمالة» وقد ذكرنا في آخر سورة البقرة. 


82 8۶ 0 
3 53 3 


(۱) آية: ۹۳ء وكذلك ما بعده. 
(۲) آیة: ۸۵. 

(۳) آیة: ۱۱۹ . 

.۱۵٩ آیة:‎ )٤( 

.۵۵ آیة:‎ )٥( 

(5) آیة: ۰۱۲۷ 

(۷) آية: ۰۱۸ 

(۸) آیة: ۱۸۳ . 

۰۱۸۰ آية:‎ )٩( 
۰۱۱۷ آیة:‎ )۱۰( 
































سی زره الما پل مسب سس سس سم 7 5519080800 ی اج معا 01و 


سورة النساء 


مدنية» وهي مئة وسبعون وخمس آیات في المدنيين» والمکي والبصري» 
وعطاء وأيوب» وست في الكوفي» وسبع في قول آهل الشام'''. 
شوم وہ + وو < 


اختلافها: حرفان #وبريدون أن نلوا اليل ۹ء كوفي» وشامي» معد بهم 
عَدَاسا أَلِيمًا # شامي ۳ وهي ثلاثة آلاف وسبع مئة» وخمس وآربعون کلمة. 


وعدد حروفها: خمسة عشر ألف حرف وسبع مثة وثلاثة عشر حرفا. 
کر الغعررت 


ون بتخفیف السين» كوفي إلا الب رجُمي من طريقيه» وزرقان طريق 
أبي علي عنهماء وابن رّروان/ عن عمرو آیضا وحمصي غير أبي الفضل عنه» 
والحسن والزهري» والأصمعي وهارون العتکي؛ وعبيد بن عقیلء والخفاف؛ 
ومحبوب» والجهضمي» وخارجة» ويونس» والسعيدي» وآبو زيد طريق آبي علي 
عنهم عن آبي عمروء وأبو معمر عن عبد الوارث عنه» وأوقية طريق الأهوازي عنه 
عن العباس عنه أيضاًء ومحمد بن يحيى القطعي عن أيوبء بالوجھین؛ ابن مهران» 
والخزاعي معا عن أوقية عن العباس» وأبو علي عن الواقدي عنه أيضاً . 

#وَالْأَرْحَام ) بكسر الميم» حمزة» وطلحة والأعمش طريق السعيدي عنه 


.۲۳٢ص الاتحاف‎ ۱٦۹/۱ انظر: البيان في عد آي القرآن ص۰۱4 بصائر ذوي التمييز‎ )١( 
انظر: الكامل في القراءات ۰۱۱۶/۱ الإتحاف ص”77.‎ )۲( 

(۳) آية: ١۔‏ 

.۲٢١۷ /۲ الوجيز ص١٥۱ النشر‎ ۰٩۳ الباقون بالتشديد. انظر: التيسير ص‎ )٤( 

(۵) آیة: ١۔‏ 


۸ب 























۵۸ مت ده بت رس وس وس یدش تم سس سس سمل مس جامع القراءات 
f. ۹‏ 6 
والأصمعي عن أبي عمرو( 57 
زی کے و2 3 
ولا تبدلوا ¥ بالمد وبتاء واحدة مشدده» ابن آبی يزيد عن ابن محیصن» بتاء 


واحدة خفيفة البزی عنه(۳. 


حوبا ۶'4 بفتح الحاء الحسن. 

قراح رفع» آي: فعلیکم واحدة» الخلواني» وأبو عمر الدوري معأ عن 
پزید» وزائدة بن قدامة عن الأعمش» وأبو زيد طريق الأهوازي عنه عن أبي عمروء 
الباقون بالنصب أى: فانکحوا واحدة”". 

«اللاتي جَعَل الل بألف على الجمع» الحسن» وهارون العتكي عن آبي 
فو ا 
ا 4 1 بغیر آلف» نافع وابن ا در وهي لةه 


0, 1 


(۱) الباقون بالنصب. انظر: السبعة ص٢٦۲۲ء‏ الوجيز ص١٥۱.‏ 
فول ب : بعه ص جيز ص 


(۲) آية: ۲. 

(۳) انظر: مفردة ابن محیصن ص ۰۲۲۳ مصطلح الاشارات في القراءات ص۳۳۹ الا تحاف 
ص ۲۹ ۲ : 

.۲ آية:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: مفردة ا حسن البصري ص٢٥۲‏ الکامل في القراءات /١‏ ٥٥٢٦ء‏ الإتحاف ص۲۳ 

. آیة:‎ )٦( 

(۷) انظر: المبسوط ص٥۱۷‏ النشر ۲/ ۲١۷‏ الإتحاف ص۲۳۷۔ 

(۸) آية: 6. 

(۹) انظر: مفردة الحسن البصري ص٢٥٥۲‏ المصباح ۰۳۶۱/۲ مصطلح الإشارات ص ۰ ۳. 

(۱۰) آية: ۵. 


(۱۱) على أن (قيَ) مصدر كالقيام» ولس ورا ت والباقون بالالف فیھم| مصدر قام أي: 
التي جعلها الله تعالى سبب قيام آبدانکم» أي: بقائها. انظر: الإتحاف ص۲۳ . 

. ٩ آیة:‎ )۱۲( 

(۱۳) انظر: البحر المحيط ۹۱۹/۳. 
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سورة الئساء س سے ۶۵ 

#ضعم ۳4 بجر العين» عبد الله بن صالح العجلي» ويحيى بن زياد الفراء 
عن حمزة» وخلف. والدوري» وابن سعدان» وابن لاحق؛ وابن بحر» وابن الحارث» 
واللؤلؤي عن سُلیم عنه» والخنيسي عن خلادہ والمزوق عن الحلواني عنه» والبراثي 
عن اختيار خلف» والأعمش طريق السعيدي» هكذا أقرأني أبو علي عنهم» وقرأت 
على أبي بكر عن العبسي عنه» وعن الخُنيسي والحُلواني كلاهما عن خلاد عنه» وعن 
آبي الزّعراء عن الدوري عنه» وعن اختيار خلف بالفتح» وعن الآخرین عن حمزة 
بالكسرة» وقرآت من طريق ابن مهران عن العجلي عنه. وعن خلف» وابن سعدان 
بالإمالة» وعن اختيار خلف بالو جهين» وعن الآخرين بالفتح» (ضعفاء) بوزن شهداء. 
الزهري وابن محیصن'. 


رهو 


#وَلِيَخْشَ ۹ء لفليتقوا الله وَلِيَقَولُوا© بکسر اللام فيهن» وهو الأصل في لام 
الامر» شيبة» والحسن'' وقد مر ذكره فى البقرة. 

وَسَيُضْلَوْنَ ۲۹4 بضم الیای دمشقي» والحسن» وحمید» وعمرو بن هارون 

عن آیوب. وأبو بکر والمفضل» وحماد بن أبي زیاد وعصمة عن عاصم» وبکار عن 


آبان عنه(٩؟.‏ 


رن كَانَتْ واه" رفع» يزيد» وشيبة» ونافع واللولوي وخارجة معاعن 
أبي عمروء الواقدي طريق أبي علي عنه عن العباس كيف شۂ E‏ 





.٩ آية:‎ )۱( 

(۲) انظر: الحرر الوجیز ۲/ ۰۱۳ مصطلح الاشارات في القراءات ص ۰۳۶۰ الاتحاف ص ۰۲۳۷ 
(۳) انظر: مفردة ا حسن البصري ص ۰۲۹۳ البحر الحیط ۳/ ۵۲۸. 

.٠١ آية:‎ )٤( 


.۲ 4۷ /۲ الباقون بفتح الياء. انظر: السبعة ص ۰۲۲۷ الوجيز ص ۱۱۷ النشر‎ )٥( 

.١١ آیة:‎ )٦( 

(۷) على أن كان» تامة» وقرأ الباقون بالنصب على آنها ناقصة. انظر: الوجيز ص ۰۱8۷ المصباح 
۲ ” النشر .۲٢١۷ /٢‏ 




















/ جک سس رت تک 


5 تاه مس یسم تي جامع | القراءات 

#فلامّه ۱۳ بکسر الهمزة حيث كان قبلها کسر أو ياء» مثل قوله: فی ما4 

[القصص: ۲۵٩‏ في ِمَ اكاب [الزخرف: 4]» ونحوهن» حمزة» والكسائي» والأعمش» 

۹ وابن أي ليلى» وابن غزوان عن طلحة» ومحمد بن جرير/ عن اختياره""» برفع الهمزة 

فيهن في الحالین» الصباح بن دينار» وابن واصل كلاهما عن حمزة» والاختيار عن 

الجماعة عنه أن يبتدئ بذلك برفع الهمزة» وهو اختيار الكسائي وبه کان یأخذ وروی ابن 

۱ واصل عن ابن سعدان» وعن سُلیم عنه» أنه كان يبتدئ بذلك بكسر الهمزة كما یصل ۳ 
| وأجاز الفراء في العربية؟)» وكذلك ذکرہ ابن الأنباري عن حمزة ولم يذكر خلافاً. 





یو 4 بفتح الصاد في الموضعین*؟ ابن كثير» وابن محيصنء وابن 
عامر» والحسن» والأصمعيء واللؤلؤي» وخارجة عن أبي عمرو» ومحمد بن یحبی 
القطعي» وعمرو بن هارون كلاهما عن أيوب» وسلام» والمفضل» وحماد بن أبي 
زياد» وعصمة عن عاصم» وبكار عن أبان عنه» وأبو بكر غير الأعشى» والبرجمي عنه؛ 
وافقهم الجعفي عن أبي عمرو» وإسماعيل بن مجالد والحارث بن نبهان» وشیبان 
ابن عبد الرحمن عن عاصم والأعشىء والبرجُمي في الأول» والآخرون عن عاصم؛ 
والحريري في الثاني» إلا أني قرأت على أبي بكر عن القَوّاس عن حفص إلا من طريق 
ابن الصلت بالوجهين في الاول"؟. 


(۱) آیة: ۰۱۱ 

(۲) وحجتهم أنهم استثقلوا ضم الألف بعد كسرة أو ياء فکسروا الکسرة والیاء لیکون عمل 
اللسان من جهة واحدة إذ لم يكن تغیبر الآلف من الضم إلى الکسر يزيل معنی ولا يغير 
إعراباً يفرق بين معنیین فأتبعوا لذلك الکسرة الکسرة» وقرأ الباقون بالضم على الأصل. 
انظر: حجة القراءات لابن زنجلة ص ۰۱۹۲ 

(۳) انظر: جامع البیان في القراءات ۰۱۰۰/۳ 

)٤(‏ قال في معاني القرآن ۱/ ه: يجوز رفع الألف من «أم» و«أمها» وکسرها في ا حرفین جیعا لکان 
الياء والكسرة.اه. 

.۱۲ ١۱۱ آیة:‎ )٥( ۱ 

)٦( ۱‏ وقرأ لباقون بکسر الصاد فيهما. انظر: النتهی ص ۰۳۹۲ النشر ۲/ ۲4۸ الاتحاف ص‌۲۳۸. 





























E‏ ب558 


وز 0 الا 


وقال الخزاعي في كتاب الواضح: القَوّاس من طريق أبي الهذيل عنه عن 
حفص بفتح الصاد فیهما. 

یور بفتح الواو وکسر الراء وتشديدهاء الحسن باسکان الواو 
وكسر الراء خفيفة على أن یور ث؟» وصف الرجل واقع على الكلالة فهم منصوبون 
بوقوعه عليهم» الأعمش طريق السعيدي””"» الآخرون مثله إلا آنهم بفتح الراء. 

لغَيْرَ مُضَارِ 74 بغیر تنوين» #وّصِيّة 4 بالخفض وهوردي» الحسن البصري”. 

#تُدْخِلَةُ جتات ۷4 و#تدخلة تارا بالنون فيهماء يزيد» وشيبة» ونافع» 
ا 

طرَاآ ےن۹۷۹ ولاِمَ]انک [طه: ٦۳‏ احج: ۱۹]) دی [فصلت: ۲۹]» 
وهای [القصص: ۲۷]ء داك [القصص: ۳۲] بتشديد النون فیهن» عبد الله بن 
كثير» وافقه الحسن» والزهري» وأبو عمرو غير اللؤلؤي» وخارجة عنه» وأوقية طريق أبي 
علي عنه عن العباس» ويعقوب غير الغضائري عنه» والمعدل عن روح عنه» والسيرافي 
عن داود عنه في انك ۹ء وقرأت على أبي بكر عن رُويس عنه بتشديد النون» وعن 
الآخرين عنه بتخفيف النون» وبه قرأت من طريق الخبازي عن يعقوب» بالوجهين عبيد 
ابن عقيل والجهضمي عن آبي عمرو» وعباس طريق ابن مهران والخزاعي عنہ!'''. 
(۱) آية: ۱۲. 


(۲) انظر: مفردة ا حسن البصري ص ۰۲٩۳‏ مصطلح الا شارات في القراءات ص ۲ ۳. 
(۳) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰۳۱ شواذ القراءات ص۱۳۱ . 


.۱۲ آية:‎ )٤( 
.۳ ۱۸۳ء مصطلح الإشارات ص47‎ /١ انظر: مختصر في شواذ القرآن ص ۰۳۲ الحتسب‎ )٥( 
. ۱ آية:‎ )٦( 


.١ 5 آية:‎ )۷( 

(۸) الباقون بالياء فيهما. انظر: السبعة ص۲۲۸ء الوجيز ص/161١»‏ النشر .۲٤۸/۲‏ 

.١5 آية:‎ )۹( 

(۱۰) قرأ الباقون بتخفيف النون في الجميع. انظر: جامع البيان في القراءات ۳/ ١٠۱۰ء‏ النشر = 



































۹ ب 











٢‏ مس ی مج جج متحي ادا 
كرا وفي التوبة''' بضم الكاف» حمزة» وعلي» وطلحةء وابن أبي 
لیلی» وخلف» ومحمد بن سعدان» ومحمد بن عيسى عن اختيارهم» وأجمعوا على 
فتح كاف قوله تعالی: ‏ گرها 4 في آل عمران””ء والرعد ٩‏ وحم السجدة(*» وعلى 
ضم كاف قوله تعالی: وهوکر: رکرو تک 4 في البقرة". 
لم بفتح الياء حيث كانت» مكي» وحمصي؛ ومحمد بن مناذر» 
والحسن/ وأبو بكر وشيبان» وعصمة وأبان» وحماد بن أبي زياد جميعاً عن عاصم(٩)‏ 


وََاَبْنمُ احَدَيهنَ4 بوصل الألف» البزي عن ابن محیصن(۱. 
9الْمُخْصِنَاتٌ ۷۹ء ومُخصنات؟ ۲۱ بكسر الصادحیث كانا من غير استثناء» 
الحسن البصري» وافقه الكسائي» والأعمش طريق السعيدي» والهمداني عن طلحة 
ونعيم بن يحيى» وشعيب بن حرب» وأبو أيوب عن حمزة» وابن رربي طريق الخزاعي 
عن الضبي عنه» ومحمد بن عيسى عن اختياره في الجميع إلا قوله و لصت من 


= ۲4۸/۲ الاتحاف ص۲۳۸۔ 

(۱) آیة: ۱۹۔ 

(۲) آية: ۵۳. 

(۳) آية: ۸۳. 

.۱۵ آیة:‎ )٤( 

.١١ فصلت:‎ )٥( 

۔٦٦٢ آية:‎ )٦( 

(۷) الباقون بفتح الكاف في جميع ذلك. انظر: السبعة ص۲۲۹ الوجيز: ص۸١٠‏ ء المصباح 
٣ػ(.‏ 

(۸) آية: ۱۹ . 

(۹) وقرأ الباقون بكسر الياء وحيث كانت واحدة. انظر: الوجيز ص‌۰۱۵۸ الصباح ۳٤٣٤/٢‏ 
لنشر .۲٤۸/۲‏ 

(۱۰) انظر: مختصر نی شواذ القرآن ص ۰۳۲ المحرر الوجيز ۲۹/۲. 

. ٤ آیة:‎ )١١( 

(۱۲) آیة: ۲۵. 


























سم 4 Û‏ اا ل جر ام ری سای تسس کک ۳ 1 


سوزہ 


ص رصم 


لوا 4 فإنها بفتح الصاد لا غير» وحماد بن سلمة عن ابن كثير» وابن غزوان عن 
طلحة» وشيبان عن عاصم والجعفي عن أبي بكر في لصتت عير مسحت 4 
فإنها وحدها بکسر الصاد لا غیر. 

#وأيسلٌ لک 4 بضم الألف. يزيد والحسن» وعمر بن هارون عن آیوب» 
مس حر اس .ہت ن أبي ليلى» وخلف؛ 
وابن سعدان وابن عيسى عن اختیارهم”'' 

ولإأَحْصنَ ن بفتح الهمزة والصاد شيبة» والزهري» وابن مناذر» وحمصي 
طريق الأهوازي عنه» والوليد بن مسلم طريق أبي الفضل عنه» والحسن» والقطعي 
عن أيوب» وأبو بكرء وحماد بن أبي زياد والمفضل وأبان» وعصمة عن عاصمء 
وهماء والأعمش» وطلحة وابن أبي ليلى» وخلف» وابن عيسى") 

اوق 4 بفتح الخاء واللام» #الْإنسَنَ ۹ بنصب النونء ابن أبي ليلى”". 

#یَجَارَة 4( نصبء الحسن البصري» وكوفي غير ابن جبير عن اختیاره"*؟ 
نسم ٠١04‏ بالتشدید مرفوعة التاء وبفتح القاف» الحسن البصري'. 


(۱) وقرأ الباقون بفتح الصاد في الجميع. انظر: النشر ۰۲4۸/۲ الإتحاف ص۲۳۹. 


. ٤ آية:‎ )٢( 

(۳) وقرأ الباقون بفتح اهمزة والحاء. انظر: التذكرة ص٣۲۳‏ الصباح ۲/ 4۵ ۳. 

. ۲۵ آية:‎ )٤( 

۰۲۹ /۲ وقراًالباقون بضم الحمزة و کسر الصاد. انظر: التیسیر ص 46. الصباح ۲/ 48 ۳ النشر‎ )٥( 

.۲۸ آیة:‎ )٦( 

(۷) تُسبت هذه القراءة إلى ابن عباس ومجاهد. انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۳۲ الحرر 
الوجيز ۰4۱/۲ البحر المحيط ۳/ © 55. 

(۸) آية: ۲۹۔ 

(۹) الباقون بالرفع. انظر: الوجيز ص۸٥۱‏ الصباح ۲/ ۰۳4۵ النشر ۲/ .۲٤۹‏ 

(۱۰) آیة: ۲۹۔ 


)201 انظر: مفردة ا لحسن ص۷٥۲‏ المحرر الوجیز ۲/ ٤٦ء‏ مصطلح الإشارات في القراءات ص 40 . 









































3 5 5 چجُمسمومسی تسس سے رس ےت سک ی مج سیت حا تبر القراءات 


0 


#تصلبه ‏ بفتح النون في الموضعين ۲ حميد» والأعمش طريق السعيدي(. 


#كَبيرَ مَانْهَوْنَعَنّْه# بغي ر ألف. نعيم بن يحيى عن الأعمشء الباقون کار 4 


3 


وهو أشهر. 

کت عم سیم ویک بالياء فيهماء اللؤلؤي» وخارجة عن أبي 
عمروء والمفضل والمازني» والخليل بن أحمد عن عاصه””. 

مَذتاة94, وفي الحج”' بفتح المیم» یزیدہ وشيبة» ونافع» وإسحاق بن 
إبراهيم طريق أبي علي عنه عن ابن مسلمء والقطعي» وعمرو بن هارون معاعن أيوب» 
وآبان عن عاصم» والكسائي» والأزرق» وابن جبير» ويحيى بن سليمان» والجعفي عن 
أبي بكر والرفاعي طريق أبي علي عنه عن يحيى» وأبو عمارة عن حفصء وأبو عبید؛ 
وزكريا بن وردان السلمي كلاهما عن الكسائي» وابن سعدان» ومحمد بن جرير عن 
اختيارهماء وهكذا ذكر آبو علي في مفرد يعقوب عن الزهري عنه» وافق أبو الفضل 
الخز اعي عن ابن مسلم هناك“ . 

لوا ال وفْسَلٍ* [يونس: ٤4]ء‏ وس ل4 من الأمر المواجهة 
بلا همزء مکي» والزهريء وابن مناذر» وحمصي طريق أبي علي عنه» والأصمعي؛ 
واللؤلؤي» وخارجة عن أبي عمرو وسهل غير أبي الفضل عنه؛ وبكر بن عبد الرحمن 
القاضي» والعبسي طريق الأهوازي عنه كلاهما عن حمزة وابن حاتم عن سُلیم عنه» 


(۱) آیة: ۰۳۰ ۰۱۱۵ 

(۲) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۰۳۲ مصطلح الاشارات في القراءات ص45 ۳. 
(۳) الباقون بالنون فيهما. انظر: البهج ص95 4 الستنیر ص۳۹۸ النشر ۰۲۹۸/۲ 
۳ 

.۵٩ آية:‎ )٥( 

.۲ 49 /۲ الباقون برفع ا میم فيهما. انظر: الوجیز ص۹٥۱ النشر‎ )٦( 

(۷) آیة: ۳۲. 

(۸) یوسف: ۸۲ الز خرف: ۵ . 





























سيو زو النساء ییک یکو کک ع و ی گ٦‏ 1 


والکسائي» وخلف وآبو عبید» وابن سعدان» ومحمد بن عيسى/ عن اختيارهم» 
وافقهم أبان عن عاصم إذا كان واحداً فقطء وأحمد بن عبد الله بن ذكوان عن أبيه في 
صََلوا 4 في النحل» و کل 4 [الإسراء: ۱۰۱] في إسرائيل لاغير". 


سم سمس م 


وان عقدت 4 بغير آلف» الزهري» وک غين أبن عبيك» وابن سعدان» 
وابن جبیر» وابن عیسی عن اختيارهم» زاد المنذر بن الصباح وابن زياد معا عن حمزة» 
وعلي بن كيسة عن سُلیم عنه» تشدید القاف على إرادة التكثير» ویکون أيضاً بمعنی: 


و کات 
#بما عفظ 00007 نصب الهاء» یزید ومحمد بن مناذره والحسن البصري"). 


#الجنب# بفتح الجیم وسکون النون الأعمش طریق السعيدي» والمفضل» 


)۷( 
وحماد بن عمرو» وحماد بن زید 


#بالبخَل 4#" وفي الحديد" بفتحتین» ابن محیصن: والأصمعي عن آبي 
عمرو وحمادبن سلمة والضحاك بن میمون» وشیبان عن عاصم» وجبلة عن 
المفضلء وابن زيد من طریق الخزاعی عنه آیضا وحمزة» وعلی» والأعمش؛ وطلحة 


. ٤۳ آیة:‎ )١( 

(۲) وقراً الباقون با مز مع سكون السين» واتفقوا على ہمز سا وه واللام لام أمر الغائب. 
انظر: معاني القراءات ۰۳۰6/۱ مصطلح الإشارات في القراءات ص٣٣۳.‏ 

(۲) آیة: ٣۳۔.‏ 

. 4 /۲ قرأ الباقون ٭عَاقدّت 4 بألف. وتخفیف القاف. انظر: السبعة ص ۰۲۳۳ الصباح‎ )٤( 

." ٤ آية:‎ )٥( 

.۳ انظر: مختصر في شواذ القرآن ص۰۳۲ الحتسب ۰۱۸۸/۱ مصطلح الاشارات ص57‎ )٦( 

(۷) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۳۳ النتهی ص 45 ۰۳ شواذ القراءات ص ۰۱۳۵ مصطلح 
الاشارات ص ۷ ۳. 

(۸) آیة: ۰۳۷ 

.۲ 4 آية:‎ )٩( 








TAS 


























٦‏ ۔۔ رس و و سوبس سید ی - جامع القراءات 
وابن أبي ليلى» و خلف. وابن سعدان» وابن عيسى عن اختیارهم. 

لوان َك ح4 بالرفع» يزيد وشيبة» ونافع» وابن كثير» وابن محيصن» 
والاعمش» وابن أبي ليلى» وابن سعدان عن اختياره9©. 

«یْضعفها ۲٩6‏ بإسكان الضاد وتخفيف العين من غير آلف من أضعف يضعف» 
الحسن ار وهو رديء في اللغة. 

من لَدنْه4 باسکان الدال وإشمامها شيئاً من الرفع» وکذلك من لدي 4 
[الكهف: ١۷]ء‏ و لین ادنك ۲۳4 ونحو ذلك حيث كان في کل القرآن» ابن صالح» وأبو 
عمارة» وهارون بن حاتم» والكسائي طریق أبي علي عنهم عن آبي بكرء والرفاعي عن 


20 


قال آبو علي: وكسر النون» والهاء في ذلك قياس لا نص. 

وحدثنا أبو نصرء قال: حدثنا أبو الحسین» قال: حدثنا المخرمي» قال ابن 
مجاهد: يختار الحرفين المنصوصين في الكهف ین لته © و#إمن دن » وبه 
قرأت عن يحيى. 


وقال الخزاعی: «آنا آخذ كرواية خلف عن یحبی)'“. يعنى فى سورة الکهف 


(۱) الباقون بضم الياء وسكون. انظر: الوجيز ص۱۱۹ الإتحاف ص١‏ 4 ۲. 

١٤ آية:‎ )۲( 

(۳) الباقون بالنصب. انظر: السبعة ص ۰۲۳۳ الوجيز ص۹١٠‏ . 

.4١ آية:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: مختصر فى شواذ القرآن ص ۰۳۳ مفردة الحسن البصري ص٢٥۲ء‏ شواذ القراءات 
ص١۱۳۔‏ ۱ 

)٦(‏ آل عمران: ۳۸۰۸ وغيرها. 

(۷) انظر: الكامل في القراءات ص .٣۹۰‏ 

(۸) انظر: المنتهى ص٦٥٤‏ . 





























تممیج 7 التسام سس سس 00000000 ست ۷ 1 


ألو شوى ۵ بضم التاء وتخفيف السين» شيبة» والزهري» ومكي» وبصري غير 
محبوب عن أبي عمروء وعاصم بفتح التاء وتشديد السين» يزيد ونافع» ودمشقي» وأبو 
معمر عن عبد الوارث عن أبي عمروء وابن آبي لیلی» الباقون» ومحبوب عن أبي عمرو 
بفتح التاء» و تخفیف السین ۳ وهم على أصولهم في الإمالة والتفخيم وبين اللفظين. 


لوان نتم سَكْرَى 74" بن بفتح السين بلا آلف» خارجة عن نافع» بضم السين وبغير 
أل سال الاعمش طریق السعيدي*. 


لمن 7 امز 00# وكذلك في المائدة“)» الزهري”"» الباقون من الما ل 
وهو آشهر. 


لالم لن وفي الماندة؟) بغیر آلف» أحمد بن شاکر عن ابن عتبة» وهماء 
والأعمش» وطلحة وخلف./ وأبو عبيد» ومحمد بن سعدان» ومحمد بن عیسی عن ۰ب 


اختیارھم!''''. 


ان یضلو لبيل ٠4‏ باليا ا 


(۱) آية: ۶۲ . 

(۲) انظر: التيسير ص٩4‏ المصباح ۲/ ۰۳4۷ النشر ۲/ ۰۲4٩‏ الاتحاف ص١‏ 4 7. 

(۲) آية: 1۳. 

(4) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰۳۳ مصطلح الاشارات في القراءات ص4۸ ۳. 

. ۳ آية:‎ )٥( 

: آية:‎ )٦( 

(۷) انظر: المصدر السابق. 

(۸) آیة: ۳ . 

(۹) آیة: 7 . 

(۱۰) وقرأ لباقون کم 4 بالالف. انظر: الکامل في القراء‌ات ص۸٢٦‏ الصباح ۲/ ۱۳۶۷ 
لنشر ۲۵۰۰/۲ 

. ٤٤ آیة:‎ )۱۱( 

(۱۲) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۰۳۳ مصطلح الإشارات في القراءات ص44 ". 



































E۸‏ س س س1 ٠‏ حا مع القراءات 


بُحَوّفُونَ الْكَلام274 بألف حيث جاء على المصدر البزي عن ابن 


(۲), 


یلا * انظر 4 ونحوه(" بضم التنوين» حجازي غير محمد بن مناذر» وقنبل 
طريق أبي علي عن ابن الصلت عنه وهشام وعبد الرزاق طريق الأهوازي عنه عن 
أيوب» والزعفراني عن ابن عتبة» ومحمد بن جرير عن عبد الحميد بن بكار عن أيوب» 
والكسائي» والأعمشء أبو عبیده وأيوب طریق أبي علي عنه» وخلف» ومحمد بن 
سعدان» وأحمد بن جبیر» ومحمد بن عیسی؛ ومحمد بن جريرعن اختیارهم» وهكذا 
ذكر أبو علي الأهوازي في مفرد أبي عمرو عن عبيد بن عقيل» ويونس بن حبيب 
واللؤلؤي؛ ومحبوب» والخفاف» وخارجة عنه» وعن الواقدي عن العباس عنه أيضاً 
وما وجدت في تصنيفه ذكره عنهم والله أعلم بصواب ذلك. 

وافقهم أحمد بن شاكر عن الولید بن عتبة إلا في متشي نر 294 في 
الأنعام؛ یکاپ هلک 4 في ص٠‏ وبيب هرک ٩‏ في ق» فإنه بكسر 
التنوين فيهن وبضم الباقيات"» وأحمد بن أنس عنه في ماب # آركش € فقط 
ویکسر الباقيات» والربيع بن ثعلب عن الوليد بن مسلم في ملين را 4 فقط 
ونكسرالباقيات» وأبو [غبیدة]!“ أحمد بن عبد الله وأحمد بن أنس كلاهما عن ابن 


٤٦ آیة:‎ )۱( 

(۲) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰۳۳ مصطلح الاشارات في القراءات ص۰۳۹ الإ تحاف 
ص57 7. 

(۳) ما التقی فيه ساكنان من كلمتين ثالث ثانيهها مضموم ضمة لازمة» ويبدأ الفعل الذي يلي الساكن 
الأول بالضم» وأول الساكنين أحد حروف التنود) والتنوين. انظر: الإنحاف ص۱۹۸. 

.۹۹ آیة:‎ )٤( 

. ٤-٤١ آیة:‎ )٥( 

۰۲-۳۳ آیة:‎ )٦( 

(۷) انظر: النتهی ص ۳۷ الکامل في القراءات ص۰4۹ 

(۸) في الأصل (عبید)» والصواب (أبو عبیدة) کیا سبق في الفقرة (۲۷۸). 























و ا ا ا سود سر وس 7 ل 
وا في تک و ا > [الأعراف: 4٩‏ ]» ولیک ات 4 
[إبراهيم: ۲۹]ء و وعَذّاب ٭ اركش € فقطء وبکسر الباقيات» وأبو بكر الشذائي عن 
الداجوني عن ابن موسی عن ابن ذکوان» وعبد الرزاق إلا في مین * الوا 
[يوسف: ۹-۸ وفلامحظورا € [الإسراء: »]7١‏ و #سَّسَحُويًا ٭ أنظرٌ € [الإسراء: 14۸-4۷ 
و اوعاب * رکش ویب ٭* أدَُنُومَاك فقط» وبضم الباقيات» وهكذا ذكر 
الأهوازي في تصنيفه عن ابن موسى عن ابن ذكوان» وزاد عنه کسر ##قْتِيلًا 6 
نظو » وقال في مفرد ابن عامر عن الداجوني» ومحمد بن موسى لمَُسَِيةٍ 


روا € وا ۹ء وکس نا * اشر و وعدا * رکش € و لمي ٭ 


اد لوا که رض التنوین فیهن فقط وبکسر الباقیات» یر لو # في الاعراف» 
ویک لبنت 4ء في إبراهيم» بضم التنوین فیهما فقط وبکسر الباقیات» التخلبي» 
وأحمد الطحان معا عن ابن ذكوان» والبّلخي طریق أبي علي عنه وهبة الله» والبيروتي 
عن الأخفش» وکذلك أهل العراق في قول أبي علي عنهم عن ابن الأخرم عن 
الأخفش عن ابن ذكوان» وافقهم أبو الحسن أحمد بن محمد السلمي» وأحمد بن 
محمد بن یحبی؛ والنجاد» والحسين بن محمد بن علي بن عتاب» وعلي بن أحمد 
این محمد المريه» ند عبيد بن الخليل/ النحوي جمیعاً عن الأخفش 

عن ابن ذکوان في یتو تن ۹ فقط لا غير» وکسر [قنبل من(" طریق 
المطوعي؛ وعبدالغفار کلاهما عن ین الات عنه عند الکسر فقط یس 


ال € و رز د ادا 3 و من 3ت و الوا 5 و #وعَدَانٍ 23 اک چ و منیب ٭ 


لوا ۹ء ویضم الباقیات وهکذا ذکر آبو الحسین الخبازي في تصنیفه عن 
المخرمي عن ابن موسى””. وقال أيضاً عن ابن عبد الرزاق» والاسكندراني من 


سح ۵و سی 


الاک وتيا که و مورا € وف محظورا + * أ بكسر التنوين فيهن وبضم 


. 9٩-6۹ آية:‎ )١( 
ما بين المعقوفتين ساقط من التن» ومثبت في ا حاشیة.‎ )۲( 
.٦۹٦٤ص انظر: الكامل في القراءات‎ )۳( 






































۷۰ ہے رم EES e‏ جس مس ۳ لسعب جامع القراءات 
الباقيات7"» وبه قرأت من طريقه عنهم» وقرأت من طريق ابن مهران عن ابن الأخرم 
عن الأخفش عن اد : بن ذكوان بكسر التنوين فيهن من غير استثناء كالباقين. 

ما فَعَلُوهُ ر قليلً74) بالتصب» دمشقي ۳. 


گان کن ۷4 بالتاء ابن كثير» 7 محیصن: والزهري» وأبو بكر أحمد 
ابن محمد النوفلي عن عبد الحميد بن بكار البيروتي» وهارون العتكي» وخارجة» 
واللؤلؤي» وعبد الوارث من طريق الخزاعي عنه جميعاً عن أبي عمرو» وسلام 
ویعقوب بخلاف عنه» وسهل» والمفضل» وحفص والبرجمي غير أبي علي عنه عن 
أبي بكرء والبر جُمي طريق أبي علي عنه عن الأعشى عنه؛ وزائدة عن الأعمش ومحمد 
ابن سعدان عن اختياره» إلا أني قرأت على ابي علي عن رُويس» وزيد عن یعقوب؛ 
وعن الزعفراني عن روح عنه» وعن السيرافي عن داود عنه بالتاء» وعن الآخرين عن 
يعقوب بالياء» وقرأت على أبي بكر عن روح عنه بالیاء وعن الآخرين عنه بالتاء» 
وقرأت من طريق الخبازي عن رُويس» وعن كردي عن روح بالتاء» وعن الآخرين 
عنه بالياء» بالوجهين» عباس وعبد الوارث من طريق الأهوازي عنهما عن أبي عمرو. 

لأَوْيَغْلبْ فَسَوْفَ یژتیه ۹( بالیاء أبو زيد غير أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد 


اللنباني عنه عن أبي عمروء وزائدة بن قدامة عن الأعمش 0 030 


ولا بطلمَون فيا ۳٣۴‏ بالیاء زیت وابن مخیضن) وعبد الله بن کثیر غير 


(۱) انظر: النتهی ص ۰۳۶۷ جامع البیان في القراءات ۸۹۸/۲ النشر ۲/ ۰۲۲۵ 

.55 آية:‎ )٢( 

(۳) وكذلك هو في مصاحف الشام» وقرأ الباقون بالرفع» وهو كذلك في مصاحفهم.انظر: السبعة 
ص٣۲۳‏ المقنع ص ۰۱۰۷ الإتحاف ص 4۳ 7 . 

)٤(‏ آیة: ۷۳۔ 

.۹۳۷ /۲ ابن الكردي عن محمد بن يعقوب ال معدل. انظر: الغایة‎ )٥( 

.۷ ١ آية:‎ )٦( 

(۷) انظر: المحرر الوجيز ۰۷۸/۲ البحر المحيط ۰۷۱۰/۳ 

(۸) آية: ۷۸-۷۷ 





| 
۱ 


ترجه کت مرو ماخ لماح تس ت رجا نز 


























Name النساء‎ 5 

محمد بن صالح المري عن شبل عنه» والأهوازي عن الولید بن مسلم» وعن الحسين 
ابن علي بن حماد» والفضل بن شاذان كلاهما عن الخلواني عن هشام» والبخاري عن 
الحُلواني عنه أيضاًء وسلام» والزجّاج عن يعقوب» والزعفراني عن روح عنه» والسيرافي 
عن داود عنه أيضاً وحمزة» والكسائي» والأعمشء وابن أبي ليلى» وأبو عبيد» وخلف 
غير أبي علي عنه» ومحمد بن عيسى» ومحمد بن جرير عن اختیارهم'''. 

سمعت أبابكرء يقول: سمعت الخزاعي» يقول: واختلف في الوقف على قوله: 
لمال مولاء لو ونظائره» فوقف أبو عمرو في رواية أبي عبد الرحمن وإبراهيم 
في حكاية العباس عنه عن اليزيدي على (فَمَا) وكذلك على ال هذا آلکتب 4 
[الکیف: ۹٦]ء‏ و ما هلدا لول € [الفرقان: 0] و قال لين كرو [المعارج: .]۳٣‏ 

/ أخبرنا آبو بكر» قال: حدثنا آبو الفضلء قال: حدثنا آبو بكر بن مالك ببغداد» 
قال: حدثنا إدريس» قال: حدثنا خلف» عن سُلیم عن حمزة أنه كان يتبع الكتاب في 
الوقف”©. وكذلك الكسائي”"» فهذه الرواية توجب أن يكون وقوفهما على اللام؛ 
وهو أيضاً معنى رواية ابن سعدان عن المسيبي عن نافع» ولم يرو فيهن عن ابن كثير» 
وابن عامر ويعقوب شيء. 

وأخبرنا أبو بکی قال: أخبرنا الخزاعي» قال: حدثني أبو عدي» بمصر قال: 
حدثنا ابن سيف» قال: كان الأزرق يقف على هذه الحروف كما هو في المصحف» 
وكان عبد الصمد يقف على (قَمَا) ويطرح اللام٩).‏ 

وقال ابن سعدان: وأظن هذا من فعل الكاتب كما كتبوا الرباً ‏ بالواو» وکما 
کتبوا لا فقطعوا اللام من الذين في موضع ووصلوها في موضع آخر 


(۱) الباقون بالتاء. انظر: التذكرة ص ۰۲۳۷ المصباح ۲/ 4۹ ۳. 
(۲) انظر: الاقناع ۰۲۱۹/۱ إبراز المعاني ۱/ ۰۱۷۲ النشر ۰447/۱ 
(۳) انظر: الاقناع ۰۲۵6/۱ 

(6) انظر: النشر ۱/ ۰۱۶۷ 
































321 لمم م ا ل ل ا 7 جامع القر أءعات 
فان قیل: آخبرنی عن هذه اللام أي حرف هي؟ قل: هي متصلة ب«ما)» ومعناها: ما 
بال ما شأن. 


مر همم حم سم مر نر 


بیت طايفة 4 مدغم» ابن محیصن 7 وحمصي طريق أبي علي عنه» والحسن؛ 
وأبو عمرو غير اللؤلؤي» والجعفي وخارجة عنه» ویعقوب غير ویس وروح» والز جاج 
عنه» وحمزة والأعمش طريق السعيدي عنه» وطلحة طريق الهمداني» وابن أبي ليلى 
ومحمد بن عیسی عن اختياره إلا أني قرأت على أبي بكر المروزي عن البخاري عن زيد 
بالادغام(» وعن الآخرين عن يعقوب بالإظهار» وقرأت من طريق ابن مهران» والخبازي 
بالإظھارکالباقین“'. 


> وو وو و 


حَصِرَةَ صُدُورُمُمْ4* بالنصب والتنوين» بصري غير أبوي عمروء والخريبي 
إلا يونس بن حبيب عن أبي عمری والمفضل غير الكسائي وهارون العتكي» وعمرو 
ابن خالد» والاً عشي جميعاً عن عاص" . 


والوقف على هذه القراءة حَصِرَة #بالهاء9". 
اقتا گ4 بغير ألف» الیحسے* | لبصر ي و حده( وقراءة العامة أشهر 


وود 

(۱) آیة: ۰۸۱ 

(۲) انظر: مصطلح الاشارات في القراءات ص ۰.۳۹۲ 

( انظر: المنتهى ص54 . 

.۳٣۳ /۱ النشر‎ ۳٣٤٤۹ /۲ انظر: الكامل في القراءات ص۳۵۰ المصباح‎ )٤( 

.۹۰ آية:‎ )٥( 

(7) الباقون بإسكان التاء على أنه فعل ماض» والتاء تاء التأنيث. انظر: النتهی ص۰۳۹ النشر 
۷۲ء لاتحاف ص44 ۲. ۱ 

(۷) قاله الأهوازي في الاقناع. انظر: مصطلح الاشارات في القراءات ص ۰۲۹۳ 

(۸) انظر: مفردة ا حسن البصري ص۸٥۲‏ الا تحاف ص؟ 5 ۲. 

(۹) کوک 4 بالألف. 



































سو رة النساء سس کت 
«ویلقوا 1 سكل بفتح السین وساكنة اللام» أبان» وشيبان» وابن نبھان 


کی ار سو > مرس 


لإا خَطَاءَ وَمَن فتل مُؤْمِنًا حطاء)4 بفتح الخاء ممدود مهموز فيهماء الحسن 
البصري» وعمرو بن خالد والضحاك بن ميمون كلاهما عن عاصم» ويحيى بن 
سليمان عن أبي بكر عنه'*) 


Gf 0‏ 3 7 
#إلا أن تصدقوا) بالتاء ابن أبي لیلی» والخلواني عن أبي معمر عن عبد 
الوارث عن آبي عمر وه وكلهم شددوا الصاد والدال*“. 


3 فی فتثيتوا» بالتاء والثاء من الات فی الموضعین وفى الحجرات۷) حمزة» 
والکسائی» والأاعمش؛ وطلحف وخلف» وابن سعدان» ومحمد بن جرير عن اختیاری ۳ 


للِمَنْ ی الیک ال بغیر آلف» مدني شامي» وهارون العتكي عن ابن كثير» 
ومحمد بن صالح المريء وابن أبي يزيد القرشي عن شبل عنه» وأيوب» والزييري طريق 
الأهوازي عنه عن شيوخه عن یعقوب. وأبو حاتم» وحمزة» والاعمش» وطلحة وابن أبي 
ليلى» والمفضل» وحماد بن عمرو/ والضحاك بن ميمون عن عاصم» وعبيد بن عقيل عن ۱/۱۳۲ 
آبان عنه بكسر السین وإسكان اللام من غير ألف» هارون العتكي» والخلیل بن أحمد معا ۱ 
عن عاصم» وبكار عن أبان عنه!؟) ظ 


.۹۱ آیة:‎ )١( 

(۲) قرأ الباقون بالألف. انظر: ا منتھی ص4 4 *» الكامل في القراءات ص ٩۳۰‏ النشر ۲/ .۲٥٢‏ 
(۳) آية: ۹۲. 

.۳٥٣ص انظر: ختصر في شواذ القرآن ص٣۳ مصطلح الإشارات في القراءات‎ )٤( 

.7 5/5 انظر: المحرر الوجيز ۲/ ۹۳ء البحر المحيط‎ )٥( 

.۹6 من الآية:‎ )٦( 

.٦ آية:‎ )۷( 

(۸) الباقون یا #بالباء والنون من التبين. انظر: التيسير ص۹۷ الوجیز ص١٦۱‏ النشر ۲/ .۲٥٢‏ 
(۹) الباقون لس 4 بألف. انظر: الوجیز ص ۱٦١‏ الإتحاف ص55 ۲. 





















































3 ¥۷ 5 2727 2 ی یی کی ی وہ یک ی یی یت سا چ ب جا مع القر اءات 


لشت مُوْمَا ۷4) بفتح المیم''' من الأمن والأمان» أي: يقتل بهذه التحية 
ولا يجعل لك أماناً بهاء الهاشمى والدوري كلاهما عن يزيد وإسماعيل بن مجالد 
وعمرو بن خالد الأعشى معاً عن عاصم؛ والخزاز طريق أبي علي عنه عن هبيرة؛ 
وعبد الله بن صالح» العجلى» وأبو عمارة كلاهما عن أبي بكر عنہ'''. 


خی 
ام 


عبر أولي الشرَر ۹4 بنصب الراء مدني غير محمد بن مناذر» وابن محیصن؛ 
وحمید بن قيس؛ ومحمد بن صالح عن شبلء وخلف عن عُبيد بن عقيل عنه أيضاًء وابن 
عامر» وأيوب طريق أبي الفضل عنه والكسائي» وأبو عبید وخلف» وابن سعدان ومحمد 
ابن جرير عن اختیارهم(* بکسر الراء على أنه نعت للمؤمنين» عبيد الله بن موسى العبسي؛ 
وخلاد بن يزيد الكاهلي من طريق أبي علي عنهما عن حمزة» الباقون برفعھا"'. 

«أن تُقَصرُوا 4" بتاء مرفوعة وبفتح القاف مشددة الصاد على معنی الكثرة 
والتكرر» وذلك أدل على الرخصة في تقصير كل صلاة تصلى في هذه الحالة» الزهري. 

ون كما تَأَلَمُونَ4” بکسر التاء فيهماء الأعمش طريق السعيدي 
عنه» وهي قراءة يحيى بن وثاب(۱) والفتح فيهما أشهر وأكثر وأجود. 


۔۹٤ آیة:‎ )١( 

(۲) المقصود بها ا میم الثانية. انظر: الإتحاف ص 550 7. 

(۳) الباقون بكسرها. انظر: الإتحاف ص 4۵ ۲. 

.۹۵ آیة:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: ا منتھی ص۹٣۳‏ المصباح ۲ مصطاح الاشارات ني القراءات ص٥۴۰‏ الا تحاف 
ص٤٤۲.‏ 

.۲٤٢ص انظر: المصباح ۰۳۵۱/۲ النشر ۲/ ۰۲۵۱ الإتحاف‎ )٦( 

. ٠١١ آية:‎ )۷( 

(۸) انظر: مختصر نی شواذ القرآن ص۰۳۵ شواذ القراءات ص57 .١‏ 

.۱۰ ٤ آیة:‎ )٩( 

(۱۰) انظر: الحرر الوجیز ۰۱۰۸/۲ شواذ القراءات ص ۰۱۳ 
































موو ة الاو س ج جج سس سس سس ۷/8 

#فَسَوْف رتیه" بعد المئة بالياء» شيبة» وابن مناذر» وحمصي طريق أبي 
الفضلء وأبو عمروء والاعمش» وابن أبي لیلی» وحمزة» وقتيبة إلا الفسوي عنه. 
والشيزري معا عن الكسائي» ومحمد بن يعقوب عن أبي الحارث عنه» وخلف» وأبو 
عبیده وابن عيسى» وسهل طريق أبي الفضل عنه» عن اختيارهم» إلا أني قرأت على 
أبي علي عن الحسن بن عطیةء والعجلي كلاهما عن حمزة بالنون كالباقين. 

لا نی 74 بوزن «فعلى» جمعها إناث» الحسن البصريي""» الباقون ل 
ِا ۹ء وهو أكثر وأجود. 

يودهم وما يودهم بإسكان الدال فيهما لكثرة الحركات» الأعمش 
طريق السعيدي عنه!*. 


ولا يَحِدُ ل4 بضم الدال» وذلك بمعنى الاستئناف و..."» أي: ولیس 
يجد له( محمد ابن جرير عن عبد الحميد بن يكار ). 


6 عر :ار عع 


#يذخلون 74 ''وفي مریم'''ء ورأس الأربعين في حم المؤمن» بضم الياء وفتح 
الخاء يزيد» وابن كثير» وابن محيصن» وبصري غير الحسن» وسلام» وأبوب» والسعيدي 


(۱) آیة: 6 ۱۱. 

(۲) آیة: ۱۱۷. 

(۳) انظر: زاد المسير ۰۶۷۲/۱ مصطلح الاشارات ص۳۲ الاتحاف ص ۵ 4 ۲. 

)٤(‏ آية: ۰۱۲۰ وكذلك ما بعده. 

)٥(‏ انظر: ختصر ني شواذ القرآن ص۰۳۵ شواذ القراءات ص4 ۰۱4 مصطلح الاشارات في 
القراء‌ات ص ۹۷ ۳. 

۲۲ آية:‎ )٦( 

(۷) كلمة لم أتمكن من قراءتها. 

(۸) انظر: تفسير القرطبي ۵/ ۳۹۹ فتح القدير 1١‏ /69. 

(۹) انظر: المحرر الوجيز ۰۱۱۹/۲ شواذ القراءات ص5 5 »١‏ البحر المحيط /٤‏ 5/. 

. ٠١ ٤ آية:‎ )٠١( 

.50 آیة:‎ )١١( 









































۶:۷۹ مدع مج تسس دی مها جا مع القراءات 
عن آبی عمرو» والمفضل وآبان وعصمة» وحماد بن أبي زياد» وأبو بكر غير الكسائي» 
عنه عن يحيى عنه» وأحمد بن جبير عن اختياره» وافق أبو حمدون من طريق آبي الفضل 
عنه» عن يحيى فى المومن(؟ والولید بن مسلم إلا الأهوازي عنه إلا هاهنا. 

ان یسلا 4( بغير ألف خفيفة الصاد» كوفي غير أبي عبید»/ وابن عیسی» 
وابن جرير عن اختيارهم» والأصمعي عن أبي عمرو”". 

۔ سم ( 3 

ان تلوا» ( بضم اللام وبواو واحدة» دمشقی» وحمزة» والاعمش» 
وطلحة وعمرو بن خالد عن عاصم» والكسائي غير أبي بكر عنه» وأبو حاتم طريق 
أبى على عنه*» هكذا ذكر أبو علي في مفرد عاصم غير الكسائي عن أبي بکر؛ وما 
وجدت في تصنيفه والله أعلم. 

رل 200 و#أنزل 1 بالضم» مکي» والزهري» ودمشقي» وحمصي طريق 

أبي الفضل عنہہ والحسن البصري» وأبو عمرو غير خارجة عنه وأبان عن عاصم» 
والكسائى» وابن جبير» ويحيى بن سليمان عن آبي بكر عنه الباقون بفتح النون 
والهمزة والزاي فيهما إلا حميد بن قيس» وخارجة عن آبي عمرو ول رل # بتخفیف 
الزاي على أن النزول وصف الكتاب» #وَقَدَكَرَلَ74" بفتح النون والزاي» محمد بن 
)١(‏ غافر: .٦٤‏ 
(۲) آیة: ۱۲۸ . 
(۳) الباقون بفتح الياء وفتح الصاد وتشديدها وألف بعدها وفتح اللام. انظر: التذكرة ص۲۳۹ 

البهح ص5 ”4 . 
)٤(‏ آیة: 2۱۳۵ 
)٥(‏ الباقون بواوين ساكنة ا میم. انظر: الوجیز ص٦٦۱‏ النشر ۲/ .۲٥٢‏ 
)٦(‏ آیة: 5" ١‏ . 
(۷) آية: ۱6۰. 






































NN, 


تسب مه 


یآ ی حر یواست ھر اتا 
يخفف الزاي على أنه وصفه بالنزول» أعنى وصف قوله: ند سم 4. 

طف الدّرَك سمل ۳ ب بفتح الراء حجازي» شامي» بصري» والمفضل غير 
أبي زيد طريق الخزاعي عنه» والأعشى» والبُرجُمي» والكسائي» والجعفي» والأزرق» 
وهارون بن حاتم» ويحيى بن سلیمانء وابن جبير جميعاً عن أبي بكر عنه» وابن شامي 
عن حفص عنه» والخزاز من طريق أبي طريق أبي علي عنه عن هبيرة عنه» وأبو عبید» 
وأحمد بن جبیں ومحمد بن جرير عن اختيارهم'") 

لا من ظَلَّم 74" بفتح الظاء واللام؛ شيبة والحسن. 

ایک سوم أُجْورَهَمَ 4 بالیاء العباس» واللؤلؤي عن أبي عمری 
ومحمد بن يحيى وعمر بن هارون كلاهما عن أيوبء والعْمّري طريق أبي علي عنه 
عن يعقوب» وحفص والأعمش» ومحمد بن سعدان عن اختیارہ*''. 

للا تَمْدُوا 4" بإسكان العين وتشديد الدال على معنى: لا تعتدواء ثم آدغمت 
التاء في الدال» يزيد غير العمري عنه» وقالون إلا أبا سليمان والضریره وأبا أحمد معا 
عن أبي عون عن الخُلواني عنه» وإسماعيل» والمسيبي» وإسماعيل وأبو بكر ابنا أبي 
أويس» وأبو زكير يحيى بن محمد بن قيس» وعبد الله بن سعد بن إبراهيم الزهري 
جميعاً عن نافم» والوليد بن مسلم طريق الخزاعي عنه بفتح العين مشددة الدال أيضاً 


(۱) آیة: ۱6۵. 

(۲) الباقون بإسكان الراء. انظر: التذکرة ص 4۰ ۰۲ الوجیز ص۰۱۳ الصباح ۲/ ۳۵۳. 
(۳) آية: ۰۱6۸ 

(6) انظر: مفردة الحسن البصري ص٢٦۲‏ الا تحاف ص 4۷ ۲. 

(ه) آیة: ٠١۲‏ . 


(5) الباقون بالنون. انظر: جامع البیان فی القراءات۳/ ۰۱۲۰ النشر ۲/ ۲۵۳. 
بافود ب مع > 
(۷) آیة: 5 ۱۵. 





























۱۸۱۳ 


ا لمي ر جامع القراءات 
العمري عن يزيد» وورش» وابن جمّازء وخارجة وأبو خليد عنه» ابن جمّاز الدمشقي» 
وکردم ابن خالد المغربي» وعبد الرحمن بن أبي زياد» ويعقوب بن جعفرء وأبو قرة 
موسى بن طارق اليماني جميعاً عن نافع» وسالم عن قالون عنه» وأبو عون طريق 
أحمد بن سعد الضرير» وأبي أحمد المصري كلاهما عنه عن الخلواني عن قالون» 
وإسحاق بن إبراهيم وعبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو طريق أبي علي عنهما عن 
الوليد بن مسلم» إلا أني قرأت عن اللأصمعي عن نافع» بإسكان العين وتخفيف الدال 
092 0 

/ «بما آنژل إِلَْكَ وَمَا نگ من قَبْلِكَ ۷۹" بفتح الهمزة والزاي في الكلمتين 
جیعا أبوعمازة عن حفص ° 

لأُولَيِكَ سَيوْتِهِمْ جرا عَظِيمًا4 بالياء الأصمعي عن أبي عمروء والقطعي 
عن عمرو بن هارون عن آیوب وحمزة والأعمش وطلحة وابن آبي لیلی» وقتیبة 
والشيزري عن الكسائي» وخلف. وأبو عبيد» وابن عيسى عن اختيارهم وقرأت على 
الأهوازي عن ابن عطیةء وابن صالح» وحمزة بالنون كالباقين. 

#يؤنس 24 و#يؤسف# بالهمز وبكسر النون والسين حيث کان إذ هما لغة 


کے 0 ۳ هٌ) 
بني أسد» حمید بن قیس» وطلحة بن مصرف ۲ 


ژبُورا؟» بضم الزاي حيث وقع» حمزة والأعمش» وطلحة. وهارون العتكي» 
والخلیل بن آحمد کلاهما عن عاصم» وهارون بن حاتم عن أبي بكر عنه وخلف عن 


(۱) انظر: النتهی ص4 ۰19 جامع البيان في القراءات7/ ۰۱۲۰ المصباح ۲/ ۰۳۵6 النشر ۲/ .۲٥٢‏ 

. ۱۲ آية:‎ )٢( 

(۲) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰۳۳ ونسبه إلى أبي نهيك» شواذ القراءات ص ۰۱4۷ 

(4) انظر: إعراب القرآن للنحاس١/‏ ۰۵۱ الكامل في القراءات ص۰۳۱ شواذ القراءات 
ص۷٤۱‏ . 

. ۱٦۹۳ آیة:‎ )٥( 























م موچ س 





والساة کس و ھی س و سس سس 4۷۹ 


تھے 3 3 1 


اختياره» والقطعي» وعمرو بن هارون عن یوب 


لکن الله هد 1 اا نرل لك برفع الهمزة» وكسر الزاي على مالم 
يسم فاعله» الحسن البصري وحده0©. 


نوا الله وَرَسُولِهِ4! * بواو» محمد بن مناذر» وهو كذلك في بعض مصاحف 
ات لدي 


5 2 3 
فَسَتَحْشْرُهُمْ 4 بالنون» الحسن البصري» والمفضل عن عاصم'" الزينبي 
ا وت تھی ل ا 
وسوّف تا سام سن Naf‏ بياء» الآخرون یقفون عليه بغیر ياء كما في الکتاب". 


ذکر الإدغام 
زی ملک ۱۱۷ م74 اہی 745 امروف 


.۲۵۲ /۲ الباقون بفتح الزاي وحيث كان. انظر: السبعة ص ۶۰ ۰۲ الوجيز ص٦٦۱ النشر‎ )١( 

۔٦٦٦ آیة:‎ )٢( 

(۳) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۳۹ شواذ القراءات ص ۰۱2۸ مصطلح الإشارات في 
القراءات ص69". 

۰۱۷۱ آية:‎ )٤( 

. ١ ١5ص انظر: الصاحف ص4 ۱۵ القنع‎ )٥( 

.۱۷ ۲ آية:‎ )٦( 

(۷) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص٦۳‏ مفردة الحسن البصري ص ٢٢٦۲ء‏ مصطلح الإشارات 
في القراءات ص۳۵۹. 

.١ 45 آية:‎ )۸( 

(۹) انظر: الوجيز ص .١55‏ 

(۱۰) آیة: ۱. 

.4 آیة:‎ )١١( 

۔٦ آیة:‎ )۱١( 









































ان 4( ارال ۹5 بإیەلیکم گر کی اسن کک Pg‏ طللَتے يم 29# 
اون وت ہے € #والص اجب الج 4 لا یظلمِنقَالَ »۳ #الرسول 
لو شوى 0 کوان آعلم یدای ۰74 تسده ۷۴ء ۾ ولذاقیل 
گنج 4 ارال اسول رایت ۹ء وسر لیخ 4 الرسوللوجدوا ۹ 
جک ۳۹ ید نول" ين عر ڈ4 يت ای ۹4 مدغم 
في كلا الإدغامين عن أبي عمرو إلا عن اللؤلؤي» والجعفي وخارجة» وقد ذكرنا 
في موضعه. #حيّتتَيَفَُمُوَهُم 00 ہرز رک ۰۱۷4 ہافتحرر رقب 4 


ورب 4 « کتلاک نتم ۹4۹ الم کیک ال 4 وقد ذكرنا 


(۱) ایة: ۱٩‏ . 
(۲) آية: ۲۵. 
(9) آیة: 5؟. 
)٤(‏ آية: ٤۳ء‏ وكذلك ما بعده. 
)٥(‏ ایة: ۳۲. 
)٦(‏ آية: 4۰. 
(۷) آية: ۲؟. 
(۸) آية: 4۵ . 
(۹) آية: ۵۷. 
(۱۰) آیة: ٦٦ء‏ وکذلك ما بعده. 
(۱۱) آية: ٤‏ » وكذلك ما بعده. 
(۱۲) آیة: ۰۷۷ و کذلك ما بعده. 
(۱۳) آیة: ۰۷۸ 
)١5(‏ آیة: ۰۸۱ 
)١6(‏ آیة: ۹۱۔ 
)١5(‏ آية: ۹۲ء وكذلك ما بعده. 
(۱۷) آية: ۹6. 
(۱۸)آیة: ۹۷۔ 




















سورة النساء مم لش ص ب ع عت AY‏ 
ولا طَاينَةُ 4“ أيضاً في بابه #الكتب ال 4 لتک بل 
الاس ۱۹ ہلک ۳4 این ور کی لوقا دوه سی 
۱ سل یلیر 004 فرشم ۶ کے ۳۹ < نہ 
۱ ارم اک تبك 170 ی ۓ). جیڑے 
ا ي 04 کہ ترک ۰)6 جف اي ۳4 حب کارت ۱۵۹ 
۱ يكم ۱۳۹ که ۱۳۸ فلك سن وآ یمرن سر 











۱ ذکر الامالة 
۱ اين تفس و نو ۱۱ یمیل الواو قلیلا» وكذلك وود 4 في الخفض حیث کان 


.۱۰۲ آية:‎ )۱( ١ 

ا (۲) آية: ۰۱۰۵ وكذلك ما بعده. 
(۳) آية: ۰۱۱۵ وكذلك ما بعده. 
)٤(‏ آية: 
)٥(‏ آية: 
)٦(‏ آية: 
(۷) آیة: ۱۳۳. 

(۸) آیة: ۱۳۴ . 

(۹) آیة: ۱۳۷۔ ۱ 
(۱۰) آیة: ۰۱۶۱ وكذلك ما بعدہ. 

(۱۱) آية: 
(۱۲) آیة: 
(۱۳) آية: 
)١١(‏ آیة: 
(6١)آية:‏ 
)١5(‏ آیة: ۰ ۱۷. 


۸ 
۲ 
٤٢ 





۱5۰ 
۔‎ ٦ 
+2 
۳ 
۸ 




















(۷) آية: 
(۱۸) آیة: 





جح 


۱ء 




















۳ 


AY‏ مسي ویس وی کیب متسه چچ مق التراءات 
رال اک ۱4 يميل الجيم فا أ0 ن الس مت 4 مثله؛ 
سرا یدارا 4 يميلها شيئاً یسیرا لجال کیٹ ۹ء ول تیب یمیل الجیم 
والسين قلیلا نک سَه ۳ لکل ود 4ء زین اہ ۹ ۷4 
يميل الفاء لا ير دحت 4 يميل السين قلي اه ال 294 عل أينسآ 4 
يميل الجیم والسین؛ 200 4 ام اك ور 
#وآنشرشگری ۱۳4 یمیل الکاف عابری‌سیلٍ € يميل العين» و الکتب ۱۳ ب 


ا ہت ٦۶ى‏ د 


اهرب 4 يميل الجیم و ون 4 يميل الواو قل لا ام 4 يميل 


(۱) آیة: ١ء‏ وكذلك ما بعده. 
)٢(‏ آية: ". 

(۳) آیة: 1 . 

(6) آية: ۷. 

)٥(‏ آیة: ۰۱۱ وكذلك ما بعده. 
)٦(‏ آیة: ۱۵. 

(۷) آية: ۱۹ . 

(۸) آیة: . 

(۹) آية: ۳۶ وكذلك ما بعده. 
(۱۰) آية: ٣۳ء‏ وكذلك ما بعده. 
)١١(‏ آیة: ٤٦ء‏ وكذلك ما بعده. 
(؟١)آية: 6٤‏ . 

(۱۳) آیة: ۵۸. 

.1۲ آیة:‎ )١١( 

(۱۵) آیةه ۷ وكذلك ما بعده. 
0 ) آية: ۹۵. 

(۱۷) آية: ۱۳۵. 

٠٤١ آیة:‎ )۱۸( 











ین 


















































سورة النساء سس ۔۔۔ 5/۱۳ 
الجيم» > #مِنّعباوِكَ 4( يميل الباء قليلاء #مّاكرًا 4 ر میل الشین؛ فيه 
حًا 4 يميل اللام» لان عبادیه. 94 يميل الباء قلبلاء 550 E‏ 
یمیل الجیم والسين» مام لسع 4 يميل التاء قلیلا» رجا لا ونساء 4" يميل 

الجيم والسین؛ وزادوا عليه مار 4 يميل الضاد ادن ٩4‏ 5 
را 74٠ل‏ وو تک 4 را چک وا ۱۳۹ ونر ۱۶ شیر 004 
لن یار 4 لون كانت وة 4" مثله ااِحَسَتت € في موضع الجر كل 
القرآن» وكذلك #آَلسَسيسَاتٍ 4 وبابه» وكذلك وک ۱۹۱۹ء یسیک ۲١۱4‏ 


(۱) آیة: ۰۱۱۸ 
)٢(‏ آیة: ۷٤۱۔‏ 
(۳) آية: ۸۲. 
)٤(‏ آیة: ۱۷۲. 
)٥(‏ آية: ۲ ۱۷. 
)٦(‏ آية: ۱۵۲ 
(۷) آية: ۱۷٩‏ . 
(۸) آية: ۱۲. 
(۹) آية: ۲۰. 
(۱۰) آیة: ۲۹. 
(۱۱) آیة: ۹۷. 
(۱۲) آیة: ۱۳۰. 
(۱۳) آیة: ۲. 
(۱۶) آیة: ۳. 
(۱۵) آية: ۷۵. 
)١5(‏ آیة: ۱۰۰. 
(۱۷) آیة: ۰۱۱ 
(۱۸) آیة: ۱۸. 
(۱۹) آیة: ٢٤۔‏ 
(۲۰) آیة: 6؟. 




















ا س میت 


مولي 4 لین امول ۳4 طاحقی ماروأ 4( 


« ومیل( یب 2704 ویر ۷4 ". 


(۱) آیة: ۳۳. 
(۲) آیة: ٤‏ . 
(۲) آیة: .۸٩‏ 
)٤(‏ آیة: ۱۰۲. 
)٥(‏ آیة: ۱۰۷۔ 
)٦(‏ آیة: ١٦٦۔‏ 
(۷) آیة: ۱۷۱. 


3 جا مخ | لقرا عات 


ین ورآیکم 14 
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سوز 0 المائدة مہہ" ج ت ی اا ت چ چ Ae SOE‏ 


سورة المائدة 


مدنية» وعددها مئة وعشرون وآيتان فى المدنيين» والمکی؛ والشامی» وهی 
فی عدد أهل البصرة مئة وثلاث وعشرون آية» وكذلك قول عطاء وأيوب» وهی فی 
الكوفي مئة وعشرون'. 

اختلافها: ثلاث آیات وف مود "في المدنیین» والمکي والشامي 
والبصري» 'وَیَعَمُواً عن کنر ۳ آیة فی المدنیین» والمکی» والبصري» 

4 1 کر پچ سور 2 

والشامي وايوب» نکم عون (Of‏ آیة في البصري. 

وهي آلف" كلمة وثمان مئة وآربع كلمات» وعدد حروفها: آحد عشر آلف؛ 
وسبع مئة» وأربع وخمسون حرفا. 

دک الاو نع 
لوَآَنُم حرخ4 بإسكان الراء الحسن البصري(). 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن ص49 ١‏ . 

(۲) آية: ١۔‏ 

(۳) آیة: ۱۵. 

:۲۳ آية:‎ )٤( 

. 19/8 /١زييمتلا الصباح ۲/ ۰۳۹۸ بصائر ذوي‎ »١ انظر: البيان نی عد آي القرآن ص54‎ )٥( 

)٦(‏ هكذا في الأصل» وصوابه (ألفا كلمة وثان مئة وأربع كلمات). انظر: البيان في عد الاي 
ص44 .١‏ 

(۷) آية: ١۔‏ 

(۸) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰۳۷ مفردة الحسن البصري ص ۱۳ ۰۲ مصطلح الإشارات 
في القراءات ص .۳٦٣٣‏ 




















1/15 


ار ۱۳۳ مص ج ماش تیدا سم جامع القراءات 


تیه ات تن ری ه بالکاف» خمید ین فیس الباقون 
یلو 4 مہوت و ل 0 با 


ورلا جرک بضم الیاء الاعمش» وابن آبي لیلی ٩‏ بإسكان النون 
خفيفة» الهمداني عن طلحة وبه قرأت من طريق الخبازي عن رويس . 

سمعت أبا بکر» يقول» سمعت الخزاعي» يقول: وحكى أبو بكر بن مقسم عن 
التمار عنه ولا یمتح 4ء وما آشبه ذلك حيث وقع إذا كان للمواجهة لا غیر وقد 
روي عن الوليد بن حسان عن يعقوب/ تخفيف ذلك أيضاً كله كأبي عمر الدوري 


نے 


آخبرنا بذلك أبو بكرء قال: آخبرنا أبو الفضل» قال: حدثنا أبو على بن حبش» 
قال: حدثنا أبو القاسم بن شاذان» قال: حدثنا محمد بن عبيد الله الاسدي قال: حدثنا 
TT‏ قاليعقوب: وأناأقر أبهذه الحروف وكل ما آشبهه‌بالنهي کقوله 


رورم 


1ے ايک 4 [الزخرف: )۰ ٭ فلا یصدّنک عتا € [طه: ۰۱ وولا شڪ 4 
[فاطر: ٥ء‏ لقمان: ۰۲۳۳ ولا شرب 6 آل عمران: ۱۹7 ]» وما أشبهه بالتخفیف. 

نان باسکان النون فی الموضعین ۳ تال طریق ابن مهران عنه» 
وشيبة» والزهري» ونافع برواية إسماعيل» والمسيبي والاصمعي وأبي قرة اليماني» 


(۱) آیة: ۲ 

(۲) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰۳۷ شواذ القراء‌ات ص۰۱۹ إعراب القراءات الشواذ 
۱ . 

(۳) آية: ۲. 

(4) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰۳۷ شواذ القراءات ص۰۱4۹ مصطلح الاشارات في 
القراءات ص ۲۰ ۳. 


۰۱۰۸/4 انظر: شواذ القراء‌ات ص ۰۱۵۰ الصباح ۲/ ۰۳۹۸ البحر الحیط‎ )٥( 
۰۱۰۸/4 انظر: الصباح ۲/ ۳۵۸ البحر المحيط‎ )٦( 
.۸ ۰۲ آیة:‎ )۷( 


























سورة الائدة سم ص ل ا AV‏ 
وخارجة عنه» والدمشقي» والحسن البصريء وهارون العتكيء واللؤلؤي» ومعاذ بن 
معاذ العنبري عن أبي عمروء وأبو معمر عن عبد الوارث عنه یضا وأبو بكر عن حماد 
ابن أبي زیاد وعصمة عن عاصم» وجبلة عن المفضل» وأبو زيد من طريق الخزاعي 
عنه فعنه أيضاًء وبكار عن آبان» والأعمش» وقرأت من طريق ابن مهران عن يزيد بفتح 
النون فيهما کالباقین'''ء وهي رواية الخزاعي» والخبازي عن العْمّري عن يزيد”". 

إن دوع بكسر الهمزة» مكي» وأبو عمرو غير السعيدي عنه» وإسحاق 
ابن إبراهيم عن الوليد بن مسلم» وال زجَاج عن يعقوب» والزعفراني عن روح عنه» وأبو 
عبيد» وابن عيسى هكذا ذكر آبو علي في تصنيفه عن اختيار ابن عيسى وفي مفردة عنه» 
بفتح الهمزة كالباقين). 

#وَمَا کل السَبع 4" بسكون الباء خارجة» وعصمة وعبد الوارث إلا القصبي 
عنه» والنضر بن شميل المازني عن هارون العتكي جميعاً عن أبي عمروء والمعلى بن 
منصور الرازي» وهارون بن حاتم» والأزرق» وابن ابي حماد كلهم عن ابي بكر عن 
عاصم وابن أبي ليلى» والهمداني عن طلحة( وهو مثل کتاب وکتب» وکتب» لغتان. 

لوَمَا دح عَلَى الَصْب 4 بفتح النون» وسكون الصاد على أنه مصدر نصب» 
الحسن البصري» وخارجة عن أبي عمرو(» بضم النون ساكنة الصادء طلحةء وابن 
أبي لیلی ۸ الباقون بضمتين. 
)١(‏ انظر: قرأ الباقون بفتح النون فیهیا» وهما بمعنى واحد. انظر: المصباح۲/ ۳٥۸‏ النش ر ۲۵۳. 


(۲) انظر: المنتهى ٤‏ ۰۳۰ الكامل في القراءات ص٥٥٣.‏ 
(۳) آية: ۲. 


.٥٥٠٢ انظر: الکامل ص ۰۵۳۳ ا مصباح۳/ ۰۳۵۸ الإتحاف ص‎ )٤( 

.٣ آية:‎ )٥( 

.۵۳۲ الکامل في القراءات ص‎ ۱٥١ /۲ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۳۷ المحرر الوجيز‎ )٦( 
.۳٦٣ص انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۳۷ مفردة الحسن البصري ص٢٦۲ مصطلح الإشارات‎ )0( 
۰۱۷۲/6 انظر: شواذ القراءات ص ١٥۱ء إعراب القراءات الشواذ۱/ ۰4۲۸ البحر المحيط‎ )۸( 























۸ .سم ری شس ہہ ا کی اک هھ E‏ یت جامع القراءات 
#مكلبي ١74‏ بإسكان الكاف خفيفة اللام» الحسن ا 8 
مکلبین باسکان الكاف خفیفة اللام» لحسن البصری'. 


ورک 4 بنصب اللام مدني غير یزید ودمشقي؛ وحمصي من 
طریق آبي علي عنه» وسلام» ویعقوب. وعمرو بن هارون عن أيوبء والكساتي؛ 
وطلحة» وحفص والمفضل معا عن عاصم(* والشموني» وابن غالب عن الأعشى؛ 
وجعلاه من اختيار أبي بکر؛ وأبو عبيد» ومحمد بن عيسى» وأحمد بن جبیر عن 
اختيارهم» بضم اللام أي: فاغسلوهاء الحسن البصري. 


ہیں ابرع 
عم سم 


فَسسيّة 274 بغير ألف مشددة الیاء» نعيم بن يحيى عن أبي عمروء والأعمش» 
وابن أبي ليلى» وحمزة» وعلي» وعمرو بن خالد الأعشى عن عاصمء وجبلة عن 
المفضل عنه» ومحمد بن عيسى ومحمد بن جریر عن اختيارهما”". 


سبل السّلام4'“ بسكون الباء على التخفيف حيث کان؛ نعيم بن یحبی» 
وإبراهيم بن إسحاق بن راشد وشعيب بن حرب جميعاً عن حمزة» وهي رواية ابن 
سعدان عن اليزيدي في قول الخزاعي عنه "٩‏ وقرأت بالضم عنه لی قوم اذکروا 4( 9 
في قول الخزاعي عنه» وقرأت بالضم لیا قَوْمُ اذکرواک وميا قوم اذخلواه(۱ 


1 . ٤ آية:‎ )١( 

(۲) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰۳۷ شواذ القراءات ص١٥۱ء‏ إعراب القراءات الشواذ 
4/١‏ . 

(۳) آية: ٦۔‏ 

.۲٥٢ /۲ انظر: النتهی ص٤ ۰۳۵ الكامل في القراءات ص٣٥٥ النشر‎ )٤( 

۰۱۹۲ /5 انظر: مختصر في شواذ القرآن ص۰۳۷ شواذ القراءات ص١٥۱ البحر المحيط‎ )٥( 

.۱۳ آية:‎ )٦( 

(۷) الباقون بألف. انظر: السبعة ص۳٤‏ ۲» الوجيز ص١٦۱‏ النشر ۲/ 4 ۲۵. 

. ۱٩ آية:‎ )۸( 


. ۵۳۳ انظر: جامع البيان في القراءات ۱۰۲۹/۳ الکامل في القراءات ص‎ )٩( 
.۲۰ آیة:‎ )۱۰( 
.۲۱ آیة:‎ )۱۱( 





























سورة المائدة ي وی :57/۱۹ 
و یا وم اعبّدُوا7' بضم الميم فيهن» وما كان مثل/ ذلك حيث كان بعده ألف 
وصلء ابن محيصن» وابن صالح عن شبلء وخلف عن عبيد عنه أيضاً '. 

وی خوج E‏ الات فقيل الام شي 
مرفوعة اللام» الحسن البصري» على أنه فعل مستقبل لم يسم فاعله أيضاً على مثال 
يفعل من قبل يقبل» وقد قيل: أنه قرأہ بالتاء» وأما الياء فلتذكير القربان» والياء للذهاب 
إلى أن القربان بمعنى الزكاة» والطهر ونحو ذلك فيؤنث على التأويل لا على الاسم 
الظاهر. 


۳ وہہ ص 


(لاقتل 7 (( 8 فت » زید عن یعقوب. إلا آني قرأت على آبي بكر عن الحريري 
عنه فقط*۶۷. 


يا یی ۹ بکسر التاء وبياء المضاف إلى النفس» وكذلك فیا حَسْرّتی 
[الزمر: ٥٥٥]ء‏ و یا أَسَفِي * [یوسف: ۸4] حيث کان الحسن البصري". 


وقرأت على أبي بكر عن أبي عبد الرحمن» وأبي حمدون طريق البلخي عن 
اليزيدي» وعن ابن شَنبوذ عن الأزرق عن ورش بالإمالة فيهن مثل حمزة» والكسائي 


(۱) الأعراف: ۹٦ء‏ ٦٦ء‏ وغيرها. 

(۲) انظر: الكامل في القراءات ص ۰۵۳۳ مصطلح الإشارات في القراءات ص٣‏ ”7. 

(۳) آية: ۲۷۔ 

)٤(‏ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۳۸ء مفردة الحسن البصري ص۰۲ مصطلح الإشارات 
في القراءات ص4 75. 

.۲۷ آية:‎ )٥( 

٤٢٥٥ص انظر: ا مبسوط في القراءات ص۱۱۷۳ المنتهى ص۳۹۵ الكامل في القراءات‎ )٦( 
.۳٣٣ص مصطلح الإشارات‎ 

(۷) آیة: 1”. 

(۸) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۳۸ مصطلح الاشارات في القراءات ص۳۹ الإتحاف 
ص ؟76. 
































EEO ETRY 


۰ ۶:۹ سس ی سا ی اس سم سس سس سس سس ۰ مسح تست جا ع القراءات 


على أن آبا بكر المروزي أخبرناء قال: آخبرنا أبو الفضلء قال: حدثنا أبو بكر الشذائي» 

قال: حدثنا ابن شُتَبُوذ قال: حدثنا محمد بن علي المروزي» قال: حدثنا محمد بن 

سعدانء قال: قرأت على سُلیم على حمزة ة لون مرت ۹ء وفي هود يوتا 
رام جه 3 

أل 4 وفی الفرقان یولع لت 4 كل ذلك بنصب التاء* ويقف أوقية عن 


اليزيدي عن أبي عمرو ريا ویلتاه)؛ وديا أسفاه) بالهاء ها 

وقد ذكرنا الإمالة والتفخیم في بابها . 

چرم و و ۰ 

#أعجزت 4 بكسر الجيم» الحسن البصري» والنوفلي عن ابن بكار عن ابن 
عامر» وابن رستم من طريق ابي علي عنه» عن نصير عن علي هكذا ذکر ابو علي في 
مفرد الكسائي عن ابن رستم» وهي لغة ضعيفة”") 

#فأَوّاري سَوْءَة74" بسكون الیای طلحة بن مصرف. 

من اجل دک ۹(4) بکسر النون موصول» الحسن» والزهري» والحلواني؛ 
والدوري عن 0 بف 0 تر حمصي من طریق 2-2 عنه» 
سوا ١‏ 
(۱) هكذا نی الأصل» والصواب: محمد بن يحيى» سبق التعریف به في الفقرة (۷۷۸). 
(۲) آية: ۷۲۔ 
(۳) آية: ۲۸۔ 


۰۱۱۲/۳ انظر: جامع البیان في القراءات‎ )٤( 

." انظر: النتهی ص65‎ )٥( 

۰۳۱ آية:‎ )٦( 

(۷) انظر: إعراب القرآن للنحاس ۰۲۲/۱ شواذ القراءات ص ۰۱۵۳ الإتحاف ص .۲٥٢‏ 

(۸) آية: ۰۳۱ 

.۳۲ آیة:‎ )٩( 

(۱۰)انظر: المصباح ۰۳۲۱/۲ مصطلح الإشارات في القراءات ص 6”. ا 























رة الام مس تمهت کے لس 4۹۹ 


«أؤ فاد في الْأَرْضٍ 274 بالنصب على الحال» أي: عمل فسادا الحسن 
البصري. 

#أن يقتلوا أو يُصَلَبُوا أو تُفْطَعَ ندیم بإسكان القاف والصاد خفيفة التاء 
واللام والطاء الزهري» وابن محيصن» والحسن البصري””". 

کون لاحب ۶۹ اوآ ڪھ داشت ٥۹‏ بإسكان الحاء شيبة» ونافع» 
ودمشقي؛ وهارون العتكي» وحسين بن علي الجعفي» وعبيد بن عقيل» ونعيم بن يحيى 
جميعاً عن آبي عمرو» وعاصم» وحمزۃ والأعمش» وطلحةء وابن أبي ليلى» وخلف» وابن 
سعدان وابن عيسى عن اختیارھمء والزبيري طريق أبي علي عنه عن رجاله عن بعقوب". 

لاجرو ۹" رفع فقط» مكي ويزيد ودمشقي» وحمصي طريق أبي الفضل 
عنه» وأبو عمرو وأحمد بن جبير عن اختياره» مخيّر بالأوجه الثلاثة"“ سهل من طريق 
أبي الفضل الخزاعي عنه ۷ وبه قرأت على أبي بكر عنه» وعلى غيره عنه بفتح الحاء. 

لذن خفیف حیث جاء نافع غير عبيد الله بن سعد بن إبراهيم الزهري 


نے 


.۳٣ آية:‎ )١( 

(۲) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۳۸ء مفردة ا لحسن البصري ص۰۲ مصطلح الاشارات 
في القراءات ص٣٦۳۔.‏ 

(۳) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۳۸ مصطلح الإشارات في القراءات ص ۹۵ ۳. 


. ٤ آية:‎ )٤( 
. 1۲ آية:‎ )٥( 
.715 /٢ الباقون برفع ا حاء. انظر: الوجيز ص ۱۵ النشر‎ )٦( 
. 46 آية:‎ )۷( 


(۸) أي: بالرفع والنصب وا جر في موَالْجْرُحَ 4 فقطء وقرأ الباقون بالنصب في الجميع. انظر: 
الكامل في القراءات ص٤٥٥‏ الإتحاف ص 757 . 

(۹) انظر: المنتهى ص ۹۵ ۳. 

. ٤٥ آیة:‎ )۱۰( 

۰۲۱۳/۲ الباقون بضم الذال. انظر: السبعة ص؟ 4 ۲ التیسیر ص۹٩ النشر‎ )١( 
































£۹۲ ا ع سس جامع القراءات 

تنس فرح بسن : ولكي يسك ولان بک حمزة 
غير القاضي والأزرق عنه وحمصي من طریق آبي الفضل عنه» وعبد الحمید بن بكار عن 
ابن عامر» والأعمش» وطلحة بکسر اللام وسکون الميم» شيبة» والحسن "۳ وقد ذکر. 

#وَمَهَيْمَنَ عَلَيْهِ 4 بفتح الميم» ابن محیصن(*. 

اگ الْجَاهِلِيّة4* بفتح الحاء والکاف. الأعمش طريق نعي ° 

تبون بالتاء» الزهري» ودمشقي» وأبان عن عاصم» والخزاز عن هبيرة» وابن 

أبي أمية القاضي من طريق أبي علي عنه عن حسنون عن هبيرة» وابن أبي ليلى”". 

وقول > بالواو» عراقي غير عبيد بن عقيل عن آبي عمروء والزهري» 
وحمصي من طريق أبي الفضل عنه بفتح اللام هارون العتكي عن ابن کثیر وخا رجف 
والأصمعي عن نافع وأبو عمرو غير عبيد» ومحبوب عنه» والزهري» ویعقوب؛ 
وسهل إلا من طريق الخبازي» والآهوازي عنه. وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد بن 
درهم كلاهما عن عاصم» وخلاد» وعبد الله بن صالح معاعن أبي بكر عنه» وابن بشار 
طريق البَختري عن حفص برفع اللام وبنصبها أيضاً الجهضمي عن أبي عمرو وبه 
قرأت عن العباس إلا على آبي علي عنہ''' 


(۱) آية: ٤٦۔‏ 

(۲) الباقون بإسكان اللام والميم. انظر: الوجيز ص۱۲ النشر ۲/ .۲٥٢‏ 

. ٤۸ آیة:‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: مختصر في شواذ القرآن ص۳۹ مفردة ابن حیصن ص۰۲۲۸ مصطلح الإشارات في 
القراءات ص۷٦۳.‏ 

(6) آية: ۵۰. 


۰۲۱۱ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۳۹ الحتسب۱/‎ )٦( 
۲۵4/۲ وقرأ الباقون بیاء الغيب. انظر: الکامل في القراءات ص 4 ۰۵۳ النشر‎ )۷( 


(۸) آیة: ۵۳. 
(۹) کا هو في مصاحفهم. وقرأ الباقون: #وَيَقُولُ 4 بالوای وکذا هو في مصاحفهم. انظر: النشر 
7۲٢‏ . 


و شیک کرش ور ےا اکا 
































و ال 2222 _ ٦۹۳٤‏ 
من یرد بدالين» مدني غير الزهري» ودمشقي» وحمصي من طريق أبي 


و 


ر رک ع ۳ 3 ۰ 
#والكفار 74" جر أبو عمرو غير الأصمعي» والجعفي» ومحبوب» ويونس 
عنه» وعبد الوارث إلا القصبي عنه» وسلام» ویعقوب. وسهل غير أبي الفضل الخزاعي 
عنه » والاعمش والكسائي» وآبو عبید» ومحمد بن عیسی عن اختیارهمال. 


هَل تَنقَمُونَ من بفتح القاف الأعمش”*. 
#مَموَبَة4 بإسكان الثاء ویفتح الواو؛ الحسن البصري. 


وعد ر بفتح العین وضم الباءء #الطَّاغُوتٍ4 بکسر التاء طلحة» وابن 
ليلى» وحمزة» غير الأزرق» وابن زياد والكاهلي طريق أبي علي عنه» وبضم 
والباء ا0ط خر گا بخفض التای زائدة بن قدامة عن الاعمش» ومحمد بن جريز 
عن اختباره» برفع العین [ونصب الباء وتشديدهاء لالطغُوت 4 مثلهم» نعیم بن يحيى 
عن الأعمش ومحمد بن جرير عن اختیاره» بفتح العین]"والدال وسکون البای 
#الطَّاغُوتِ4 بجر التاء الحسن البصري( بوزن فاعل من عبد یعبد الل وت )4 
بکسر التای محمد بن مناذر» الآخرون عبد مثل سجد» #الطَّاغُوتَ4 بفتح التاء 


(۱) آية: 64. 

(۲) الباقون بدال واحدة مشددة. انظر: الوجيز ص٦٦1‏ النشر ۲/ ۵۵۲. 

(۳) آية: ۵۷ . 

.۳٦٣٣ /۲ المصباح‎ ٦٦٦ الباقون بنصب الراء. انظر: السبعة ص4۲ ۰9 الوجیز ص‎ )٤( 

. 15۱ شواذ القراءات ص‎ ۰٩۳ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص‎ )٥( 

۰۷۲۰۲ انظر: مختصر في شواذ القرآن ص۹۳ الحتسب۱/ ۰۳۱۲ مفردة ا حسن البصري ص‎ )٦( 
.۰ آية:5‎ )۷( 

(۸) ما بين العقوفتین ساقط من المتن» ومثبت في الحاشية. 

. 8۰ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص‎ )٩( 


























6ب 


5345 5 مح لم ج یچ یک ی ی 3 جا مر ال اعانت 
ےا 


3 
إلا أن الأصمعى عن أبى عمرو يكسر التاء قال: آراد عبدة» فحذف الهاء للإضافة» 
وكذلك قال الفراء في كتاب المعانيی. 


#رسَالاته 4( بألف على الجمع» يزيد» وشيبة» ونافع» وشامي» وبصري غير أبي 
عمرو» وعاصم غير حفص» وابن نبهان» وشيبان بن عبد الرحمن عنه» وابن أبي ليلى”". 

#وَالصَابِئِينَ € بالياء على النصب؛ ابن محيصن» وكذلك عن عثمان بن عفان 
وأبي بن كعب» وعائشة رضي الله عنهم» وسعيد بن جبیر» وعاصم الجحدري"*. 


1 7 95 5 5 2 س2‎ e 

# ألا تكون# رفع» الزهريء وابن مناذر» وعراقي غير الحسن» وأيوب» وسهل» 
الوارث بنصب النون کالباقین(*. 

اف فَعَمُوا4” بالنصب على أنه خبر ل تكرت € واسمه مضمره أي: أن 
لا یکون الحال المذكورة» أو القصة المذکورة» ابن أبى ليلى» وأبو عمارة عن حفص؛ 
وخلادعن أبي بكر”". 

عقدت 4 بت بتخفيف القاف» / الحسن» والزهري» ومحمد بن هشام عن 
أبيه» وعبد الله بن مخلد بن شعيب الرازي عن ابن ذكوان» ومحمد بن جرير عن عبد 
الحميد بن بكار عن ابن عامر» وأبو بكر» وحماد بن أبي زیاده وعصمة عن عاصم» 
(۱) قال ۳۱۶/۱:ولو قرأ قارئ (وعَبُدَ الطاغوت) كان صواباً جيداً» يريد عبدة الطاغوت 
فيحذف الماء لمكان الإضافة. 

(۲) آية: ۷٦۔.‏ 
(۳) وقرأ الباقون بغير ألف ونصب التاء. انظر: الكامل في القراءات ص۳۵ النشر ؟/ 768. 
)٤(‏ انظر: البحر المحيط4/ ۰۳۲۵ مصطلح الإشارات في القراءات ص۹٦۳.‏ 


.۔۲٥٢‎ /٢ انظ : التذكرة ص 1۷ ۲ النشر‎ )٥( 
کر من‎ 
ای ۷۱۔‎ )٦( 


(۷) انظر: الكامل في القراءات ص٥٥٣.‏ 
(۸) آية: .۸٩‏ 























و الاکدة کاک ی ا کک ا کت ی ب یت ٩‏ 5 


وحمزة والكسائي» والأعمش» وطلحة وابن أبي لیلی» وخلف و اپ عبید» وابن 
سعدان؛ ومحمد بن عیسی» ومحمد بن جریر عن اختيارهم» بألف خفيفة القاف» ابن 
عامر غير الحُلواني والأخفش معا عن هشام» وابن الجنید عن ابن ذکوان. 

وقرأت على آبي بكر المروزي عن الولید") بغير آلف وتشدید القاف کالباقین» 
وبه قرأت عن الخلواني والأخفش عن هشام» وعن ابن الجنید عن ابن ذکوان'''. 

ج74" منونء من 4 رفعء ابن مناذرء وحمصي طريق أبي علي عنه» 

والحسن البصريء ونعيم بن يحيى عن أبي عمرو؛ ويعقوب» وكوفي غير محمد بن 
عیسی عن اختياره» والمفضل إلا الكسائي عنه*. 

أو کار طَعَاه 4 مضاف. مدني غير محمد بن مناذر» ودمشقي غير الأخفش 
عن هشام عنه» والنوفلي عن ابن بكار عنه أيضاًء وسلام» وأجمعوا على الألف في قوله 
#مسَكينَ # هاهنا فقط ۲۷ . 

#أَوْ عذل ذَلِكَ صِيَامًا»بكسر العين هنا الحرف فقطء ما يعادله» حمید بن 
قيس» وطلحة بن مصرف". 

لوَطّْمْمُهُ ماما لّكُم 4" بضم الطاء ساکنة العين من غير ألف؟ء الحسن 
Ea AL 7‏ 


)١(‏ في الأصل بعدها (بن). 

(۲) الباقون بتخفيف القاف من غير ألف. انظر: التذكرة ص4۸ ۰۲ النشر ۲/ ۲٥٢‏ الاتحاف ص65 7. 

(۳) آیة: 46. 

.٥۲٥٢ /۲ الباقون (فَجَرَاَء) بغر تنوین» (مثل) بالخفض. انظر: الوجيز ص۷٦۱ النشر‎ )٤( 

1 .۹۵ آية:‎ )٥( 

٣٥٥ص قرأ الباقون ل كمَرَة طَصَامٌ 4 بالتنوين» ورفع #طَعَامٌ4. انظر: الكامل فی القراءات‎ )٦( 
.۲۵۵/۲ النشر‎ 

(۷) انظر: الکامل في القراء‌ات ص۰۵۳ الحرر الوجیز ۲/ 4۰ ۰۲ البحر الحیط ۱۸/4 ۳. 

(۸) آية: ۹۵. 


(۹) انظر: مفردة الحسن البصري ص ۰۲۷۰ مصطلح الا شارات في القراء‌ات ص ۰ ۳۷. 























٦‏ ہہ ل ا ا ا ی ا ت و کک ۱ جامع القراءات 
ما متم الما مت فِيهمٔ 74 بكسر الدال فيهماء الأعمش. 
ومتم ا جو هن 
یماد هر 60 


٭ 


رمق مرو 


#إن تيك لک 4 بکسر الهمزة وفتح التای ورفع الدال» محمد بن يحيى 
ال لقطيعي» وعلي بن بشر كلاهما عن آبي زيد عن أبي عمروء بفتح الهمزة والتاء 
والدال» خليفة بن خياط العصفري عن أبي زيد عنه» هكذا ذكر أبو على في تصنيفه 
عن آبی زيد والله آعلم. 

لا يَضِركُم من صل بکسر الضادء ساكنة الراء من ضار یضر الحسر 
|| 

#شَّهَادَة04" منونة» بتکم بنصب النون» إسحاق بن يوسف الأزرق» 
والصباح بن محارب؛ والصباح بن دینار < ميو ا ا 


#ولا تتم شاد الله بالوصل وكسر التنوین ونصب الهاء العمري من طريق 
أبي علي عنه» وداود بن أبي سالم» وأبو بكر محمد بن وهب الفزاري» وأبو حاتم جميعاً 


(۱) آیة: 5ة. 

(۲) آیة: ۰۱۱۷ 

(۳) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۱ 4» شواذ القراءات ص ۰۱۲۱ البحر الحیط ۰۳۷۱/۶ 

.۹۷ آیة:‎ )٤( 

.۳ ۹۵ /۲ الباقون بألف. انظر: التذكرة ص4۸ ۰۲ الکامل في القراءات١/ ٥٥۰٦ء الصباح‎ )٥( 

۰۱۰۱ آیة:‎ )٦( 

(۷) الباقون بکسر الحمزة ورفع التاء وفتح الدال. انظر: الكامل في القراءات ص٥٥٥ء‏ المصباح 
1/۲ . 

(۸) آية: ۵ ۱۰. 

(۹) انظر: مختصر في شواذ القرآن ص١‏ 4» المحتسب١/‏ ۰۲۲۰ شواذ القراءات ص۲١٠‏ . 

(۱۰) ایة: ۲ ۱۰. 

(۱۱) انظر: الکامل في القراءات ص۰۵۳ شواذ القراءات ص ۰۱۱۲ 























سورة الائلة سس 
ابن أبي سريج النهشلي طريق الأهوازي عنهم عن الكسائي» بالنصب والتنوین» (آلله) 
بمد الهمزة وبخفض الهاء زيد غير أبي الفضل إلا طريق الحريري عنه عن يعقوب» 
والزعفراني وهبة الله كلاهما عن روح عنه آیضا(). 

استحی 4 بفتح التاء والحاء الحسن البصري» وأبان» وحفص إلا أبا 
عمارة عنه» والكسائي عن أبي بکر والشموني وابن غالب عن الأعشى على أنها 
اختیار أبي بكر» وجبلة عن المفضلء ومحمد بن سعدان عن اختياره”". 


#الأوَلِين74) جمع أول» سلامء ويعقوب/ وسهل من طريق أحمد بن الخليل ٦٦۱/أ‏ 
العنبري» وعبد الله المؤدب» وأبي بكر المطرز عنه» وحمزة» وأبو بكر غير الأعشی» 
وعصمة وحماد بن أبي زياد والمفضل من طريق أبي الفضل الخزاعي عنه؛ والأعمش» 
وطلحة وابن أبي ليلى» وأحمد بن جبير عن اختياره» والوراق عن اختيار خلف» 
(الأولان) تثنية الأول على البدل من قوله #قََاحَرَانِ #» الحسن البصری(* الآخرون 
لین 4 تثنية أولى» وكذلك الشموني» وابن غالب عن الأعشى إلا آنهما جعلاه من 
اختیار أبي بكر لا من قراءة عاصم"'. 

وس وفي هود“ والصف” بألفء عمرو بن هارون عن أيوب» 
وكوفي غير عاصم؛ وابن جبیر» وابن جرير عن اختیارهما لاعن روایتهما" ۲. 


. انظر: النتهی ص۸٥۳ الکامل في القراءات ص۵۳۲‎ )١( 

(۲) آیة: ۱۰۷. 

(۳) الباقون بضم التاء وکسر ا حاء. انظر: الوجیز ص۸٦۱‏ الصباح ۲/ ۰۳۹۵ 
)٤(‏ آیة: ۰۱۰۷ 

. 4 ١ص انظر: ختصر في شواذ القرآن‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: المنتھی ص۸٥۳‏ الكامل في القراءات ص6175. 

(۷) آية: ۰۱۱۰ 

(۸) آیة: ۷. 

. ٩ آية:‎ )٩( 

(۱۰) الباقون بغير آلف مع سکون ا حاء. انظر: التذکرة ص۹١۲‏ النشر ۲/ .۲٥٢‏ 
































44۸ - مم ست سه مض اس التراات 
كَل تَسْمَطِيمٌ 174" بالتاء رَبك بنصب الباء» الكسائي» وأبان» وشيبان كلاهما 
عن عاصمء وخلاد عن أبي بکرہ والشموني» وابن غالب عن الأعشى على أنها اختيار 
أبي بكر وأبو غُبیدہ وابن سعدان عن اختيارهماء والزييري من طريق أبي علي عنه عن 
شيوخه عن يعقوب» والسيرافي عن داود عنه» العمري طريق الخزاعي عنه أيضا”". 
#وَتعْلَمَ أن قد بالتاء يعني القلوب. الأعمش طريق السعيدي عنه؛ بياء 
مرفوعة الزهري'"". 


تكن لَنَا عِيدًا4 بغیر واو على جواب الأمر نعيم بن يحيى عن الأء ع 0( 


7 و 0 
#لأولانًا ورتا“ على تأنيث آول» وآخر ابن محیصن( #وإنه منك 4 
البزي عنه» وهي قراءة أبي بن كعب والجحدری( الباقون وتا وَءاخنا وی 
مرها Naf‏ مشدد مدني» ودمشقي» والحسن البصري» والجعفي عن آبي 
عمرو» وأيوب من طريق أبي علي عنه» وعاصم ۷ . 
تلم ما في تفي وَلَا إِعَلَمُ مَا في تفيك ۲۱4 بكسر الهمزة» نعيم بن يحبى 
عن الا 9 0 


.١ 77 آیة:‎ )١( 

(۲) الباقون مَل يَسَعَطِيٌ 4 بالياء» رَبك ) بالرفع. انظر: الوجيز ص۸٦۱‏ النشر .۲٥٢ /٢‏ 
(۳) انظر: مختصر في شواذ القرآن ص ۰۶۲ شواذ القراءات ص ۱۱۰۳ . 

۰۲۹۱ /۲ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص 4۲ الکامل ص ۰۵۳۷ المحرر الوجیز‎ )٤( 

.۱۱ 4 آية:‎ )٥( 

. ۶ ۱۳ / 4 انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۰4۲ مصطلح الاشارات ص٤ ۰۳۷ البحر الحیط‎ )٦( 
۰5 ۱۳ انظر: شواذ القراءات ص۰۱۳ إعراب القراءات الشواذ۱/ ٤٦٦ء البحر الحیط4/‎ )۷( 
.۱۱۵ آية:‎ )۸( 

(۹) الباقون بالتخفیف. انظر: السبعة ص ۲٥٢‏ التیسیر ص١‏ ۰۱۰ 

(۱۰) آیة: ۰۱۱۲ 


(۱۱) انظر: مختصم في شواذ القرآن ص 47» شواذ القراءات ص ۰۱۱۳ إعراب القراءات الشواذ 457/١‏ . 

















سورة المائدة پیج ت جج 2۹۹ 

#تكن لا 4 بحذف الواو على قول الفراء جائز على الجزم فتكون جواباً 
للام'''. وبذلك قال الأخفش”". 

هداب يوم بنصب الميم» نافع ان ن مناذر» وابن محيصنء وهارون 
العتكي» وإسماعيل بن مجالد معاّعن عاص“ 

جو بت د قوله تعالی: یری الک ۶۱4 ان آخاف الله 4 
طف ريد 4 لقن اب 4 ووأ لمن ۷4ء ول ان 4 بفتحهن مدني 
غير الزهري" إلا أني قرت عن ابن مناذر» وعن كردم بن خالد المغربي عن نافع وق 
مود > بإسكان الیاء زاد كردم لن رد 4 وافقهم مکي» وأبو عمروء والنوفلي عن 
ابن بكار في إل آ4 وق اف 4 زادآبو عمرو والتوفلي ری € وای 4. 
إلا آني قرأت على آبي علي عن الاصمعي عن آبي عمرو وَأ #بإسكان الیای وعن 
العباس عنه ویک 4 مثله» وفتح ابن عامر» وحفص» إلا أبا عمارة عنه ری 4 زاد 
تا پر سو یک 


رم 


ح 


(۱) قال الفراء في معاني القرآن ۳۲۹/۱: (وتکن لنا) وهي في قراءة عبد الله تكن لنا عیداً بغير 
واو» وما كان من نكرة قد وقع علیها آمر جاز في الفعل بعده الجزم والرفع. اه. 

(۲) انظر: معاني القرآن للأخفش ۰۲۹۱/۱ 

(۳) آیة: ۰۱۱۷ 

. ۲۵ /۲ الباقون بالرفع. انظر: الوجیز ص ۰۱۹۹ النشر‎ )٤( 

(۵) آیة: ۲۸ء وكذلك ما بعده. 

.۲ ۹٩ آیة:‎ )٦( 

(۷) آية: ۱۱۵. 

(۸) آیة: ۰۱۱ وکذلك ما بعده. 


(۹) انظر : المنه ۰ الکاما فى القراءات ص 1۷ ؟ . 
ص ۰ ص 

. ۱١١ آیة:‎ )۱۰( 

(۱۱) آیة: 6 ۲. 









































7 / 
۹ لس 





8 کک ده بت م بل دی تشر جامع القر اعات 


سرو هه 


و اللأسوءه آخی 2١74‏ فيهن» وافقه محمد بن مناذر المدني» وحمید بن قيس المكي في 
س٤‏ کی 4 فقط "© . 


/ واختلفوا فيها في حذف ياءين في وسط الآي: أحدهما لم يلقها ساکن؛ قوله 
چا سی دين ھ ير 


تعالی: وا 7 دل مشترواً 6 بياء في الحالين» سلام» ویعقوب» وابن شنبوذعن 
قنبل طریق أبي علي عنه» بياء في الوصل» يزيد وشيبة» ونافع» غير ورش» والمسيبي؛ 
والأصمعي عنه» والحسن وأبو عمرو» وسهلء والاخری لقیها ساکن قوله تعالی: 


هر سے 6 صرح 


تون یم ۵ لاسبیل إلى إثباتها في الوصل بیاء في الوقف» سلام ویعقوب؛ 


وقد بینت مذهبهم في الیاءات آخر سورة البقرة“. 
ذکر الإدغام 
قوله: فیک ما 74 اتک دہ ۳۹ لطع عل 4 یف لک 04 


لال وا اک اک ہک مر لسن ۱۱ ا 3 لبيك کی 4(« 


۲۱ آیة:‎ )١( 

(۲) انظر: النتهی ص ۰۳۹۰ مصطلح الاشارت في القراءات ص۳۸۹ النشر ۲۵/۲ الا تحاف 
ص ۹۲ ۲. 

. ٤٤ آیة:‎ )۳( 

۳ 

)٥(‏ انظر: الیاءات آخر سورة البقرة. 

.۱ آیة:‎ )٦( 

(۷) آیة: ۷. 

(۸) آية: ۱۳ . 

.۱۵ آية:‎ )٩( 

(۱۰) آیة: ۱۷. 

(۱۱) آیة: ۰۱۸ وكذلك ما بعده. 

.۱٩ آیة:‎ )۱۲( 














8007۹۲ aed 


a‏ ا و توت ع نی بح 


سو ره أ 


کم سے پر 
0 


ل کل نادن € کل رب € ادم بالق ۳4 6ل کتک 4 کال 
إا کیت تا ۰۹۷ا ایت ر 4 ین بند طاو 204 َو 


من ۱۷۹۴ اوعفر لن € ألو لل زنک ۷" الک من € بعد دیک 4 کہ 
يها 4 ومد 204 نیو می 6 التب الق 4“ یوون تت ۱۹ 
حب 371 وة اَعَلرُ يما «af‏ ينف ق کت کوک إت الله هو 100 لالت 


014 


لتو رٹ لے ۱۱۹ 9لیت شد 4 لمر «الكبيل « 


ہم سے ۱ 0007 اند 
لیے ؛ ممارز الله ¢ 0108 از 101 


۔۲٢ آیة:‎ )١( 

(۲) آية: ۲۵. 

(۳) آية: ۰۲۷ و کذلك ما بعده. 
)٤(‏ آية: ۰۳۲ وكذلك ما بعده. 
(۵) آیة: ۳۹. 

(7) آية: 6۰ وکذلك ما بعده. 
(۷) آية: ٤١ء‏ وكذلك ما بعده. 
(۸) آیة: ٤€‏ . 

)٩(‏ آية: ٤٦ء‏ وكذلك ما بعده. 
(۱۰) آیة: 4۸. 

(۱۱) آیة: ۵۲. 

.۵٥ آیة:‎ )۱۲( 

(۱۳) آیة: ٦٦ء‏ وني الأصل: هریم . 
(5١)آية:‏ ٦٦۔.‏ 

(۱۵) آیة: ۷۲. 

.۷۳ آیة:‎ )١5( 

(۱۷) آیة: ۷۵. 

(۱۸) آیة: كلا. 

(۱۹) آیة: ۰۷۸-۷۷ 

(۲۰) آیة: ۰۸۸ 


























۲ ۰ 8 تس جر و مر ما اب ریب تسس یذ جا مج إل اعات 
ع القر 

او ریر رب 4( ۲دک کنر 4 لحت م 4 لین سید تا 

لاک بو چ طعا مَسكينَ ۹۷۹ رتکد دک 04 ویم عم ما۳6 

ولو جک لے مر سر سو کو کہ ¢« 8 دا قل هر 204 $ أ لمت و ع م ا ہد #تعلم 


حر کپ ہے ور 


ما € مولا أعلم ما » جا ا سان دای ھی تا 
ذكر الإمالة 


من طریق آبي بكر 'امَتَجَايْفي و 6 پیل الجيم تلا ء ین رار (۱۳) 
يميل الواو» سر باساب € كل القرآن #م سے ۱۹ یمیل السین قلیلا» #من 
یی ۹ يميل النون» ارو 4 يميل الحاء قليلا مثل درون 4 


(۱) آية: ۰۸٩‏ وكذلك ما بعده. 
(۲) آية: ۹۳. 

(۳) آية: ۹۵ء وكذلك ما بعده. 
)٤(‏ آية: ۹۲۔ 

)٥(‏ آیة: ۹۷ء وكذلك ما بعده. 
)٦(‏ آیة: 44. 

(۷) آية: ۱۰۰. 

(۸) آية: 5 ۱۰. 

(۹) آية: ٠١١‏ . 
(۱۰) آیة: ۰۱۱ وكذلك ما بعده. 
(۱۱) آیة: ۰۱۱٩‏ 

(۱۲) آیة: ۳. 

(۱۳) آیة: ٤ء‏ وکذلك ما بعده. 
(۱۶) آیة: ۵. 

(۱۵) آیة: ۳۱. 

.۳۳ آیة:‎ )١٦١( 

( ۱۷ آیة: ۱۱ 


1 
ا 
۱ 























سورة لاتق س وب میس تین 6:0۷ 
وَجَلهدوأ 4 يميل الجيم. وما هم ضرجیتت؟ يميل الخاء ولا یمیل 


کر سم 


ہے کر ےت )٣(‏ ہے 
# والسارق وَأَلسَارِقَة 74" وان كان بعده مکسور إلا من طريق ابن زیاد» وابن باذام» 


بے 4 يميل الجیم» لين خلت "٩*6‏ یمیل اللام قليلاء #يُورى 4 
و قاری € بمثلها قلیلا وفي الأعراف مثله"» #تدييت 4 يميل النون» 

جهذوت #6 يميل الجيم» والجيم عنده خال من الإمالة» وكذلك الشين لیس 
ذلك من سائر الحروف» لو لآير 4" یمیل اللام قليلاء رده انار 4 یمیل 
النون قلیاك وکام نکن ۱۱ یمیله قلیلا» لا له لايميل» الان داد ٩4‏ 


یمیل السین قلیات هد ۱۳ یمیل الشین» مَسَككينَ 174 یمیل السين» ولا 


یت ۱۹ یمیل السین قلیلاه نیت ۱۳ یمیل الهمزةه ول ودک ٠74‏ 


(۱) آیة: ۳۵. 
(۲) آیة: ۳۷. 
(۳) آیة: ۰۳۸ 
)٤(‏ آية: ٩‏ 
)٥(‏ آية: ۰۳۱ وكذلك ما بعده. 
)٦(‏ آیة: . 
(۷) آية: ۵۲. 
(۸) آیة: ۷۸. 
)٩(‏ آية: ٦۔‏ 
(۱۰) آیة: ۷۳. 
(۱۱) آیة: ۰۷۸ 
(۱۲) آیة: ۸۳. 
(۱۳) آیة: .۸٩‏ 
(۱) آیة: ۱۰۳. 
(۱6) آیة: ۰۱۰ 
(5١)آية:‏ ۱۱۰. 


























۷/ٴ يميل الواو قلبلا/ لا 








5 ا سم م سمت سما مب مد تامع القراءات 
الث 


ہے مجح 


لْحَوَارِبنَ 4“ يميل الواو» لهي 4 يميل الشين 


حيث كان لتاس 4 . 


(۱) آیة: ۰۱۱۱ 
(؟) آية: ۱ 
(۳) آیة: ١٦٦١٦۔‏ 
























































ی و a‏ لأتَغاء 5 پچ ھچ تپ لل ©ه 6 


مكية في قول الحسن وعکرمة هكذا جاء الحديث لم يذكر غير مكية؛ وقال ابن 
عباس» وقتادة: وهي مكية كلها إلا آيتان [منھا]!''نزلتا بالمدينةء أحدهما قوله: وم 
را هی مدرو 4 إلى آخر الآبة» وقوله ل وهو الد ألما جت موش ۳4 
إلى قوله: للا ميب أَلْمُسّرفيت #6 وذكر أن الآية الأولى نزلت في مالك بن الصیف» 
وكعب بن الأشرف» والآية الأخرى نزلت في ثابت بن قيس بن شماس* وذكر 
القصة بطولها. 

وسمعت أبا نصر يقول: سمعت الخزاعي» یقول» قال رسول الله كِ: «الأنعام 
أنزلت على جملة واحدة» يشيعها سبعون ألف ملك. لهم زجل"' بالتسبيح» 
والتحميد» والتكبير» والتهلیل ۰ ومن قرأها استغفر له أولئك السبعون آلف ملك 


)١(‏ نی الأصل (منه)). 

.٩۱ آية:‎ )۲( 

(۲) آية: ۰۱۱ 

۱۱۱ /۲ انظر: فتح القدیر‎ )٤( 

)٥(‏ روی آبو صالح عن ابن عباس: أن ثابت بن قيس بن شماس صرم خسمئة نخلة» ثم قسمها 
في يوم واحد. فأمسى ول يترك لاهله شیثاء فکره الله تعا ی له ذلك» فنزلت: ولا تسر فوا إنه 
لا بحب المسرفين. انظر: تفسير الطبري ۰۱۵/٩‏ البحر الحیط /٤‏ ۰0۷۰ زاد السبر ۲/ ۰۸۵ 
لباب النقول ۱/ ۹۲. 

۳۰۲/۱۱ زجل: أي صوت رفیع عال. انظر: لسان العرب‎ )٦( 

(۷) إلى هنا آخرجه عبد الرزاق في تفسیره۲/ ٤٠ء‏ وأبو نعیم في الحلية ۰46/۳ وقال: غریب» 
والطبراني في الکبیر ۱۲/ ۲۱6 ح(۱۲۹۳۰)ء وني الصغير ۱/ ۱۶6 ح (۰)۲۲۰ وقال: لم يروه 
عن ابن عون الا يوسف بن عطية» تفرد به إسماعيل بن عمری ورواه أيضاً الستغفري في 
فضائل القرآن ۲/ ۷۷۷ ح(۱۱۷۳)ء والواحدي في تفسيره الوسيط7/ ٢٥۲ء‏ وقال ا هيثمي- 


























٦]‏ سج سر سی تیمس ھی کم 0 0 سی سب 554 تست جامم القراءات 
بعدد كل حرف في سورة الأنعام يوماً ولیلة»(). 

هی مکیة وقال ابن عباس» وعطاء: غير ثلاث آبات نزلت بالمدينة فر 
الوا 4 إلى آخرهن(» وقال المعدل عن ابن عباس وقتادة كما ذکرت. 


وعددها: مئة آية وستون وسبع آیات في المدني» والمکي» وست آیات في 
البصري» والشامي» وقول عطاء» وأيوب» وخمس في الكوفة. 

اختلافها: أربع آیات ٭ تلور 4 مدنیان» ومکي» لت عَم 
پوکيل 4 كوفي» گنه کون 4“ حجازي وشامي وبصري» وأيوب عل 


مج رم 


رط مسقيو ۰ "حجازي وشامي» وبصري» وآیوب". 
وهى ثلاثة آلاف كلمة وثمان مئة وخمسون كلمة. 
وعدد حروفها: انا عشر آلف حرف وا حرف» وأربعة وحمسون حرفا. 


لی فرطّاس۱*6) بضم القاف» طلحة والکسر آشهر. 


= في جمع الزوائد۷/ ۲۰: رواه الطبراني في الصغیر وفیه یوسف بن عطية وهو ضعیف. اه. 

(۱) وقال ابن الصلاح في فتاویه: الحديث الوارد في آنها نزلت جملة رویناه من طریق أبي بن کعب» 
وفي |سناده ضعف ول نر له إسناداً صحيحاً وقد روي ما مخالفه فروي آنها لم تنزل جملة واحدة 
بل نزلت آیات منها بالدينة اختلفوا في عددها فقیل: ثلاث وقیل غير ذلك. انتهی. وال 
آعلم. انظر: فتاوی ابن الصلاح۱/ ۰۲۸ الاتقان ۱/ ۰۱۳۷ 

(۲) انظر: زاد السیر۲/ ۰۷ البحر المحيط /٤‏ ۰4۲۷ فتح القدیر ۰۱۱۱/۲ 

(۳) آية: ۱. 

را 

(۵) آیة: ۰۷۳ 

(5) آیة: ۳۹. 

(۷) انظر: البیان في عد الآي ص۱۵۱ ۰ 

(۸) آیة: ۷. 

)٩(‏ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۰4۲ شواذ القراءات ص۰۱4 اعراب القراءات الشواذ 
. 


تتن 00 1207 



































سورة الأنعام - 6۰۷ 


«ولبست 6 بلام واحدة البزي عن ابن محیصن ۳ القرشي عنه بلامين 


ما یسون بضم الياءء وفتح اللام وتشدید البای الزهری(". 


رل ب4 بفتح الیای آي: لا يحتاج إلى الطعام» الحسن» والأعمش 
طريق السعيدي عنه. 


لمن يضرف بفتح الياء» الزهري» وابن مناذر» وحمصي طريق الخزاعي 
عنه» وعراقي غير أبي عمروء وعاصم إلا آبا بکر» وحماد بن أبي زياد» وعصمة 
والمفضل طريق أبي الفضل, وبكار عن أبان عنه وأبا شعيب القَوّاس من طريق أبي 
بكر الشذائي عن الحُلواني عنه» والأهوازي عن الصفار عنه أيضاًء وابن أبي الهذيل 
عنه» وقرأت من طريق الخبازي عن القَرّاس بفتح الياء وكسر الراء» ومن طريق 
ابن مهران بضم الياء وفتح الراء كالباقين وهم حجازي غير الزهري» وابن مناذرء 
ودمشقي» وأبو عمرو» وحمصي طريق أبي علي وعاصم غير الذين ذكرتهم!". 

ایتک 4( ولأِدَا4 ا ولا و#أولة» [المل:٦٦اء‏ ونحوها 


.٩ آية:‎ )۱( 

(۲) انظر: ختصر نی شواذ القرآن ص ۰4۲ مفردة ابن حیصن ص۲۳۱ الاتحاف ص ۲۲۰ . 

(۳) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۰4۲ شواذ القراءات ص٤١٠‏ . 

15 آية:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰۲ مفردة الحسن البصري ص ۰۲۷۳ مصطلح الاشارات 
في القراءات ص۳۷۸. 


. ۱5 آية:‎ )٦( 

(۷) انظر: جامع البیان في القراءات۳/ ۰۱۰۳ الوجیز ص ۰۱۷۰ الکامل في القراءات ص0۳۸ 
النشر ۲6۷/۲ 

.۱۹ )۸( 


)۹( الرعد: 6 وكذلك ما بعده. 


























٦٦ ۷‏ ۱ / ہی 


EEE‏ حا مع ۱ لقرأ عات 





بهمزتين مقصورتين» محمد بن مناذر» وأبو حذيفة موسى بن مسعود/ النهدي عن 
شبل عن ابن كثير» وأبو علي الدقاق عن البزي عنه» وحمصي» ودمشقي بخلاف عنه» 
والحسن» وابن غالب عن الأصمعي عن أبي عمرو» وسلام ويعقوب برواية العمري؛ 
وأبي بكر الفزاري» وأبي سليمان داود بن أبي سالمء وأبي حاتم» وأبي محمد عبد الله 
ابن بحر الساجي عنه» وأبو الحسن روح بن عبد المؤمن من طريق الزعفراني» 
والمعدل عنه» ومحمد بن يحيى القطعي» وعمرو بن هارون كلاهما عن أيوب» 
وحمزة غير السعيدي والكسائي وعاصم غير أبي عمرو المازني» وحماد بن بکر؛ 
والضحاك عنه» وروح بن عبد المؤمن عن عبد الله بن عمرو بن أبي أمية عن أبي بکر؛ 
ومحمد بن المنذرہ وعبد الله بن عمر معاعن يحيى عنه» والأعمش» وطلحة وابن 
أبي ليلى» وأبو عبيد» وخلف» ومحمد بن سعدان» ومحمد بن عيسى عن اختیارهم؛ 
وبه قرأت عن الماوردي عن أیوب!'' بهمزة بعدها كسرة بالياء بلا مد» الهاشمي عن 
يزيد والزهري» وورش» وبريد بن عبد الواحد» وأحمد بن فرح» وعمر بن نصر طريق 
أبي بكر بن مهران عنهما عن الدوري كلاهما عن إسماعيل عنه» وأبو عبد الله الرازي 
عن إسماعيل بن إسحاق القاضي عن قالون» وعبد الله بن كثير» وحميد بن قیس؛ 
وأبو حاتم طريق آبي بكر المطرز عنه» وأبو الفرج الشنبوذي وأبو القاسم النخاس» 
وابن مقسم» وهبة الله جميعاً عن التمار عن رُويس عن یعقوب. والكرجي عن العباس 
المعدل عن زيد» والبخاري عن شيوخه عن یعقوب إلا عن أبي بكر الحريري عن 
زيد عنه» وروح من طريق هبة الله عنه» ونعيم بن يحيى عن حمزة» وافقهم ابن المسيبي 
طريق أبي علي عنه عن أبيه إذا كان استفهامين حيث کان: فإذا لم يكن استفهامين 
بھمز واحدة ممدودة وأحمد بن أنس عن الولید بن عتبة في لپن ڪر » في 
یس وكذلك الاستفهامین حیث گانا فانه يترك الأولى على أصلف ويأتي بالثاني 


)١(‏ انظر: النتهی ص ۳۹۱ مفردة الحسن ص۰۲۰ الكامل في القراءات ص ۰۳۸۳ المصباح 
۶۷۲. 








كل اهتنا سم ر ری ن ریچ 
































سور 03 الأنعام ا سس سس ۹ 6۰ 


بهمزة بعدها كسرة كالياء بلا مد ويهمز باقي ذلك همزتين مقصورتين» وآبو زید عن 
المفضل» وجبلة طريق آبي أحمد المصري عنه فعنه أيضاً في «آپن ڪرم 074) 
والكسائي طريق أبي علي عنه عن أبي بكر في بتک هناء ربتک کرو 4 
في حم السجدة'" فقط بالمد فيهنء يزيد غير الهاشمي عنه وشيبة» ونافع غير 
ورش» والأصمعي والقاضي طريق الرازي عنه عن قالون» وبريد بن عبد الواحد عن 
إسماعيل عنه» ومحبوب عن إسماعيل بن مسلم عن ابن کثیر» وابن محيصنء وأبو 
القاسم عبید الله بن علي الأنصاري عن الوليد بن مسلم عن ابن عامر» وأبو عمرو بن 
العلاء» والزجّاجٍ عن یعقوب. وعن أيوب أيضاً من طريق أبي القاسم العنبري» وأبو 
بكر الحريري» وهبة الله» والفضل بن شاذان جميعاً عن زيد عنه» وأبو علي الحسن 
ابن مسلم بن سفيان عن شيوخه عنه إلا من طريق البخاري عنه؛ فعنهم عنه»/ ومحمد 
ابن محمد بن فيروز الكرجي» وأبو الحسن الغضائري كلاهما عن التمار عن رُويس 
عنه» وأبو حاتم غير المطرز عنه» وأبو عمرو المازني» وحماد بن عمرو والضحاك 
جميعاً عن عاصم» وروح عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر عنه» ومحمد بن المنذر» 
وعبد الله بن عمر كلاهما عن يحيى عنه» وبه قرأت عن اختيار محمد بن جرير إلا أني 
قرأت على آبي علي عن الز جاج عن أيوب ية 74 و شتا 4“ وان كان 
بهمزتين فيهن فقطء وافقهم أبو أحمد المصري عن الشيزري عن الكسائي في مد 
اوك نت یوس 4٥ء‏ والحسن بن علي بن موسى الثقفي عن الوليد بن مسلم 
في مد لد ه في والنازعات» بين الهمزتين مده فيهن» الأصمعي عن نافع وأحمد 
ابن يوسف التغلبي عن ابن ذکوان» والأخفش والزعفراني عن هشام والبخاري» وابن 


(۱) آیة: ۱۹. 

.۹ فصلت:‎ )٢( 

(۳) التوبة: ۰۱۲ الأنبياء: ۷۳ء وغيرها. 
)٤(‏ هود: ٥٥٥٥٤٤ء‏ الأنبياء: ۹٦ء‏ وغيرها. 
)٥(‏ آیة: ۹۰. 








"۱۱۹۸ 


























۹1 ساےہ مہ جامع القراءات 
شاذان» وابن عبدان جميعاً عن الخلواني عنه أيضاًء والزعفراني عن ابن عتبة» وقرأت 
على أبي بكر المروزي عن ابي زيد عن أبي عمرو بالوجهين أحدهما كاليزيدي» 
والثاني كابن عبدان» وافقهم الحسن بن علي الثقفي عن ابن مسلم وأبو بكر الشذائي 
عن أحمد بن نصير بن شاكر عن ابن عتبة في وله فيهن, و أن ڪرش 4 في 
بین زاد الثقفي عنه ید 4 في سورة النمل» وقرآت على الأهوازي على أبي 
العباس العجلي» وأبي الحسين الكبائي كلاهما على أبي بكر الداجوني على شيوخه 
على هشام بالتخيير بين همزتين بينهما مدة» وبين همزتین مقصورتين» محمد بن 
هشام بهمزتين مقصورتين فيهن الا خمس كلمات فإنهن بهمزتين بينهما مدة لا غير 
قوله تعالى في سورة الأعراف: # ارک ون ۳4 وفيها" وفي الشعراء©) لاب 
نا یر ۹ء وفي الصافات یتک یسب 4۹ء وفيها أيضاً ایکا ۳ وفي 
حم السجدة أي مرو © [فصلت: 4] هذه الكلمات فقط لا غير» وقرأت عن 
الأزرق عن الخلواني عن هشام هذه الكلمات التي ذكرتها بهمزة واحدة ممدودة 
فیهن وباقي ذلك بهمزتين بينهما مدة فيهن» أحمد بن ذکوان: ثماني كلمات فيهن 
بهمزتين بينهما مدق قوله تعالى في الشعراء: ین ل لذا #. وفي النمل ۷ یتک 
هلال ۹ء وفيهما أيضاً خمسة مواضع او وفي الصافات ینک 
َمنَالْمُصَدِينَ ۹ء وباقي الباب بهمزتين مقصورتين» يزيد غير الحلواني عنه» وشيبة» 
والزهري يتركون الهمزتين جميعاً كانتا في كلمة أو من كلمتين مختلفتين أو متفقتين 


۰1۱۷ آیة:‎ )١( 

(۲) آیة: ۵۵. 

(۳) آية: ۰۱۱۳ 

.۱ آية:‎ )٤( 

(۵) آیة: ۵۲. 

۰۸۲ آیة:‎ )٦( 

۰1۶ ٦٦٦ ء٦٦‎ ء٦٦‎ ٦٦ آیة:‎ )۷( 























في سائر القرآن» الهاشمي عن يزيد والزهري لا يمدان فیھن''ٴ ونذكر باقي الباب 
فى الاستفهامین فى سورة الرعد؟. 
سم بر ر 5 7 4 ع 
#آلهة آعری 4" بامالة الهمزة» الواقدي طریق أبي علي عنه عن العباس. 
مرس 9 ر و ۶و هو سم چم رد 2 ٠.‏ 5 4 
وم یحشَرَهم جَمیعَا نم قول( بالياء فيهما في أول هذه السورة بعد العشرین 


منهاء ابن محیصن. ویعقوب. وفیهما أيضاً بعد المثة وسبع وعشرین» «ووم مه 
یع ال معش مَعَشَرَ 4 بالیاء» ابن محیصن, وزید طریق آبي الفضل عنه عن یعقوب. وروح» 
والعمري» وداود الفزاري عنه. والأعمش طريق السعيدي» وابن أبي ليلى» وحفص إلا 
الخراز طريق أبي علي عنہہ وأجمعوا على النون قبل الثلائین في سورة/ يونس قوله 
تعالی: ووم رهم جع تقو لین اکا 04 وفي الثاني بعد ذلك الأربعين 
فيهاء قوله: # وبوم شهج کآن 4 بالياء» ابن محيصنء وابن أبي ليلى» وحفص 

إلا الخزاز طریق الأهوازي عنه» والبرجمي طریق ابن مهران عنه عن ابي بکر» وفي 
الفرقان ہویم مره 4 © بالیاء يزيد» وشيبة» ومکي» والولید بن مسلم عن ابن 
عامر» والعباس» وهارون العتكي» وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف وأبو زيد غير 
اللنباني عنه» وعبيد بن عقيل» ويونس بن حبيب» ومحبوب جميعاً عن ابي عمروء وأبو 
معمر عن عبد الوارث عنه أيضاًء وزيد غير أبي علي عنه عن یعقوب؛ وروح» ورُويس» 
والزجاج عنه» وأبو بكر السيرافي عن داود عنه أيضاًء وسهلء وأيوب غير أبي الفضل 


)١(‏ انظر: المنتھی ص ۰۳۹۱ جامع البيان في القراءات ۳/ ١٢۱۲ء‏ مفردة ا حسن ص۰۲۰ الكامل 
في القراءات ص ۰۳۸۳ المصباح۲/ ۳۷۱ الإتحاف ص ۱۱ ۲. 

(۲) انظر: ص ۱۱ ۱۲. 

. ۱٩ آية:‎ )۳( 

.۲۸ آیة:‎ )٤( 

. ٤٥ آیة:‎ )٥( 

.۱۷ آیة:‎ )٦( 








٦۸‏ 0 / سا 




















ا + 


امش وب یه 5 جامع الق اء ات 


آبي بكر عنه» وأبو عبید. ومحمد بن سعدان» ومحمد بن جرير عن اختیارهم» وفي 
سباً رأس الأربعين» ویو بحشرھم چیا شم ول لمك کو بالیاء فيهماء ابن محیصن» 
ومحبوب» وعصمة معاعن أبي عمری وأبو معمر عن عبد الوارث عنه» ويعقوب غير 
أبي حاتم» وداود» والفزاري عنه» وعبد الله المؤدب عن سهل» وحفص» ومحمد بن 
سعدان عن اختیارہ''' ولم يختلفوا في غير هذه المواضع التي ذكرناها. 

ل لَمْ یگن4' بالیا» هارون العتكي» ويونس بن حبیب» ونعيم بن یحبی 
جميعاً عن أبي عمری وسلام» ويعقوب إلا الحمري طريق أبي علي عنه» وأبو حاتم 
سهل بن محمد» وحمزة» وعلي» والأعمشء وابن أبي ليلى» والهمداني عن طلحة» 
وحماد بن أبي زياد» وأبان كلاهما عن عاصم وجبلة» وأبو زيد عن المفضل عنه 
بخلاف عنهما من طريق أبي الفضل الجرجاني عنه» وإسحاق بن يوسف الأزرق عن 
أبي بكر عنه» ومحمد بن المنذر» وعبد الله بن عمر عن يحيى» وأبو عبيد» ومحمد بن 
سعدان» ومحمد بن عیسی» ومحمد بن جریر عن اختيارهه”". 

نم 4 رفع» محمد بن شهاب الزهري» وعبد الله بن كثير» وابن محیصن» 
ودمشقي إلا الثقفي عن ابن مسلم عنه؛ وحمصي طريق أبي الفضل عنه» وأبان» وحفص 
إلا آبا عمارة» والبختري عنه» وجبلة عن المفضل» وأبو زيد طريق أبي الفضل عنه فعنه 
أيضاًء والهمداني عن طلحةء وإسحاق بن يوسف الأزرق عن حمزة» وابن منصور عن 


شلیم عنه. 


)١(‏ انظر: معاني القراءات للأزهري ۳۸۰/۱ء النتهی ص ۰۳۹۲ الصباح ۳۷۲/۲ الاتحاف 
ص ۲۷۳. 

(۲) آیة: ۲۳ . 

(۳) الباقون بالتاء. انظر: السبعة ص٤‏ ۰۲۵ ال و جیز ص ۰۱۷۰ النشر ۲/ ۲۹۷. 

.۲۳ آیة:‎ )٤( 

.۲٥۷ /۲ وقرأ الباقون بالنصب. انظر: الوجيز ص ۰ ۰۱۷ الصباح ۲/ ۳۷۳ النشر‎ )٥( 





























0 



































em 8 ۳ Ere رة الأنعام‎ 

له رن( بنصب الباء» النوفلي عن ابن بكار عن ابن عامرء والمفضل» 
وإسماعيل بن مجالد» والضحاك بن ميمون جميعاً عن عاصم» والأعمش» وابن أبي 
ليلى» وابن غزوان عن طلحة» وحمزة» وعلي» وأبو عبید» وابن سعدان» وابن عيسى» 
وابن جریر عن اختيارهم» وکلهم کسروا الهاء من اسم الله تعالی/ وقرأ بکسر ۱/۱۹ 
الواو حیث كان الهمداني عن طلحة”"» والفتح أقوى وأشهر. 

لامكب 4 رفع» ورن 4 فتح» دمشقي إلا القرشي والثعلبي عنه» ضده 

زائدة بن قدامة عن الأعمش بالنصب فيهماء ابن مناذر وحميد بن قيس» وحمصي 
طريق أبي علي عنه» والتغلبي عن ابن ذكوان» وسلام ویعقوب وحفص» وهارون 
العتكي عن ابن مجالد عن عاصم» وطلحة بن مصرف» وحمزة غير الأزرق» وبکر بن 
عبد الرحمن» ومحمد بن زكريا عنه» والرازي عن خلاد عنه» وقرأت عن أبي سعيد 
عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو القرشي عن الوليد بن مسلم بالرفع فيهما كالباقين. 

ولو ردوا ٥(4‏ و کلم ردُوا ٦(4‏ بکسر الراء حيث کان» نعيم بن يحيى» 
وإبراهيم بن إسحاق بن راشد» وشعيب بن حرب عن حمزة» وأبو مسلم الهمداني عن 
خلاد ع۷ والرفع آقوی. 





(۱) آیة: ۲۳. 

(۲) وقرأ الباقون بالخفض. انظر: التیسیر ص ۰۱۰۲ النشر ۲/ ۲٥۷‏ الاتحاف ص ۰۲۱۱ 

(۳) انظر: الکامل نی القراءات ص۹٥۰‏ . 

(۶) آية: ۲۷ . 

.۲۸ آیة:‎ )٥( 

(5) النساء: ۹۱ء وهکذا رسمت في النسخةه وني الصحف # كل مَاردُواً 4 مفصولة. 
قال ابن الجزري في النشر ۱8۹/۲:واختلف في کل ما ردول فة ونیا ني 
النساء» ففي بعض الصاحف مفصول» وفی بعضها موصول وكتب في بعضها أيضاً 7 کل 
کلت لن في الاعراف» و« كل ماج امه في المؤمنين» ول كما یناه في تبارك 
والمشهور الوصل. اه. 

(۷) انظر: الكامل في القراءات ص79 6. 























فو جو سح تچ ا تو یت 
ة4 بفتح الخير: حیث کان الحسن» والجعفی وخارجة كلاهما عن أبى 
عر 


#وَلَدَارٌ الآخرَة4”" مضاف اتباعاً لمصاحف أهل الشاء ٩‏ ابن عامر» والأصمعي 
عن أبي عمرو". 

و۱4" وفي الأعرف ۷ ویوسف!ٴء ویس بالتاء فیھنء يزيد 
ونافع» وحميد» ودمشقي إلا الأخفش والحلواني غير البخاري عنه كلاهما عن هشام 
عنه» والتغلبی عن ابن ذكوان عنه. وسلام ويعقوب غير الزجاج عنه» والزعفرانى 
علي في تصنيفه عن ابن سعدان» وفي مفرده عنه كأبي عمرو وشيبة والحسن هاهناء 
وافقهم شيبة في يس أيضاء وعاصم غير الكسائي» والأعشى إلا الآدمي» والبرجمي 
طريق آی الفضل عنه» والاحتیاطی طريق آبی علی عنه» وابن آبی أمية جتميعا عن آبی 
بكر في سورة یوسف» وحفص؛ والخلواني غير البخاري عنه» والأخفش معا عن 
هشام» والتغلبي عن ابن ذکوان عنه» والثقفي عن ابن مسلم والزجاج عن یعقوب؛ 
(۱) آیة: ۰۳۱ 
(۲) انظر: الصباح ۲/ ۰۳۷۵ مصطلح الاشارات في القراءات ص ۳۸۰ 
)٣(‏ آیة: ۳۲. 
)٤(‏ انظر: الصاحف لابن أبي داود ص١ ١6‏ . 
)٥(‏ الباقون باللامين مع التشديد بالإدغام ورفع له وكذا في بقية المصاحف. انظر: السبعة 

.۲٥۷ /۲ النشر‎ ۲٥٢ص‎ 

۔۳٣ آیة:‎ )٦( 
.159 آية:‎ )۷( 
.١١9 آية:‎ )۸( 
۔٦۸ آیة:‎ )۹( 





هسوسو 
































6ه ا 





سورة الأنعام ا ا ی ہے 
عن روح عنه الا في يس» ضدہ عباس» والأصمعي» وهارون عن ابي عمرو() 
#لایکذیوتك َك" خفيف» شيبة» ونافع» وحميد بن قيس الأعرج» والأصمعي 
عن آبي عمروء وعبد الرحمن بن إبراهيم القرشي عن ابن مسلم» وأيوب طریق آبي 
علي عنه» والكسائي» وابن أبي ليلى» والشموني» وابن غالب عن الأعشى» وأبو عبید 
وابن سعدان» وابن عيسى» وابن جرير عن اختيارهم» وكذلك المنذر بن الصباح 
الكوفي» ومحمد بن زكرياء وابن عطية طريق أبي علي عنهم عن حمزة. 
َِ له يّرجعونَ 74 بفتح الياء» ابن محیصن, ويعقوب» وخارجة وعصمة 
وعباس طريق أبي علي عنه جميعاً عن أبي عمروا“. 
#علی أن یرل آي خفيف» مکي» واللژلژي ويونس كلاهما/ عن أبي 4١١/ب‏ 


)1( 
عمرو 





#ار ےت سر 4 ونحوه ملينة الهمزة مدني غير ابن مناذر وحسین بن علي 
الجعفي عن آبي عمروء بالوجهین؛ خارجة عنه» ومحمد بن يحيى القطعي عن عبید 
ابن عقيل عنه أيضاًء بترکھاء الكسائي» وأبو زيد غير اللنباني عنه عن أبي عمرو ۸) 


لاو اكم السَاعَة 4بالنصب؛ الحسن و حده» والرفع أشهن: 


۰۱۷ ۱ الباقون بالیاء. انظر: السبعة ص٢٥۲ الوجیز ص‎ )١( 

.۔۳٣ آية:‎ )٢( 

(۳) الباقون بالتشديد. انظر: الوجیز ص۱۷۱ النشر ۲/ .۲٥۷‏ 

.”5 آية:‎ )٤( 

.۲ ۱۳ انظر: الإتحاف ص‎ )٥( 

)٦(‏ الباقون بإثباتها حققة على الأصل. انظر: الکامل ص ۰۳۸۱ مصطلح الاشارات في القراءات 
ص۳۸۱ النشر ۱/ ۳۹۷۔ 

(۷) آية: "4 . 

(۸) الباقون بإثباتها محققة على الأصل. انظر: النشر۱/ ۳۹۷. 


























ا ر ع سس ل جامع القراءات 

فت 4 بعده اب کی أو برك 4 [الاعراف: ]۹٦‏ مشددہ يزيد طريق 
الفضلء ودمشقي غير ابن عتبة» وعبد الله بن مخلد الرازي» وأبي عبيد أحمدہ وابن 
أنس عن ابن ذكوان» والبلخي عن الأخفش عنه وأهل العراق في قول أبي علي عنهم 
عن ابن الأخرم عن الأخفش عنه» هكذا ذكر أبو علي في مفرده عن أهل العراق عنه 
والسَسَبُوذي» والكرجي معاعن التمارء وافق بصري غير الحسن» وآبو عمرو والمُمري؛ 
والهاشمي» والدوري عن يزيد في القمر( زاد روح» وزيد طريق أبي علي عنهما عنه 
في الأعراف7"» وابن عتبة» والرازي» وأحمدان عن ابن ذكوان» والبلخي عن الأخفش 
عنه» وأهل العراق عن ابن الأخرم عنه إلا هناء وأما قوله: لمحت عم باب #(4) 
في سورة ة الحجر» و# 2 حى دا فتحناعلیهم بابا © [المؤمنون: ۷۷] في سورة المؤمنين» فإني 
قرأت على الأهوازي عن الخلواني عن يزيد بالوجهين فيهما بالتشديد والتخفیف أيضاً 
وقرأت من طریق ابن مهران عنه بالتشديد فيها قول واحده و یکت أربعة مواضع 
في الأنبياء*» والزمر ۲ والتساؤل''' فقط» تذكر هناك إن شاء الله. 


بن و 
وزائدة بن قدامة عن الأعمش عن“ 


. 66 آیة:‎ )١( 

(۲) قوله تعالی: # نصا اب السَماٍ که آية: .١١‏ 

.۹٦ آية:‎ )۳( 

. ١٤ آیة:‎ )٤( 

۔۹٦ آیة:‎ )٥( 

)٦(‏ آية: ۷۱ء ۷۳۔. 

۰۱٩ النباأً:‎ )۷( 

. ٤٩ آية:‎ )۸( 

(۹) الباقون بكسرها. انظر: السبعة ص‌۰۲۵۸ النشر ۳۱۳/۱۔. 














جع کس وت 














سو 5 الا سا م -. ۳ سسس لمح نع 61۹۷۷ 


هل هلك" بفتح الياء وکسر اللام على أنهم موصوفون بالھلاك؛ لأنهم 
إذا أهلكوا فقد هلكواء والذي في آخر الأحقاف''' مثله ابن محیصن() 

لإي مَلك) بکسر اللامء وكذلك في سورة هود”»» الهمداني عن طلحة*) 
وبفتح اللام أشهر. 

#بِالغْدُوَة4» وفي الکهف( ره بضم الغين» دمشقي ةق ۲۷ 


ا مه ea‏ سا 


أنه ۱ فتح» ِنَم كسرء يزيد وشيبة» ونافع غير خارجةعنہ والثقفي عن 
ابن مسلم» بفتحهما محمد بن مناذر المدني» وحميد بن قي قيس المكي» وشامي» وبصري 
غير أبي عمرو إلا اللؤلؤي» والجعفي عنه» وعاصم وابن أبي ليلى» والهمداني عن طلحة» 
وأحمد بن جبیر عن اختياره» الباقون» وخارجة عن نافع بكسر الهمزة فیهما۱). 


. ٤۷ آية:‎ )۱( 

(؟) آية: ٣۳۔‏ 

(۳) انظر: شواذ القراءات ص ۷٦۱ء‏ مصطلح الإشارات في القراءات ص ۰۳۸۳ الإتحاف 
ص۱۳ ۲. 

(۶) آية: ۰۳۱ 

(۵) انظر: مختصر في شواذ القرآن ص۰4۳ شواذ القراءات ص ۰۱۷ اعراب القراءات الشواذ 
yT‏ 

)٦(‏ آية: ۲۸۔ 

(۷ الباقون بفتح الغین والدال وبالألف في الوضعین. انظر: الصباح۲/ ۰۲۵۸ مصطلح الإشارات 
في القراءات ص۳۸۳ النشر ۲/ ۳۷۲۔ 

(۸) آیة: ۵۳. 

(۹) انظر: مختصر في شواذ القرآن ص۰4۳ مفردة الحسن البصري ص۰۲۷ مصطلح الإشارات 
في القراءات ص ۳۸۳. 

(۱۰) آیة: 6 ۵. 

(۱۱)انظر: النشر ۰۲۵۸/۲ الإتحاف ص۰۲ 
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6 ۶۸ 


سین بالياء» ابن مناذر المدني» والحسن» وعاصم غير حفص» وابن 
مجالد/ وعمرو ابن خالد والضحاك عنه» وهماء والاعمش» وطلحة» وابن أبي لیلی» 
وخلف. وابن سعدان عن اختيارهماء وزيد من طريق هبة الله» وأبي علي الأهوازي» 
وأبي بكر الحريري عنہ'''. 

سبل بنصب اللام» مدني» وحمصي طريق أبي علي عنه» وحميد بن 
قيس» والحسن بن علي الثقفي عن ابن مسلم عن ابن عامر» وزيد من طريق هبة اللہ 
اي مب 


جامح القراءات 


قد صَلِلتٌ دا4 بکسر اللام الأولىء طلحة» وابن أبي لیلی(). 

ایق ۷ بالصاد» حجازي غير الزهري» وابن مناذر» وعاصم» وأيوب» 
والهمداني عن طلحة وأبو القاسم السابوري» والواقدي والنهشلي من طریق آبي 
علي عنهم عن الكساتي ومحمد بن أبي عمر الدوري عن أبيه عنه آیضا #یقض 
الحقّ4 ابن غزوان عن طلحة(. 


وسمعت أبا بکر» يقول: سمعت الخزاعي يقول: سمعت وهو في السواد بغير 
ياء بعد الضاد لأنه لم يكتب على نية الوقف لأن الياء تسقط من لفظ القارئ في حال 
الوصل بسكونها وسكون اللام من#الحقٌ4 فلا ينبغي أن يوقف عليه لأنه إن حذف 


. ٥۵ آية:‎ )١( 

(۲) الباقون بالتاء. انظر: السبعة ص۲۹۸ الوجيز ص ۰۱۷۲ النشر؟/ .۲٥۸‏ 

(۳) آية: ۵۵. 

(4) الباقون برفع اللام. انظر: جامع البیان في القراءات۳/ ١١۱۰ء‏ الوجیز ص ۰۱۷۲ الاتحاف 
ص۰۲ 

. ٩٦ آية:‎ )۵( 

(7) انظر: الکامل في القراءات ص 4۰ ۵ الحرر الوجیز ۲۹۸/۲. 

(۷) آیة: ۵۷. 

(۸) انظر: الکامل في القراءات ص١5‏ ۵. 























کال سے سس سم جا گگک کے 7 6١۱۹‏ 


الیاء لحن» وان أثبتها خالف السواد فلا تقفن على ما لم یکتب على نية الوقف؛ 
وهذه العلة جائزة في جميع ما حذفت من الياء والواو للفظ الوصل في جميع القرآن؛ 
وقال يعقوب وأبو حاتم: الوقف یم 4 ولا يجوز حذف الیاء؛ لآنه لیس برأس آية 
فتحذف منه الياء. 


رف ے۹ ولاسْتَهْوَيه 74 بالياء فيهماء الأعمش» وطلحف وحمزة بألف 
مفخمة من غير تاء فيهماء الأصمعي عن نافع» ونعيم بن یحیی عن أبي عمرو(. 
#مولاهم الح 8(6) بنصب القاف على المصدر الحسن وخ 


#قل من يُنْجِيِكُمْ ۳4 خفیف. الأصمعي» وابن جماز كلاهما عن نافع وحمید 
ابن قيس» وعبید بن عقيل» واللؤلؤي» والأصمعي. والجهضمي. وهارون» وخارجة 
جميعاً عن آبي عمروء والقزاز» والقصبي طریق الخزاعي عنه کلاهما عن عبدالوارث 
عنه» وعباس غير الغضائري عن أوقية عنه» وسلام ویعقوب. وسهل» والعبسي طریق 
أبي علي عنه عن حمزة(۳. 


#خفية ا۸ء وفي الاعراف() بكسر الخاء» عاصم غير حفص . 


(۱) آية: ٦٦۔‏ 

(۲) آية: ۷۱۔ 

(۳) قرأ الباقون بتاء ساكنة من غير آلف ولا إمالة في الفعلین. انظر: النشر؟/ ۲۰۹ء مصطلح 
'الإشارات ص ۳۸. 

. 1۲ آية:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰4۳ مفردة الحسن البصري ص ۰۲۷۵ مصطلح الاشارات 
ص۳۸4. 

. ۳ آیة:‎ )٦( 

(۷) الباقون بفتح النون وتشدید ا حیم. انظر: التیسیر ص۱۰۳ء الوجيز ص۱۷۳۔. 

. ٩۱۳ آية:‎ )۸( 

.۵۵ آية:‎ )٩( 


(۱۰) الباقون بالضم فیهم). انظر: الصدرین السابقين. 





























۰ / ب 


اق سم ا م ی چ چ کی چ و سوہ یک ا ی جامع القراءات 


ین متا 174 بألف ممالة من غير ياء ولا تاءہ حمزة» والكسائي» والأعمش» 
وخلف. بين اللفظين» ابن سعدان عن اختباره» بألف مفخمةء عاصم غير أبي عمارة 
عن حفص» وابن بشار طريق البَختّري عنه» والقاضي طريق أبي علي عنه عن حسنون 
عن شُبيرة عنه» وابن أبي ليلى» ومحمد بن عيسى» الباقون بالياء والتاء من غير آلف. 


و وس دس 


قل له یبا 4 مشدد مدني غير نافع» وحمصي» وهشام» وأيوب» 
وكوفي غير العبسي طريق أبي الفضل عن الأبزاري عنه» وابن جبير عن اختياره» 
بالوجهين» هارون العتكي عن أبي عمرو(۳. 


0 2 و 
4 


#فیکون قولهٌ ۳ بنصب النون» علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والحسن 
ال 

/ قال الدهان: ولا يصح ذلك عنهما. 

حو مه 3 ۲ i‏ ۳ کی لے 

لیو م نفخ في الصو ر" بنونين وبرفع الفاء» إسحاق بن يوسف الازرق عن 
آبي عمروء والقرشي عن عبد الوارث عنه والخلواني عن آبي معمر عنه أيضا) 


. ۳ آیة:‎ )١( 


(۲) آية: 1۶: 
۰ (۳) الباقون باسکان النون وتخفيف الجيم. انظر: السبعة ص۲۹۹ جامع البیان في القراءات 

۲۳٣ 

. ۸ آیة:‎ )٤( 

.٠١ 44/۳ الباقون بالتخفیف. انظر: جامع البيان في القراءات‎ )٥( 

.۷۳ آية:‎ )٦( 

(۷) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص4 ۰4 مفردة الحسن البصري ص٢۲۷ء‏ مصطلح الإشارات 
ص٩۳۸.‏ 

(۸) آية: ۷۳. 

(۹) انظر: الکامل في القراءات ص5 ۰۵۲ شواذ القراءات ص ۰۱۷۰ اعراب القراءات الشواذ 
. 





























انان ی و ھی کچ سے ج چس سس تے 4۴۱ 


سورة 3 ۱ 
# في الصوّر# بفتح الواو حيث كان» الحسن» وعدي بن الفضل الأزدي عن آبي 
عمروء وزکریا بن وردان السلمي عن الكسائي ۷ . 

#عالم اليب وَالشهادة4 بخفض الميم» خالد بن جبلة اليشكري عن أبي 
عمرو؛ وعصمة بن عروة عن عاصم» وعن آبي عمرو أيضا”(". 

٤رر‏ 4 علی الد اء رفع» الحسن. وحمید بن قیس. ویعقوب» واللولژي 
عن أبي عمر و الباقون بنصب الراء» وكلهم فتحوا الهمزة ومدوهاء إلا الجعفي عن 

ا کیک (Va‏ وبابه وذلك في ستة عشر ا في الأنعام راک کا 4 


وفي مود الم 4ء وفي EOE‏ وفیها للا 


انَارا ۷4ء وفی الأنبياء ودا رای آلزین ۲۱۲۷۹ 


سم ہے 


E‏ وفي ور 


(۱) انظر: شواذ القراءات ص ۰۱۷۰ مصطاح الاشارات في القراءات ص٦۳۸.‏ 

(۲) انظر: مختصر فى شواذ القرآن ص٤‏ 4» شواذ القراءات ص ۰۱۷۰ اعراب القراءات الشواذ 
ا 

(۳) آیة: ۷. 

(4) آي: على أنه منادی» ويؤيده ما في مصحف أبي: (يَاءَارَزُ)» بإثبات حرف النداء» والباقون 
بفتحها نيابة عن الکسرة للعلمية أو الوصفية والعجمت وهو بدل من یه 4 أو عطف 
بیان له إن كان لقباًء ونعت یه 4ء أو حال إن كان وصفاً بمعنی المعوج» أو الخطی» أو 
الشیخ امرم وقیل اسم صنم فنصبه بفعل تقدیره: آتعبد. انظر: الا تحاف ص۰۲ 

)٥(‏ انظر: النتهی ص۸٦۳‏ الکامل في القراءات ص 4۳ ۰6 مصطلح الاشارات ص۰۳۸ 

. انظر: النشر ۲۹۹/۲ الاتحاف ص۲۱۲‎ )٦( 

(۷) آیة: ۲ ۷. 

(۸) آیة: ۰۷۰ 

.۲ ٤ آیة:‎ )٩( 

(۱۰) آیة: ۲۸. 

(۱۱) آیة: ۱۰. 

(۱۱۲) آية: ۳۰. 




















وفي النمل فما رها تر 4( وفي سورة الملائكة فاه سا( وفي 
الصافات دق محر ۲4ء وفي النجم ما كدب الْموَادمَارائَ ۶4ء وفيها 


A 


Pl صرح‎ 


# ودرا 4( وفيها لد رین ٤ات‏ ۳6 وفي التكوير # وَلَقَد را۷4 
وفي العلق ٭أرََاهاَمتَقیَ 4 بفتح الراء وكسر الهمزة فيهن» آبو الحسن الغضائري 
عن الطائي عن يونس» وعن ابن بشار كلاهما عن ورش» والبخاري عن رجاله عنه 
أيضاً» وحمصيء وأبو عمرو غير اللؤلؤي» والأصمعي» ويونس» ومحبوب وأبي زيد 
عنه» والقرشي؛ والقزاز معاً عن عبد الوارث عنه» وابن برزة عن الدوري عنہء والخزاز 
غير أبي الفضل عنه عن هُبيرة» ومحمد بن واصل» ومحمد بن حفص الحنفي معا عن 
حمزة» وهارون بن حاتم عن سُلیم عنه» والخنيسي عن خلاد عنه» بضده الخزاز من 
طريق أبي الفضل الخزاعي عنه. 

بكسر الراء والهمزة فيهن» ابن شُنَبُوذء والطائي» والبلخي من طريق الخزاعي 
عنهم عن ورش» والأهوازي عن ابن هلال عن الأزرق عنه أيضاًء والوليد بن مسل 
وعبد الرازق» وعبد الحميد بن بكار البيروتي عن ابن عام والداجوني» وهبة اللہ 
والبلخي» وأحمد بن أنس جميعاً عن هشام» ومحمد بن موسى الصوري؛ وأحيد 
ابن يوسف التغلبي» وأحمد الطحان» والداجوني وعبد الله بن مخلد الرازي» ومحمد 
ابن إسماعيل بن يوسف الترمذي» وعلي بن الحسين بن الجنيد الرازي جميعاً عن 


. ١ آیة:‎ )١( 

(۲) فاطر: ۸. 

(۳) آية: ۵۵. 

.١١ آية:‎ )٤( 

.۱۳ آية:‎ )٥( 

.۱۸ آیة:‎ )٦( 

(۷) آیة: . 

(۸) آية: ۷. 

(۹) انظر: النتهی ص۹٦۳‏ الصباح ۳۷۸/۲ النشر 41/۲ . 




















املو زر الأنعا موجن چاو ج ج سای تم یاو تنب تیب 2 تچ چٹ ص ۳ ۲ 8 


ابن ذکوان» والنقاش» وهبة الله بن جعفی والبلخي عن الأخفش عنه والأصمعي؛ 
واللؤلؤي» ويونس» ومحبوب جميعاً عن أبي عمروء والقرشي» والقزاز عن عبد 
الوارث عنه» وابن برزة عن الدوري عنه» وعاصم غير ابن مجالد» وشيبان» وحفص الا 
الخزاز عن هبيرة» والأعشى» والبّرججمي غير أبي علي عنه عن أبي بكر» والاحتياطي» 
وابن جبير من طريق الأهوازي عنهما عنه بخلاف عن يحيى عنه» وحمزة غير محمد 
ابن واصل» ومحمد بن حفص عنه» وهارون بن حاتم عن سليم/ عنه» [والخنيسي 
عن خلاد عن سُلیم عنه]( والكسائي غير ابي موسى البغدادي» وابن يزيد الفارسي» 
وابن وردان السلمي عنه» وابن أبي نصر من طريق الشذائي» وأبي عبيد الله محمد بن 
عبيد الله بن الحسن الرازي عنه» وابن رستم من طريق أبي الحسين الكبائي عن ابن 
بويان عنه كلاهما عن نصير عنه» والأعمش» وطلحة وأبو عبيد غير الصاغاني عنه 
طريق أبي علي عنه» وخلف. وافقهم البيروتي عن الأخفش عن ابن ذكوان» وأهل 
العراق من طريق الأهوازي عنهم عن ابن الآخرم عن الأخفش عنه» وحماد بن أبي 
زياد عن عاصم» وا وشعیب. والعجلي» وخلف. وابن شاکر؛ والوكيعي 
جميعاً عن یحیی من طريق أبي علي عنهم في إذا كان مضافاً إلى اسم ظاهر» مثل 

را کہا € وآ يم 4 ورا تبیصم که وذ راتا ونحو ذلك 
فإذا اتصل باسم مكنى فانهم يفتحون الراء والهمزة» كقوله تعالی: راه 4 
و رال € [الأنبياء: ۰۲۳ ونحوهن حيث كنء وكذلك أبو بكر بن مهران عن ابن 
الأخرم عن الأخفش عن ابن ذكوان» وزاد في سورة والنجم» وأحمد بن ذكوان عن 
أبيه وأحمد بن أنس عنه آیضاء وأهل الشام عن الجماعة عن الأخفش عنہء وحماد 
وشعيب إلا نفطويه من طريق الخزاعي والخبازي عنهما عن أبي بكر في ##رءًا 
کوک 4 في سورة الأنعام فقطء بین اللفظين في جمیعھن؛ نافع غير الأسدي عن 
(۱) ما بین العقوفتین ساقط من التن» ومثبت ف احاشیة. 


(۲) النحل: ٤٠ء‏ النجم: ۱۳ء وغیرها. 








TARA 











۷۱ س 





4 ۲ بھی ی - جامع القر أعات 


ورش عنه» والبلخي عن الدوري من طریق آبي علي عنه عن (سماعیل» والمسيبي» 
والأصمعيء وابن آبي الزناد» وقالون إلا القاضي» وابن صالح» والشحام وآبا نشيط 
من طریق ابي الفضل؛ وأبي علي عن ابن شَسَبُوذْ عنه» والدوري عن إسماعيل عن آبي 
جعفر والوليد بن عتبة وعبد الوارث» هکذا ذكر أبو علي في مفرده عنه» والطوسي» 
والمسكي طريق الأهوازي عنهما عن أبي حاتم» وابن سعدانء ومحمد بن عيسى عن 
اختيارهماء بالفتح فيهن من غير إفراط» شيبة بن نصاح» بإمالة لطيفة فيهن» محمد بن 
جرير عن اختیارہ+' وقرأت على أبي بكر المروزي عن أبي زيد عن أبي عمرو بفتح 
الراء والهمزة فيهن كالباقين7". 

را الْفَمر » وبابه بکسر الراء وفتح الهمزق أحمد بن جبير من طريق 
الغضائري عنه عن اليزيدي عن أبي عمروء وعاصم غير ابن مجالد وشيبان» وحفص 
إلا الخزاز» والقوٗاس من طريق الشذائي عن الحلواني عنہہ والأعشى» والبرجمي إلا 
من طريق أبي علي عنه عن أبي بكرء والاحتياطي» وابن جبير من طريق الأهوازي 
عنهما عنه» وحمزة غير ابن أيوب العنزي» والأزرق والعبسي من طريق أبي الفضل 
عن الأبزاري عنه» ومحمد بن زكرياء وابن ابي حماد من طريق ابي علي عنه» وهارون 
ابن حاتم» والرفاعي معاعن سُلیم عنه» ونصیرہ ونهشلي غير الأهوازي عنه والأصم 
غير أبي بكر بن مهران» وأبي الفضل عنه» وعن قتيبة جميعاً عن الكسائي» والأعمش» 
وطلحة» وخلف» ومحمد بن عيسى عن اختيارهماء ضده/ يونس بن حبيب» ومحبوب 
معاعن أبي عمروء ورويم» والجحواني» والأحمر”"» طريق أبي علي عنهم» عن سُلیم 
عن حمزة» وكذلك رواها أبو حمدونء وأبو عبد الرحمن عن اليزيدي عنه وقرأت 
)١(‏ انظر: النتهی ص۰۳۹۹ جامع البيان في القراءات 7/ 45 2٠١‏ الإقناع ۱/ ۰۱۳۸ المصباح 

۲ النشر ۲/ ٤٦ء‏ الإتحاف ص ۱۷ 7. 


)۲( انظر: النتهی ص۱۹ ۳. 
(۳) أبو محمد جعفر بن عنبسة اليشكري» ویقال: عنبسة بن نصر» سبق التعریف به في الفقرة 
(669). 


وت 









































کا ا محف شي يي ۵۲:۵۲ 


عنهما عنه بفتح الراء والهمزة» بكسر الراء والهمزة فيهن» معاذ بن معاذ العنبري عن 
أبي عمرو وابن سعدان من طريق أبي علي عنه عن اليزيدي» والقرشي» والقزاز عن 
عبد الوارث عنه» والواقدي غير الخبازي عنه عن العباس عنه والجعفي» والمعلى 
ابن منصور الرازي عن أبي بكر» وخلف عن يحيى» والعبسي طريق أبي الفضل عنه» 
وسليمان بن أيوب العنزي» والأزرق» ومحمد بن زكرياء وابن أبي حماد من طريق أبي 
علي عنهم جميعاً عن حمزة» وهارون بن حاتم» والرفاعي عن سُلیم عنه» وابن أبي 
شريح طريق الأهوازي عنه عن الكسائي» وهي رواية أبي بكر الشذائي عن أبي عون 
وأبي حمدون عن یحبی. قال الشذائي: وبه قرأت على الداجوني عن ابن عامر(. 
وكذلك قرأت أنا على أبي بكر المروزي عنه عنهم عنهما. 

وقال آبو علي» قال الفراء: وكان الكسائي يفتحهما جميعاً ثم رجع إلى کسر 
الراء وفتح الهمزة. وبه قرأت عليه. 

أنحَاجوني في لگ بتخفيف النون» يزيد» وشيبة» ونافع» ودمشقي غير 
الخلواني» ومحمد بن هشام» والأخفش جمیعا عن هشام عنه» وعبد الله بن مخلد 
وابن أنس معاً عن ابن ذکوان عنه» وأبي العباس النوفلي عن ابن بكار عنه» بنونین؛ 
وهو اس قراءة الجماعة» عمرو بن خالد الاعشی والضحاك بن میمون کلاهما عن 


عاصم» وابن حماد عن آبی بكر عنه البافون بنون له 


ما لم نتزّل به عَلَيَكُم 74 بالنون» الزهري. 


#بركَمُ رجات مَن یشاء۲ بالياء فيهماء وفي يوسف"! بالنون فيهماء 


(۱) انظر: اللتهی ص۹٦۳.‏ 


(۲) آية: ۸۰. 
(۳) انظر: اللتهی ۰۳۹۹ الصباح ۳۷۹/۲ النشر ۰۲۹۹/۲ 
)٤(‏ آیة: ۰۸۱ 


۰۸۳ آية:‎ )٥( 
.۷ ۲ آیة:‎ )٦( 

















اھ .. کس سم پسکسی سر مه یج جرد سا ی نمی سے سے ےسج ےتسب جامع القراءات 
الیت ۲۷ ضدہ یعقوب. الباقون بالنون فيهما في السورتین(. 

درجدت 4 منون» كوفي غير قاسم» وحمصيء وابن مناذر» وهارون العتکي» 
وحسين بن علي الجعفي كلاهما عن أبي عمرو ویعقوب(۳. 

#والليسَعَ 7 وفي صاد( بلامين» نعيم بن یحبی» وعيسى بن عمر الهمداني معاأعن 
أبي عمروء واثنان وثلاثة» وخلف» ومحمد بن عیسی» ومحمد بن جریر عن اختیارهم(. 

اتیل باختلاس كسرة الهاء» الخُلوانی غير البخاري عنه» والأخفش» 
وأحمد بن أنس» والداجوني جمیعا عن هشام عنه» ومحمد بن موسی وأحمد بن 
يوسف التغلبى» وأحمد الطحان» والداجونی عن ابن ذكوان عنه» وأهل العراق عن 
ابن الآخرم عن الأخفش عن ابن ذکوان الآخرونء وأبو بكر بن مهران عن ابن عامر 
بإشباع کسر الهاء وبياء في الوصل بإسكان الهاء فی الوقف إلا أن هبة الله البلخى 
عن هشام» والترمذي عن ابن ذكوانء والبّلخي عن الأخفش عنه» وإسحاق بن/ 
إبراهيم [غیر ابن سُلیم]"“ عنه» وأحمد بن شاكر» والزعفراني كلاهما عن ابن عتبة 
عنه بإسكان الهاء في الحالين كالباقين» وقرأت على أبي بكر المروزي عن المطرّعي 
عنه بالوجهين باختلاس كسرة الهای وبإشباعها أيضأء وروی محمد بن جرير عن ابن 
بکار» وابن الصبَاح الكوفي عن حمزة بياء في الحالین *. ۱ 


(۱) انظر: مختصر في شواذ القرآن ص٤٤ء‏ مفردة الحسن البصري ص۰۲۷ مصطلح الإشارات 
في القراءات ص ۳۸۷. 

(۲) انظر: النشر ۲/ ۲٦٢‏ الاتحاف ص ۰۲۰۸ 

(۳) الباقون بغیر تنوین. انظر: الوجیز ص ۰۱۷۳ الصباح ۲/ ۳۷۹ 

(6) آیة: ۰۸۲ 

. ٤۸ آیة:‎ )۵( 

() الباقون بلام واحدة فيهما. انظر: السبعة ص ۹۲ ۰۲ الوجیز ص٤‏ ۱۷. 

(۷) آية: ۹۰. 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من ا متن ومثبت في الحاشية. 

(۹) انظر: النتهی ۰۳۹ المصباح ۳۷۹/۲ النشر ۲/ .۲٥۹‏ 


























الأخفش عن ابن ذكوان بياء في الحالين بعد الهاء ولم يقل غيره بياء في الوقف عن 
ابن عامر» والمشهور عنه حذفها في الوقف'''. 


وسمعت الأهوازي یقول: سمعت آبا الفرج القاضي الحلواني یقول: سمعت 
آبا بكر الأنباري» یقول: (افتد) هي بإثبات الياء» تکون ضمير للمصدر على معنی 
اقتدى اقتداء» قال: والعرب تفعل مثل ذلك. 


بغير هاء في الوصلء خارجة عن نافع» وابن محيصنء واليزيدي عن اختیاره» 
والأصمعي واللؤلؤي» وعدي بن الفضل عن أبي عمروء وسلام» ویعقوب وسهل» 
وحمزة غير السعيدي» وشعيب بن حرب» وابن الصباح الكوفي عنه» والكسائي عن 
نفسه» وعن أبي بكر آیضا ویحیی بن سليمان» وابن جبير طريق ابي علي عنهما عن 
ا بكر» والأعمش. وابن أبي ليلى» وخلف» ومحمدون عن اختیارهم» وكان أبو 
عبيد يتعمد الوقف عليه. 


فإحَق قَدَرِوِ74" بفتح الدال حيث كان» الحسن”"» تابعه الأعمش طريق 
السعيدي عنه في سورة الزمر * فقط”*). 


#یجعَلونه ۱4 و #یبدوتها وَيخفون4 بالياء فيهن» مكي» وأبو عمرو وأحمد 


ابن جبیر عن عفان 


(۱) انظر: الإقناع ص44 ۲. 

.٩۱ آية:‎ )۲( 

(۳) انظر: مفردة الحسن البصري ص ۰۲۷۵ مصطلح الإشارات في القراءات ص۳۸۸ الا حاف 
ص۱۹ ۲. 

. 1۷ آیة:‎ )٤( 

۰۸۳ انظر: البحر الحیط ۰۲۱۹/۹ الاتحاف ص‎ )٥( 

)٦(‏ آية: ۹۱ء وكذلك ما بعده. 

(۷) الباقون بالتاء فیهن. انظر: الوجیز ص٤‏ ۰۱۷ النشر ۲/ ۰۲۱۰ 


























5۲۸ ممیج ی کک ر ی مس جد ست مس جامع القراءات 

«ولیذرا القرى 74 بالیای حماد بن آبي زیاد وعصمة عن عاصم» وأبو بكر 
إلا الجعفي» وهارون بن حاتم عنه» وبکار عن آبان عنه» والمفضل غير الكسائي عنه» 
ومحمد بن جریر عن اختیارہ'''. 

لوهم على صَلواتِهِم# بألف على جماعة» الحسنء والضحاك وابن مجالد 
كلاهما عن عاصم وخلاد عن أبي بكر عنه. 

#وَلَقَد جِتتمُونا مَرَدَى74) بفتح الفاء من غير ألف» مثل «سكرى» خارجة 
عن نافع . 

ایتک 4 بنصب النون» يزيد» وشيبة» ونافع» والحسن» وأيوبء والزبيري 
عن رجاله عن یعقوب. والكسائي» وحفص وهارون العتكي كلاهما عن عاصم» 


لالح بالنصب» الأعمش طريق السعيديالباقون لن ۹ہ 
فال الأصبا م 4 بفتح الهمزة على جمع الصبح» ا الباقون 
4 الهمزة على المصدر. 


(۱) آیة: ۹۲. 

(۲) الباقون بالتاء. انظر: الوجيز ص٤‏ ۱۷ء الصباح ۲/ ۳۸۰. 
(۳) انظر: المحرر الوجيز ۲/ ۳۲۲ البحر المحيط 4/ .٥۸٤‏ 
)٤(‏ آية: ٤۹۔‏ 

.۳۸۰ /۲ انظر: الكامل في القراءات ص4 4 ۰۵ المصباح‎ )٥( 
. 6 آیة:‎ )٦( 


(۷) الباقون بالرفع. انظر: الوجيز ص٤‏ ۰۱۷ المصباح ۲/ ۳۸۰. 

(۸) انظر: مختصر في شواذ القرآن ص٤ »٤‏ مصطلح الاشارات في القراءات ص۳۸۹. 

. ٩٩ آية:‎ )۹( 

(۱۰) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص٤٦ء‏ مفردة الحسن البصري ص۲۷۷ء مصطلح الإشارات 
في القراءات ص ۳۹۰. 














سورة الاتعام سس سس _ ۵۲۹ 

وكاو 4 بألف على الفاعل» ی 4 بخفض اللام حجازي شامي 
وبصري غير السعيدي» وأبي العباس الليثي کلاهما عن أبي عمرو» وإسماعيل بن 
مجالد والضحاك بن میمون» وعمرو بن خالد عن عاصم» وأبو عمارة» وخلاد 
وعبد الله بن صالح عن أبي بكر عنه» وزكريا بن وردان السلمي» ومحمد بن المغيرة 
الأسدي» والقرشي جميعاً عن الكسائيء والزهراني/ عن قتيبة عنه آیضاه وأبو عبیده 
وأحمد بن جبير» ومحمد بن جرير عن اختیارهم() 

#فمُستقرٌ ۳4 بکسر القاف» شيبة» والمكي» وبصري غير أيوب» ورُويس» 
والسيرافي عن داود» وأبو عبيد» وأحمد بن جبير عن اختبارهما ووجدت في 
تصنيف أبي علي عن يعقوب بجميع الروايات بفتح القاف کالباقین فلا أدري السهو 
مني أو منه والله أعلم. 

#يخر فرج ن4 بفتح الياء وضم الراء تراکب بالرفع فيهماء 
الأعمش طريق السعيدي" الباقون كما في الصف وهو أشهر وأجود. 


سن 


ناروا سر العاف نا ان و ول و 
وال ی بصم سو اپ وضو سي عن 
أبي عمرو ونعيم بن يحيى عن الأعمش والكسر أقوى وأشهر. 


. آية:‎ )١( 

(۲) انظر: المصباح ۲/ ۰۳۸۰ مصطلح الاشارات في القراءات ص ۰۳۹۰ النشر ۲/ .٦٦٢‏ 

(۳) آیة: ۹۸. 

٣٢٢ /۲ انظر: ا منتھی ص ۰۳۷۱ النشر‎ )٤( 

.۹۹ آیة:‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص٤٦ء‏ شواذ القراءات ص۱۷ء مصطلح الاشارات ني 
القراءات ص .۳۹٩۱‏ 

(۷) اس نہ ا ربا 4. 

(۸) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص5 4 شواذ القراءات ص 4 ۱۷.مصطلح الاشارات في القراءات 
ص ۳۹۱. 
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٠ھ‏ ۔ e‏ لل جامع القراءات 

وجنات رفعء حمصي» والحسن» وابن مناذرہ والأعمش» وابن أبي لیلی» 
وعصمت وعمرو بن خالد الأعشی معا عن عاصم» والجعفي وابن ابي حماد 
والبرجُمي من طریقیه والأعمش إلا ابن جبير عنه جمیعاً عن أبي بكر عنه» والعمري 
طریق الخزاعي عنه عن یعقوب ۲۲ 


1 
1 
1 
1 


و سا في الموضعين” " بضمتين وكذلك في سورة ب یس هارون عن 
سر e‏ هس موی رجا نوروطي 
عيسى» ومحمد بن سعدان عن اختيارهم!*) 

وین بضم الیاء ابن محیصن( والفتح أشهر. 

روا ۳4 بتشديد الراء» يزيد» وشيبة» ونافع» وحميد بن قیس» والحسن 
ابن علي الثقفي عن الوليد بن مسلم!““. 

ا بألف بعد الدال» مکي» وأبو عمروء الباقون بحذفهاء بفتح 
السين» تون ا 57پ 


ويعقوب غير البخاري» وهبة كلاهما عن الضرير عنه مثل حب حَسّنَتَ)؛ الحسن» مثل 
ادرس». ابن غزوان عن طلحة الباقون بوزن «فعلّت)2. 


.۵۹۷ / 4 البحر الحیط‎ 4۹٩ /۱ انظر: ختصر نی شواذ القرآن ص ۵ 4 إعراب القراءات الشواذ‎ )١( 
في الأصل کتبت (ثمر).‎ )٢( 

. ۱٤١۹٩ آية:‎ )۳( 

.۳۵ آية:‎ )٤( 

)٥(‏ الباقون بفتح التاء وا میم فيهن. انظر: الوجيز ص۱۷۰. 

)٦(‏ انظر: شواذ القراءات ص ۱۷ البحر الحیط 4/ ٦٠٦٣ء‏ الإتحاف ص۲۷۰. 

(۷) آية: ۱۰۰. 

(۸) قرأ الباقون بالتخفیف. انظر: الصباح ۲/ ۰۳۸۰ النشر ۲۱۱/۲ 

(۹) آية: ۵ ۱۰. 


(۱۰)انظر: الصباح ۲/ ۰۳۸۰ مصطلح الاشارات في القراءات ص ۰۳۹۲ النشر ۰۲۲۱/۲ 














سور ال مس سس سب موی 8۷ 


و و2 


عدوا پغیر علم ۲۳4 بضم العین والدال مشددة الواو» خارجة عن نافع 
وعبید الله بن علي الأنصاري» والحسن بن علي الثقفي معا عن ابن مسلم وبصري 


غير أبوي عمرو» وأبي حاتم. 


نها إذا جاءت 4 بکسر الهمزة» مكي» بصري إلا الأصمعي» والرواسي 
عن أبي عمروء وأيوب والعمري عن يزيد» وحمصي طريق الأهوازي عنه» وعصمة 
وابن مجالد» وابن نبهان عن عاصم» والكسائي من طريق أبي علي عنه» والأعشی» 
والمعلى بن منصورہ وهارون بن حاتم والجعفي» وبحيى بن سليمان» والبرجمي 
غير أبي علي عنه» والاحتياطي» ویحبی طريق خلف» ويحيى من طريق أبي الفضل 
عنهم عنهما جميعاً عن أبي بکر وحماد بن أبي زياد من طريق الضریر والغضائري 
عنه» وأبو زيد من طريق الأهوازي عنه عن المفضل عنه وأبو عبيد» وابن أبي زياد معا 
عن الكسائي» ونصير إلا ابن عيسى عنه» وقتيبة طريق أبي الفضل؛ وأبي علي عن أبي 
بكر المطرز عن رجاله عنه وابن باذام عنه أيضاً وخلف عن اختیاره(*). 


«لاتَومنون 4" بالتای دمشقى» وحمزة والأعمشء وابن غزوان عن 


طل-[۲۶۷ 
ر ETE‏ € معو رع ری 
فوَتَقلبٌ 4" بتاء مرفوعة وبفتح اللام» أفدتهم وَأبصارّهم #بالرفع فيهماء 
۲ گم ج (۸) 


(۱) آیة: ۰.۱۰۸ 

(۲) الباقون بفتح العین» ساكنة الدال» وتخفيف الواو. انظر: الصباح ۲/ ۳۸۲ النشر ۰۲۲۱/۲ 
(۳) آية: ۹ ۱۰. 

() الباقون بفتحها. انظر: السبعة ص۰۵ ۰۲ الوجیز ص" ۰۱۷ الصباح ۲/ ۳۸۲. 

. ۱٠۹ آیة:‎ )٥( 


. الباقون بالياء. انظر: السبعة ص٢٦۲ ء الوجيز ص۱۷‎ )١( 
۰۱۱۰ آية:‎ )۷( 


(۸) انظر: مختصر في شواذ القرآن ص٤٦ء‏ مصطلح الاشارات في القراءات ص ۳۹۳. 


























2۳ سیک نی یدج مهد بت ریب تخر شرت سک رس 55 5 ممیت جا مع القر اعات 


يرهم بالياء» وجزم الراء الاعمش* بالیاء وضم الراء ابن غزوان عن 
طلحة الباقون بالنون وضم الراء وهو آشهر. 

یلا بکسر القاف وفتح الباء يزيد» وشيبة» ونافع» ودمشقي*. 

[ ررض وه وليقترفوا) باسکان اللام فيهماء على معنی التهدید 
الحسن( )رل4 مشدد دمشقي]() والزهري؛ وبرید بن عبد الواحد عن 
إسماعيل عن نافع» وآیوب. وحفصء والحارث/ بن نبهان» وابن مجالد عن عاصم؛ 
وبرید بن عبد الواحد» وخلاد وعبد الله بن صالح» وأبو عمارة جمیعاً عن آبي بكر عنه 
وابن آبي لیلی . 

مت كمه ربك بغیر آلف على واحدة» عراقي غير أبي عمرو» ومحمد 

ابن جرير عن اختیاره*. 


من بقل عن شيزلة بض الیام الحسن البصري» والنهشلي عن الکسائي» 
ومحمد بن عيسى» والأزرق» والقزويني غير الدنداني عن نصير عنه! ۱ هکذا أقرأني 
أبو بکر؛ وأبو نصر عنهم عنه» ووجدت في تصنیف ابي علي عن الدنداني وابن زستم 

من یل بضم الاف وش مفرده عن الأزرق عن الدنداني» وابن عیسی بضم لیام 


. انظر: الاتحاف ص۲۷۱‎ )١( 

(۲) قرأ الباقون بضم القاف والباء. انظر: النشر ۰۲۱/۲ الاتحاف ص۱ ۲۷. 

(۲) آية: ۰۱۱۳ 

.۳۹ ٤ص انظر: مفردة الحسن البصري ص ۰۲۸۰ مصطلح الاشارات في القراءات‎ )٤( 

.١١ 5 آية:‎ )۵( 

)٦(‏ ما بین المعقوفتين ساقط من التن» ومثبت في ا حاشیة. 

(۷) الباقون بالتخفیف. انظر: السبعة ص55 ۰۲ الوجيز ص٣١۷١‏ . 

(۸) آية: ۰۱۱۵ 

(۹) الباقون (کلات رَبَّكَ) بألف على الجمع. انظر: جامع البيان ۳/ ۰۱۰۹۰ النشر ۲/ .۲٠۲‏ 
(۱۰) انظر: ا منتھی ص۳۷4 المصباح ۲/ ۰۳۸۶ مصطلح الإشارات في القراءات ص4 ۳۹. 


























ییو 6 لآ راہ ی ی کی بای ے of‏ 


فلا أدري كيف كان هذا! أم كنت غافلاً في وقت المعارضة أو هو غلط في تصنيفه 
والله أعلم بصوابه. 

فصل بفتح الفاء والصاد ما رم بالضم» عيسى بن عمر الهمداني 
عن أبي عمرو» وعاصم غير حفص والمفضل إلا الكسائي عنه» وعصمة وحمزة غير 
محمد بن زكرياء وابن زياد عنه» وعلي بن كيسة عن سليم عنه» والكسائي» والأعمش» 
وابن أبي ليلى» وخلف» وابن عيسى عن اختيارهماء ضده محمد بن مناذرء وهارون 
العتكي عن ابي عمرو بفتحهماء مدني غير ابن مناذر» وحميد بن قيس» والسعيدي» 
والأزرق» والأنباري» ويونس بن حبيب» وخارجة عن أبي عمروء والقرشي» والقزاز 
عن عبد الوارث عنه» والخلواني عن أبي معمر» والحسن» وسلام ويعقوب غير 
الزهري عنه» وأيوبء وأبو حاتم» وحفص» ومحمد بن زكرياء وابن زياد معاً عن 
حمزة» وعلي بن كيسة عن سليم عنه» وطلحة» وأبو عبید وابن سعدان» وابن جرير 
عن اختيارهم» إلا أن الأزرق والسعيدي بتخفیف الصاد الباقون بضمهما يعني على 
ما لم يسم فاعله وهم عبد الله بن كثير» وابن محیصن» وشامي والآخرون عن أبي 
عمروء والمفضل غير الكسائي عنه» وعصمة عن عاصم» والزهري عن شيوخه عن 
يعقوب» وأحمد بن جبير عن اختياره. 

ليود بأّهوائهم 4ء وفي سورة يونس طالمُضِلُونََن سك( بضم الا 
فيهماء الحسن البصري» وأبو العباس النوفلي عن ابن بكار عن ابن عامر» وهارون 
العتكي» واللؤلؤي وعبيد بن عقیلء والسعيدي جميعاً عن أبي عمرو» ويعقوب غير 
رُويس» والزهري» وهبة» وابن مقسم والمعدل غير روح والعمري طريق أبي علي 


و 


عنهما عنه» وعمرو بن هارون عن أيوب» وكوفي غير ابي عبید» وافقهم الز جاح 


(۱) آیة: .۱۱٩‏ 
(۲) آیة: ۸۸. 





























۷۳ ب 





گ ۳ 0 بت یی تک برس و - جامع ال لقراءات 


والقطعي معا عن آیوب هاهناء بفتح الیاء في ابراهیم والحج) ولقمان( 
والزمر"*" مكي» وأبو عمرو غير الذین ذكرتهم» ویعقوب من طریق هبةء وابن مقسم 
عنه» ومحمد بن مناذر» وحمصي طریق آبي علي عنه» وآبو عبيد» وافة فقهم المفضل 
في سورة يونس فقط والزهري إلا في |براهیم» وژویس إلا في لقمانء والمعدل عن 
روح» والزهري» والعمري طریق الأهوازي عنهم عن یعقوب إلا في الحج ولقمان؛ 
وابن شاکر عن ابن عتبة» وحمصي من طریق الخزاعي عنه في إبراهيم» زاد الخزاعي 
عنه في الحج؛ الباقون بفتح الياء هنا وفي يونس وبضمها/ في الباقیات» وهم يزيد 
وشيبة» ونافع» وابن عامر» وسلام» ویعقوب بخلاف عنه كما ذكرنا وأبو حاتم. 

#رسالتة 4 واحدة» مكي» وحفص, وإسحاق بن يوسف الأزرق» وبكر بن 
عبد الرحمن القاضي كلاهما عن حمزة". 

#ضَيقًا74" وفي الفرقان!“ بإسكان الياء خفيفة» ابن كثير» وحمید وغبید بن 
عقيل» ویونس» والجعفي» والجهضمي» والأزرق جميعاً عن ۴ 5 والقزاز عن 
عبد الوارث عنه» الواقدي غير الخبازي عنه عن العباس كيف شئت” 

#ح رجا بکسر الراء يزيد» وشيبة» ونافع» وابن محيصن» والحسن, وأيوب» 
وآبو حاتم» وعصمة عن آبي عمرو» وعن عاصم آیضا وآبو یکی وحماد بن أبي زياد 
وهارون العتكي» وابن مجالد عن عاصم. 


(۱) آیة: ۳۰. 
(۲) آية: .٩‏ 

(۳) آية: 1 . 
)٤(‏ آیة: ۸. 

. ۱۲٤ آية:‎ )٥( 


54 


.5517 /۲ وقرأ الباقون با جمع مع کسر التاء. انظر: التيسير ص۰۱۰ النشر‎ )٦( 
.۱۲۵ آية:‎ )۷( 

(۸) آية: ۱۳. 

۲۹۲ /۲ وقرأ الباقون بالکسر مشددا. انظر: التيسير ص5 ۰۱۰ النشر‎ )٩( 





١ 
1 
1 
ا‎ 
١ 
1 



































سورة الا رهام چچ ج تاتا تد ون سوس و سس ۵ ۳ 

بضع دہ خفيف» مكي 217 بألف مشددة الصاد» المفضل» وحماد بن آي 
زياد وعصمة» وأبو بكر إلا ابن حاتم وابن أبى حماد عنه۳) [وهذا أصل قراءة 
العامة المشهورين]”"» بياء وتاء خفيفة الصاد مشددة العين من غير ألف» طلحة بن 


EY 


#عَما تَعمَلونَ * وَرَنّكٌ المَنِنٌ 204 بالتاء دمشقى غير الثقفى عنه» والحسن 
البصري» والأصمعي» وعيسى بن عمر الهمداني» وأبو جعفر الرواسي جميعاً عن أبي 


10( 
عمرو ۰ 


#مَكَانَاتكَمْ74" بألف حيث جاء» الحسن» وهارون العتكي» وخالد بن جبلة 
اليشكري» واسحاق بن یوسف عن آبي عمروء وأبو بکر» وحماد بن آبي زیاده وعصمة 
وأبو زيد» والكسائي عن المفضلء وبکار عن أبان» بالوجهین آبو الفضل الخزاعي عن 
المفضل عنه(*. 

من یکو ن4 ٩‏ وفی القصص ٩۱۰‏ بالياء» هماء وهم» وآبو عبید» وخلف» 


وابن عیسی عن اختیارهم وافقهم شيبان بن عبد الرحمن عن عاصم» وخلاد عن 


(۱) انظر: النتهی ص۰۳۷ 

(۲) وقرأ الباقون بفتح الصاد مشددة» وبتشديد العين دون لف بينهما. انظر: النشر /٢‏ ٢٦٦۔‏ 

(۳) في الأصل (بياء وتاء خفيفة الصاد مشددة العين من غير ألف وهذا أصل قراءة العامة 
المشهورين» طلحة بن مصرف)ء فقدمت العبارة. 

۰18۰ /4 انظر: المحرر الوجيز ۲/ ۰۳۳ البحر المحيط‎ )٤( 

. ۱۳۳-۱۳۲ آیة:‎ )٥( 

)٦(‏ الباقون بالياء. انظر: الوجيز ص۱۷۸ء المصباح ۲/ ۳۸۵۔ 

(۷) آیة: ۱۳۵ . 

(۸) الباقون بغر ألف وحیث كانت. انظر: الوجیز ص۱۷۸ الإتحاف ص٢‏ ۲۷. 

. ٠۳١ آیة:‎ )۹( 

(۱۰) آیة: ۳۷. 

















٦ھ‏ ی کی ی جا مع القر اعابت 
أبي بكر عنه» والجعفي عن حفص عنه. وجبلة» والكسائي عن المفضل» والقطعي 
عن آبی زید هناك(؟. 


#بزعمهم۳۹) بضم الزاي» الأعمشء وابن أبي لیلی» والكسائي"» وكذلك 
ين4 بضم الزاي تل رفع» أو لآدَهمْ 4 نصبء لشْرَكائِهمْ # جر دمشقي. 
وَحَرتٌ حجر بضم الحاء الحسن» وعبد الوهاب بن عطاء [وأبو العباس 
الليئي» وعدي بن الفضل عن ابي عمرو"'. 
#خالِصّةٌ لذُكورنا4”" برفع الصاد والهاء على ضمير مذکر؛ يعني خالص» 
الاعمش طريق السعيدي] . 
ورن تن ۷4 بالتاء يزيد» وابن محیصن, وابن آبي يزيد القرشي عن شبل عن 
ابن كثير» ودمشقي غير الداجوني عن هشام عنه وابن جریر عن ابن بكار» والحسن» 
وهارون العتكي والهمداني معاً عن أبي عمرو» والمفضل: وأبان» وعصمة وياد 


ابن بي زیادہ وأبو بكر إلا الكسائي» وابن جبير» ويحيى بن سليمان عنه» وإسحاق بن 

يوسف الأزرق عن حمزة» وطلحة بن مصرف” '. 

(۱) وقرأ الباقون بالتاء. انظر: السبعة ص ۰۲۷۰ المصباح ۲/ ۳۸۰. 

. ١35 آية:‎ )۲( 

(۳) وقرأ الباقون بفتح الزاي. انظر: النشر ۲/ ۰۲۱۳ 

. ۱۳۷ آية:‎ )٤( 

)٥(‏ وقرأ الباقون: طر4 بفتح الزاي والیاءمبناً للفاعل» ونصب #قَمَلَ 4 به. #أوَكَددِهِمْ» با لخفض 
على الإضافة کم # بالرفع على الفاعلية بر ). انظر: الإتحاف ص۲۷۵. 

. ٠٥۹ /5 انظر: ختصر في شواذ القرآن ص" ۰4 البحر المحيط‎ )٦( 

(۷) آية: ۱۳۹. 

(۸) ما بین العقوفتین ساقط من التن» ومثبت في الحاشية» وبعده کتب صح. 

. ۱۳۹ آیة:‎ )٩( 

(۱۰) الباقون بالیاء. انظر: السبعة ص ۰ ۰۲۷ الصباح ۲/ ۳۸۷. 





| 






































سو رة الأنعام سس سس سس !تسس ۷ھ 


ےت 0 7 5 0 5 
ميت رفعء يزيد» وعبد الله بن كثير» وابن محيصن» ودمشقي» والأزرق عن 


0ك 
Sa‏ 
#قتلوا#”" مشدد» مكي» ودمشقي» والبخاري عن الحريري عن زيد عن 
یعقوب(. 


يوم حصادو» ** بفتح الحاء» محمد بن شهاب الزهري» ومحمد بن مناذر 
المدني ودمشقي» وبصري غير أيوب إلا أن ال زجاج من طریق آبي علي عنه/ وعاصم غير 
ابن نبهان» وابن مجالد عنه» وابن صالح عن أبي بكر عنه» وأبي عمارة عن حفص عنه» 
والخزاز طريق الخزاعي عنه» وعبد الله بن صالح» وأبو عمارة طريق أبي علي عن حمزة» 
وابن أبي لیلی؛ والرفاعي؛ وخلف» وابن واصل» وابن المبارك جميعاً عن الكسائي؛ 
ومحمد بن يعقوب عن أي الحارث عنه» والزهراني عن قتيبة عنه» وأبو عبد الله وأحمد 
ابن جبير عن اختيارهما”*". 

من الضَّأنِ4” بفتح الهمزة» اللؤلؤي»وعصمة عن أبي عمروء والهمداني 
عن طلحة. 

الم ساكنة العين» يزيد ونافع» وابن فلیح» والجدي عن القَوّاس عنه 
والداجوني عن هشامء والزعفراني» وابن جرير معاً عن ابن بكار» والواقدي عن 
العباس» وأيوب غير الزجّاج طريق أبي علي عنه» وكوفي غير أحمد بن جبير عن 
اختياره لا عن روايته7». 


.۳۸۷ /۲ الباقون بالنصب. انظر: الوجيز ص۱۷۹ الصباح‎ )١( 
. ٠٤١ آية:‎ )۲( 

(۳) الباقون بالتخفيف. انظر: الصباح ۲/ ۳۸۷. 

.۔۱٤١ آیة:‎ )٤( 

)٥(‏ الباقون بكسر ال حاء. انظر: معاني القراءات للأزھری۳۹۱/۱۔ 
)٦(‏ آیة: 5 .١‏ 

(۷) انظر: المصباح ۳۸۸/۲. 

(۸) الباقون بفتحها. انظر: معاني القراءات للأزهري١/‏ ۳۹۲۔. 


۱۱۱۷ 
































6۳۸ یم سے جامع القراءات 
#في ما أوحي ی ۹ بفتح الهمزة والحاء ساكنة الياء» النوفلي عن ابن 


(۲) 


#إلا أن تکوں4 بالتاءہ یزید ومكي غير القطعي عن عبيد عن شبل عن ابن 
كثير» ودمشقي إلا الداجوني عن هشام» وهارون العتکي» ومحبوب» ونعيم بن یحیی؛ 
والرواسي» وأبو العباس الليثي جميعا عن أبي عمروء والسيرافي عن داود عن يعقوب» 
وحمزة» ونعيم بن بحبی» والأعمش» وطلحة بالوجهين» الجهضمي عن آبي عمرو(. 

e‏ 4 گے 

میت رفع» یزید ودمشقي» والأزرق» وعدي بن الفضل وعبد الوارث إلا 
القصبي عنه جميعاً عن أبي عمروء والأزدي عن داود عن یعقوب). 

#ظفر € بسکون الفاء الحسن ود 

#تذكُرون 4 بتخفیف الذال» خارجةء وآبو خلید الدمشقي معا عن نافع» 
وحمصيء واثنان وثلاثة» وحفصء وأبان» وأبو عبيد» وخلف» وابن سعدان» وابن 
عيسى» وأحمد بن جبير عن اختيارهم» وافق أبو زيد عن المفضل في الواقعة قوله: 


۳ 
ا ا ا یں بج 


#فلولاند دروت 74" والنوفلي عن ابن بكار هنا وهناك فقط (. 


وان هذا»”' بكسر الهمزق المازني» والخليل بن أحمد كلاهما عن عاصم» 
وھما غیر الأزرق عنه والخزاز عن هبيرة وطلحة والأعمش وابن أبى ليلى» وخلف؛ 


. ٠٤١ آیة:‎ )۱( 

(۲) انظر: المحرر الوجيز ۲/ .۳٥٣‏ 

(۳) الباقون بالياء. انظر: التيسير ص۱۰۸ء الوجيز ص۱۷۹۔ 

.755 /۲ الباقون بالنصب. انظر: الوجیز ص۱۷۹ النشر‎ )٤( 

.١ 45 آیة:‎ )٥( 

.۲۸۳ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص47» مفردة الحسن البصري ص‎ )٦( 
۔٦٦ آية:‎ )۷( 

(۸) الباقون بتشديد الذال. انظر: الوجيز ص۱۷۹ء الصباح ۲/ ۳۸۸۔ 

(۹) آیة: ۱۵۳. 

















سس ۹ ۵۳ 


سورة الأنعام سس 
وابن عیسی عن اختبارهما؛ وسهل طریق آبي بكر المطرز عنه» ساكنة النون» دمشقي؛ 
ویعقوب(؟. 

#عَلَى الذي أحسَنْ» ”2 بضم النون آي: على الذي هو أحسنء الحسن؛ 
وزائدة بن قدامة عن الأعمش(". 

لان یقولوا إِنّما 4 بالياء» البزي عن ابن محیصن **1 أن يقولوا» بالیاء على 
الاخبار بالرد على قوله: فنَعَلَهُم بلقاء رَبّهم یوَمنونَ 4 آي: أنزلناه أن یقولوا على أنه 
يخاطب ثم يخبر ]”*'. 


#سَيجزِي الَذينَ 4 بالیاء على معنى: سيجزي اللہ الأعمش طریق السعيدي. 


أن يَأتَِهُمُ المَلائِكَةُ4”" بالیا» وكذلك في سورة النحلء اثنانء وثلاثة 
وخلف. زا عبید» وابن سعدان» وابن عیسی(*. 

«أو تي بعش آیات رَبّكَ4 [باسکان الیاء عدي بن الفضل» وأبو العباس 
الليثي معا عن أبي عمروء وآبو معمر عن عبد الوارث عنه]٩).‏ 


2 ۰ ۱ 7 5 کر ۶ 
لفَارَقوا٭'''' وفي الروم'''' بألف. هما غير الأزرق عنه» وأبو عمارة» وابن 


)١(‏ الباقون بفتح الهمزة» وتشديد النون. انظر: المستنير ص۳۹4 المصباح۲/ ۳۸۸ النشر 
۲.. 

(۲) آية: 4 ۱۵. 

(۳) انظر: مصطلح الإشارات في القراءات ص4۰۱ الإتحاف ص۲۷۷. 

۰1۹۰/4 انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۰4۷ البحر المحيط‎ )٤( 

)٥(‏ مابین العقوفتین في الأصل تأخر بسطر وآشار إلى تقدیمه هنا. 

(5) انظر: البحر الحیط ۰۳۱۷/۳ 

(۷) آیة: ۱۵۸ . 

(۸) وقرأ الباقون بالتاء. انظر: النشر ۰۲۱/۲ 

(۹) أعيد کتابته في ا حاشیة. 

. ٠۵۹ آیة:‎ )۱۰( 

۳۲ :ةيآ)١١(‎ 
































/۷٤ 


نا۷ دس ا ی ی ۰ ما مر م ال براء 


صالح؛ وخلاد عن آبي بكر ال سرت 


ب وطلحة وابن أبي لیلی؛ وأبو عبيد» وابن جبير» وابن/ عيسى عن اختيارهم» والزهري 


عن يعقوبء وافق الشموني هاهناء وزاد ابن مهران في روايته عنه في الروم''' 


9 ۰ 8ہ ۰ 71 
اك اد منون»#أمثالها + برقع اللامء حمصي طريق ابي علي عنه. وابن 
مناذر» والحسن» ویونس» ومحبوب معا عن أبي عمروء والقصبي طريق أبي العباس 
المعدل عنه والقزاز معا عن عبد الوارث عنه» ويعقوب» وسهل» والأعمش رس 


فیا 4 بكسر القاف وفتح الياءء دمشقي غير الثقفي» والربيع بن ثعلب 
كلاهما عن ابن مسلمء وحمزة» والكسائي» وعاصم غير ابن مجالد» وشيبان عنه 
وأبي زیدہ والكسائي معا عن المفضل عنه» والأعمش» والهمداني عن طلحة وابن 
أبي ليلى» وخلف» وابن عيسى عن اختيارهماء ابن غزوان عن طلحة بالوجهين!*) 


لو نشكي 6 باسکان السین» الحسن وله 


مر روصم 


اختلفوا فیها في فتح عشر ياءات: قوله تعالی: #وعیای 4 ساكنة الياء نافع غير 
آبي الأزهر طریق آبي علي عنه عن ورش عنه» وآبو عمر الدوري عن إسماعيل عن ابن 
جمّاز عن یزیدہ والخلواني غير الخبازي وأبي القاسم الوراق» والاهوازي عنه عن قالون 
عن عیسی بن وردان عنه أيضاًء وحمصي طریق آبي الفضل عنه والثقفي عن ابن مسلم 


(۱) قرأ الباقون بغير آلف فيهماء وبتشدید الراء من التفریق. انظر: النشر ۰۲۲۲/۲ 

(۲) آیة: ۱۲۰. 

(۳) الباقون عَم پ4 غير منون» لها 4 با لخفض مضاف. انظر: الوجیز ص ۰۱۸۰ الصباح 
۲ء النشر .٦٦٦ /٢‏ 

۰۱۱ آیة:‎ )٤( 

.۳۸۹ /۲ الباقون بفتح القاف وکسر الياء مشددة. انظر: التيسير ص۱۰۸ الصباح‎ )٥( 

.۔٦٦١ آیة:‎ )٦( 

(۷) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص١٤‏ . 








حجريو يموي مجو قط دض هقط قط ل لاو 
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حت سس 6۶۱ 


سورة الا تعام سس 


لأنعام 
عن ابن عامر» وأبو عمارة عن حفص بالوجهين» الأهوازي عن أهل مصر عن الأزرق عن 
ورش وهما عندهم عنه سواء وماق € بفتح الياء» یزیدہ ونافع» وابن مناذر» والنوفلي 
عن ابن بكار وفتح حجازي» وأبو عمرو والنوفلي لی نا ۹ء وف ارك ۳ زاد 
مدني غير الزهري» وحمید بن قیس, وأبو عمرو والنوفلي رل 4 زاد أيضاً مدني 
غير الزهري؛ وکردم بن خالد المغربي عن نافع لإ رک 4 وفتح مدني غير الزهري» 
وأبي خليد وكردم بن خالد المغربي عن نافع رت )4 وفتح مدني غير الزهري» وأبي 
خلید وكردم كلاهما عن نافع» وحميد بن قيس» ودمشقي غير البخاري عن هشام عنه, 
وسلام» وأيوب طريق أبي علي عنه» والأعشى» والبرجمي غير أبي علي عنه» والأزرق 
عن أبي بکر وحفص وهی ٩‏ وفتح #صرّطی 4 دمشقي» وخارجة عن نافع» 
والحسن البصري والخفاف عن أبي عمروء وداود بن أبي سالم» وأبو بكر الفزاري معا 
عن يعقوب» وعصمة عن عاصم» والأعشى» والبرجمي؛ والجعفي عن أبي بكر عنه» وفتح 
ابن مناذر» وحميد بن قيس» والشموني طريق ابن الصّلت عنه فصَلاق وک 4 . 
واختلفوا في حذف ياء واحدة منها في وسط آیة: قوله تعالى: #وَقَد هدان04) 
بياء في الوصلء یزیدہ وشيبة» ونافع غير قالون» والمسيبي» والأصمعي؛ وابن خليد 
عنه» وقنبل طريق ابن شَّتَبُوده وبصري غير آیوب؛ وزاد في الوقف سلام ویعقوب» 


ل 
(۱) آیة: ۱۵. 
(۲) آیة: ٤‏ ۷. 
(۳) آية: ۰۱۱ 
)٤(‏ آیة: ۱۹۳ . 
)٥(‏ آیة: ۷۹. 


.۱۵۳ آية:‎ )٦( 

(۷) انظر: النتهی ص ۰۱۳۸۱ الصباح ۲/ ۰۳۹۰ 
(۸) آیة: ۰۸۰ 

(۹) انظر: النتهی ص ۳۸۱ النشر ۲/ ۰۱۸6 








سانش ا تد و کا 
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e‏ ہے 3 جامع القراءات 
ذکر الإدغام 
| قوله: کین ین 4 وم م41١2‏ سیک کت ۳۹ اتی ٩‏ 


لدب تیه 1ہ EE‏ ٭ ولا کب رایت ۳4 الامْبَدَلَ لکلب الہ 04 
9یت د04 لداب بنا ال نگ74 ل کول کک هام 
الارن 4 عم یلیب 4 یتلم ۱) و EON‏ عر 4 
مت سے کے E‏ > ودب ہے ۱۳ هذى اللہ و هو ۱۳ ۱9 2 ما ۱۷ک 


ذف 
اعد الیل را 4 یال لك لیب ھ یل کین ۱4 ومن ایت ۲4 


5 
: 
۷ 


(۱) آیة: ۲. 

۲ آية:‎ )٢( 

.۷ آية:‎ )٣( 

)٤(‏ آية: ۲۱ وكذلك ما بعده. 
)٥(‏ آية: ۲۲. 

.۲۷ آیة:‎ )٦( 

(۷) آية: 5 ۳. 

(۸) آية: 44. 

(۹) آية: ٠٥‏ وكذلك ما بعده. 
(۱۰) آیة: ۵۳. 

(۱۱) آیة: ۵۸. 

(۱۲) آیة: ۵۹ . 

.٠٦ آیة:‎ )۱۳( 

۔٦٦ آیة:‎ )١١( 

(۱۵) آية: ٦٦۔‏ 

)٦٦١(‏ آیة: ۷۱۔ 

(۱۷) آية: هلا. 

(۱۸) آیة: ۷٦‏ وكذلك ما بعده. 
(۱۹) آية: لالا. 

(۲۰) آية: ۹۳. 









































ورڈ الام م ج و مسر یس : ل of‏ 


الى جَعَلَ تج ۷4 وکین ڪل و۰4 کک نو وا 
می کک (O4‏ 1 #2 لی“ فلوم َال بالنهکییت )»وودد دصل 
۱۳ ا و ان >> فرح 27# وا رسللانه ٩‏ تھے 
ڪر ¢ ٠ 4 e‏ تن تون ۱۷ طس ظا یکن ۱۷۹ 
وڪڌ كدب ۳ اک طاشن ی قکم ۲۱۶۷ ور کر اظا2 ن 4 
۱ ۳ نے وت 
ات تا 
ده 4 يميل لله كل القرآن» لف فرطّاس ۱6 يميل الطاء قلیلاه 


(۱) آیة: ۹۷. 

(؟)آية: ۱۰۲ 

(۳) آیة: ۰۱۰۱ 

.۱۱۵ آیة:‎ )٤( 

(۵) آیة: ۱۱۷ وکذلك ما بعده. 
(7) آیة: ۱۱۹ وکذلك ما بعده. 
(۷) آية: ۲ ۱۲. 

.۱۲ ١ آية:‎ )۸( 

۰۱۳۷ آیة:‎ )٩( 

. ۱٤١ آیة:‎ )۱۰( 

(۱۱) آیة: ۳ . 

(۱۱۲) آیة: ۰۱۶ 

. ۱٤۸ آیة:‎ )۱۳( 

(۱۶) آیة: ۱۵۱. 

(۱۵) آیة: ۱۵۷ وکذلك ما بعده. 
(۱) من الادغام أيضاً في الصباح ۳۹۱/۲ قوله تعالى: رین لین 4 آية: 4۳. 
(۱۷) آیة: ۱. 


(۱۸) آية: ۷. 






































طن الکتب ۰۳4 لايس ۳۹ (الحایسیین ” يميل الباء والحاءین 
حكابهم ۶4ء ومان حساك 4 يميلهماء نیت 4 یمیل الشین, 1 
حب اليرت € یمیل الهمزی ین نس ود ۲4ء من ألْجَهاِينَ ۳ لیس 


ےرہ 


ارجا ۳ يميل الخاء صد ره لاس ١04‏ يميل اللام قليلاء أفرم ٠4‏ 
یمیل الراء» میا ور مه و ۳ یمیل الشين فيهما و بالل نخس ۱۳) 
يميلهما قللا #عن دراستهم ہم ۱ ر یمیل الراءء #فوق عب و 4( ویمیل 
#عبسادى 0# و عبارو )۱۳۹ ذ في الخفض حیث كان. 


وزادوا عليه تابد ہے «af‏ مني تم ڑوج ۸8 0 > ولخو 14 8 


(۱) آیة: ۳۸. 
(۲) آیة: ٥٩‏ . 

(۳) آية: ۲ . 
)٤(‏ آية: ۵۲. 

. ۵۳ آیة:‎ )٥( 
آیة: كلا.‎ )٦( 
۰۹۸ آية:‎ )۷( 
.۳۵ ایة:‎ )۸( 
.۱۲۲ آية:‎ )۹( 
.١؟6:ةيآ)٠١(‎ 
.۱۳۹ آیة:‎ )۱۱( 
.١51١ :ةيآ)١؟(‎ 
.۱۵۱ آية:‎ )۱۳( 
. ٠١٩ ایة:‎ )۱۶( 
۰٩۱۱ آية:‎ )۱۵( 
۰۱۱ آية:‎ )١5( 
.۲۱ آية:‎ )۱۷( 
. ۱٤ آیة:‎ )۱۸( 
.۸۷ آية:‎ )۱۹( 


ج جم 























سس ۵۶6 





سور 7 الأنعام 


َة ۱۹ يميل الواں یتآ( 70 سل سم فا 


3 2ھ‎ 0 
۳ GS 3 


(۱) آية: ۱۷ . 
(۲) آية: ۱۵۷. 
(۳) آیة: ۱۵۸ . 























سورة الأعراف 


مكية في قول الحسن وعكرمة» وفي قول ابن عباس وقتادة مكية أيضاً إلا 
خمس آیات منها نزلت بالمدینق قوله عز وجل: وَسَعَلْهُمْ 2 عَن ار ية الى ڪات 
حَاضِرَة ابر لد يَعَدُوئت ف اَلکَبّتِ ۱ إلى رأس خمس آیات(. 





وعددها: مئتا آية وخمس آيات في قول آهل البصرة» وأيوب» وعطاء بن يسارء 


۱ اختلافها : خمس آيات #الَمص # کوفي عخلصیت لَه آل ره 4 بصري» وشامي» 
وآیوب؛ د * حجازي ۷۹ کیا بدا کہ نمی دون دون ہے كوفي» #الْحسى عل بی 
یل ۱ حجازي ۷ 


وهي ثلائة آلاف کلمة وثمان مئة وخمسة وعشرون کلمة. 
وعدد حروفها: ثلاثة عشر آلف حرف وثمان مئة حرف وسبعة وسبعون حرفا. 


۳ آية:‎ )١( 

(۲) انظر: المحرر الوجيز ۲/ ۳۷۲ زاد المسير ۱۰۰/۲ فتح القدیر ۰۲۱۳/۲ 

(۲) آية: ۲۹۔ 

.۳۸ آیة:‎ )٤( 

.۲۹ آیة:‎ )٥( 

۰۱۳۷ آية:‎ )٦( ١ 

۱ (۷) انظر: البيان نی عد الآي ص١٥۱‏ الكامل في القراءات١/ ۰۱۱٠١‏ بصائر ذوي التمييز١/‏ ۰۲۰۳ 

الاحاف ص ۲۸۰ . 











1 
0 
| 
| 


| 
۱ 
































ذكر الحروف 


یلا ما يَكَذگُرونَ4() بياء وتای دمشقي» بتاءين» الثقفي عن الوليد بن مسلم 
عنه» وأبو بكر السلمي عن أبيه عن الأخفش عن ابن ذکوان عنه» ومحمد بن هشام عن 


رش 


#مَعَائْسَ 4( "وفي/ سورة الحجر *) بالمد والهمز خارجة بن مصعب الضبعي 
عن نافع» وهي قراءة عبد الرحمن بن هرمز الاعرج ”فيا آخبرني آبو بكر المروزي» 
قال: آخبرنا الخزاعي» قال: حدثني أبو علي بن حبش بالدینور قال: آخبرني أبو العباس 
الطهرانيی" قال: آخبرنا يحيى بن الفضلء قال: حدثنا وهيب بن عمرو وقال: آخبرنا 
هارون بن موسى» عن أسید''ء عن الأعرج (معائش) مهموز وهي قراءة نافع في رواية 


(۱) آية: ۳. 

.686 ٠ص انظر: النتهی ص ۰۳۸۲ الکامل في القراءات‎ )٢( 

(۳) آية: ۱۰. 

۱ .7١ آية:‎ )٤( 

.۳۷۷ /۲ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰4۸ المحرر الوجيز‎ )٥( 

)٦(‏ عبد الرحمن بن محمد بن حماد الطهراني سمع بنداراء وأبا موسى» وشيوخ العراق» والري؛ 
ثقة» سمع منه شیوخ الري» وأبو ا حسن القطان» وأحمد بن الحسن بن ماج وغيرهما. انظر: 
الإرشاد نی معرفة علماء ا حدیث للخليلي ۲/ 1۷٤‏ . 
والطهراني: بکسر الطاء وسکون اماء وفتح الراء وفي آخرها النون» هذه النسبة إلى طهران؛ 
وهي قرية كبيرة على باب آصبهان وطهران أيضاً قرية بالري. انظر: الأنساب للسمعاني 
۵۹. 

(۷) أسيد بن أبي أسيد يزيد البراد» آبو سعيد المديني» روى عن أبيه وأمه ونافع مولى أبي قتادق 
وعبد الله بن أبي قتادة» وروی عن الاعرج» وغيرهم» عنه ابن أبي ذئب وسليان بن بلال» 
وزهير بن محمد وعبد العزيز الدراوردي» وآخرون» وهو صدوق. انظر: تاریخ الإسلام 
۸ھ تبذيب التهذيب ۳/۱ ۳. 


۷۵ 

















6 حتف مسحت م جب - جامع القراءات 

وأخبرنا أبو بکر قال: أخبرنا الخزاعي» قال: حدثني أحمد بن محمد بن 
الحسن قال: حدثني آبي» قال: حدثنا محمد بن ماهان الدباغء قال: حدثنا عبد الله بن 
فاخر عن محمد بن الحسن رحمه اللہ قال: سمعت أبا حنيفة ‏ رحمة الله عليه يقرأ 
لَكُم فيها معائش قلیلا بالمد والهمز. 

قال أبو الفضل: وهو ضعيف في العربية؛ لان وزنها من الفعل مفاعل: والياء 
عين الفعل» وأصل معيشة معيشة فحولت كسر الياء إلى العين فبقيت الياء ساكنة. 

قال أبو الفضل: والهمز على لغة قوم من العرب يشبهون الیاء الأصلية بالزائدة» 
فيقولون في جمع المنارة منائر» والأصوب مناور لا تهمز الواو؛ لأنها عين من الفعل. 

#مَذُومً04) بضم الذال وبغير همزء يزيد غير الحلواني» والزهري» وهارون 
العتكي» والقاسم بن عبد الواحد معا عن ابن كثير» والأعمش(. 

#لِمَن تَبعَكَ مِنَهُم 4 بكسر اللام» عصمة بن عروة» والحارث بن نبهان كلاهما 
عن عاصم» ويحيى طريق ابن الحجاج عنه عن أبي بكر”". 

لا أن تكونا ملگین )»۹ بکسر اللام» الزهري» وحميد بن قیس". 

بدت طم سوء مها 4 بغير آلف» الحسن ۳ الآخرون بألف» وهو أصوب» 

بتشدید الواو من غير همز حيث كانت» الزھري““ء بتخفیف الواو من غير همزء يزيد 


(۱) آیة: ۱۸۔ 

(۲) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰4۸ مصطلح الاشارات في القراء‌ات ص۰5 4 . 

(۳) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰4۸ الکامل في القراءات ص 5۵۱. 

.۲۰ آية:‎ )٤( 

.۲6 /۵ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص4۸ البحر الحیط‎ )٥( 

.۲۲ آية:‎ )٦( 

(۷) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص4۸ مفردة الحسن البصري ص ۰۲۸ مصطلح الإشارات 
في القراءات ص٥‏ 8۰ . 

(۸) انظر: المحتسب ۰۲۳/۱ 






































أ 2 يي س د و بسر ب و سس عابي سي قو د ټک ا سی سيج سس سس سسجت ۹ 03 6 


سورة الأعر 


غير الحلواني عنه» وحمزة» وابن أبي ليلى في حال الوقف مثله. 
#يخِصّمَانٍ 4 بکسر الياء والخای مشدده الصاد» الحسن تخل( ہضم 
الياء» وفتح الخای وتشدید الصاد ال 


#ومنها تَخرَجونْ 4 وفي الروم!* والزخرف”) والجاثية" بفتح التاء 
وضم الراء اثنان وثلاثة» وخلف» وآبو عبید» وابن سعدان» وابن عيسى عن اختيارهم 
وأبو بكر السيرافي عن داود عن يعقوب» وافق سلام إلا في الروم» وأبو عبید طريق أبي 
علي عنه إلا في الجاثية» ویعقوب. وسهلء والبلخي طريق آبي الفضل الخزاعي عنه 
عن هشام» ومحمد بن صالح المري عن شبل عن ابن كثير هاهنا فقط زاد الزعفراني 
عن روح في الجائية» وافقهم الوليد بن مسلم غير الثقفي عنه» وابن ذکوان وهبة الله 
والزعفراني» ومحمد بن هشام» وأحمد بن أنس» والزعفراني معأ عن ابن عتبة» وأحمد 
ابن العباس النوفلي» والزعفراني كلاهما عن ابن بكار هاهناء وفي الزخرف» زاد 
البلخي طريق أبي علي عنه عن هشام» والنوفلي عن ابن بكار في الروم» وزاد عبد الله 
ابن مخلد الرازي عن ابن ذكوان» والربيع بن ثعلب» والأنصاري معاً عن الوليد بن 
مسلم في الجاثية/ والخبازي عن هبيرة» والأهوازي عن الخزاز عنه» وعن القاضي عن 
حسنون عنه أيضاً في الجاثية فقط (» ونذكر الباقي في موضعه إن شاء الله. 

#وريًاشا#“ بألف مفتوحة الياء» الحسن» والأصمعي» ويونس بن حبيب» 


(۱) آية: ۲۲. 

(۲) انظر: مفردة الحسن البصري ص ۰۲۸۷ مصطلح الاشارات ص٥‏ 4۰. 
(۳) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰4۸ الحرر الوجیز ۰۳۸۲/۲ 

.۲۵ آية:‎ )٤( 

.۱٩ آية:‎ )٥( 

۔۱١ آية:‎ )٦( 


7) آية: ۳۵. 


(۸) انظر: المنتهى ص ۰۳۸۲ الكامل في القراءات ص ۰۵۵۱ المصباح ۲/ ۳۹۵ النشر ۲/ .۲٦۷‏ 
(۹) آیة: ۲۰. 


۱/۳ 


























ه 6 6 ااي سیل جامع القر اعات 
وحسین بن علي الجعفي عن آبي عمرو» والمفضل وآبان وابن مجالد عن عاص . 

#وَلِبِاسٌ التقوی؟؛ بفتح السین» مدني غير الزهري» ودمشقي وحمصي طریق 
أبي علي عنه» والحسن» وأيوب» والكسائي؛ ومحمد بن عيسى» ومحمد بن عیسی؛ 
ومحمد بن جرير عن اختیارهما(. 

هر وَقَبِيلّهُ4” بنصب اللام» اليزيدي عن اختیاره). 

57 

خالصَة 74" رفعء شیب ونافع ۳ 

#ختی إِذَا أذركوا فِیھا 4" بفتح الهمزة» وسکون الدال من غير آلف» ابن 
الیسع عن حميد بن قيس» بالوصل وتشدید الدال من غير آلف» ابن جنيد عنه» بالمد 
قبل الدال» خالد بن جبلة عن أبي عمروء واللؤلؤي عن ابي عمروء والعمري عن 
يعقوب في قول أبي علي فإنهما يبتدئان (تدا رکوا)''“. 

#وّلکن لایعلمون؟* بالیاء حماد بن أبي زياد» وعصمة» وأبو بكر إلا الاحتياطي 
وحسيناً") طريق أبي علي عنھماعنہء والمفضل غير الكسائي عنه۱). 


3ل تفم با لتخفیف. ابن مناذر المدني» وحمصي طريق آبي علي کو وأبو 


() انظر: النتهی ص ۰۳۸۲ مفردة الحسن البصري ص۲۸۸ء مصطلح الإشارات في القراءات 
ص" ٠‏ 4. 

(۲) الباقون برفعها. انظر: السبعة ص ۰۲۸۰ الوجیز ص ۰۱۸۲ 

(۳) آية: ۲۷. 

.۳۳ / ٥ انظر: الاقناع ۱/ ۲۸۹ البحر المحيط‎ )٤( 

(۵) آية: ۳۲: 

.۲٦۹ /۲ الباقون بالنصب. انظر: الصباح ۲/ ۳۹۵۰ء النشر‎ )٦( 

(۷) آیة: ۰۳۸ 

(۸) انظر: الکامل في القراءات ص ۵۵۲. 

(۹) حسين بن على احعفی» سبق التعریف به في الفقرة .)٤٥۹(‏ 

(۱۰) الباقون بالتاء. انظر: التيسير ص 1١١‏ الصباح۲/ ۰۳۹۹ 
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سورة الاعر 
عمرو غير اللؤلؤي» والجعفي؛ والسعيدي. والرواسي عنه» والهمداني عن طلحة 
جين بن جبير عن اختباره» بتاء مفتوحة لابراب نصب اليزيدي عن اختباره» 
بالياء خفيف» نعيم بن يحيى» وأبو جعفر الرواسي كلاهما عن أبي عمرو» والحارث 
ابن نبهان» وابن مجالد معا عن عاصم» وأحمد بن جبير طريق أبي علي عنه عن أبي 
بكر عنه» وحمزة» والكسائي غير هارون بن يزيد الفارسي» ویحبی بن آدم القرشي» 
والفضل بن إبراهيم النحوي عنه» ومحمد بن يعقوب عن أبي الحارث عنه أيضاً 
والأعمشء وابن أبي لیلی؛ وابن غزوان عن طلحة» وخلف. وابن عیسی» وابن جرير 
عن اختيارهم» بياء مفتوحة من فتح يفتح» (أَبْوَاتَ) بالنصب؛ الحسن وحده الباقون» 
واللؤلؤي» والجعفي عن أبي عمرو بضم التاء الأولى وتشديد الثانية» ولا خلاف عنهم 
في فتح تاء الثانية» وكلهم بتاء أو بياء مضمومة إلا الحسن: واليزيدي عن اختياره. 
#حتی یلح الجُمّل 74 بضم الجيم وتشديد الميم» أبوعمروء والخلیل بن آحمد؛ 
وشيبان بن عبد الرحمن» وإسماعيل بن مجالد وأبان بن يزيد جميعاً عن عاصم". 
#في سم بكسر السين» حمصي طريق الخزاعي عنه”"» بضم السين» طلحة 
ابن مصرفء الباقون بفتح السين» وهي لغات والفتح أشهرء وهي لغة أهل العالية. 
له ذا ما کی 04 بلا واوء وفي قصة صالح رال الملا 4( بالوای 
دمشقي غير آبي بكر النوفلي عن ابن بكار عنه اتباعا لمصاحفهم". 
(١)آية: ٥٤‏ 
على هذه القراءة: الحبل الغليظ من القنب» ويقال: حبل السفينة» ويقال: الحبال المجموعة. 
انظر: الحتسب ۹/۱ ۲. 


(۳) انظر: النتهی ص ۳۸۳. 

. 6۳ آية:‎ )٤( 

(۵) آیة: ۷۵. 

(7) وقرأً الباقون بغبر واو. انظر: الصاحف لابن أبي داود ص ۰۱۵۲ الحجة في القراءات۱/ ۰۱۵ 


القنع ص ۰۱۰۷ النشر ۲/ ۲۷۵. 
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۲ 6 @ کم می تپ سس 1 : جا مھ الق اءأات 


یم 

وآخبرنا آبو بکر» قال: آخبرنا آبو الفضلء قال: حدثني آبو الحسن آحمد بن 
جعفر بن محمد الخلال ببغداد قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» 
قال: حدثنا العباس بن الولید بن مرثد البيروتي» قال: آخبرني عبد الحمید بن بکار؛ 
عن آیوب بن تمیم» عن یحبی بن الحارث/ عن عبد الله بن عامر لهذا وما كُنَاك 
بالواو على ما في مصاحف أهل الحرمین والعراقين"". 

نیم 74 بكسر العين حيث کانت: الكسائي» والاعمش» وشيبان» وعمرو 
ابن خالد معاً عن عاصم» ويحيى بن سليمان عن أبي بكر عنه» وإسحاق بن يوسف 
الأزرق» وعبد الله بن صالح طريق أبي علي عنه كلاهما عن حمزة» وابن منصور عن 
کر[ 

أن حنیف. لد رفعء شيبة» ونافع» والزهري» وابن مناذر» والدوري» 
والحُلواني طريق ابن مهران عنه عن يزيد» وأبو يعقوب الأفطس عن القاسم بن عبد 
الواحد عن ابن كثير» وقنبل إلا الزينبي عنه» وبصري» وعاصم وأحمد بن جبير عن 
اختياره» وقرأت على أبي بكر المروزي عن ابن مجاهد. والبّلخي» وابن الصباح عن 
قُنبل كشيبة» ونافع!*» وعن الآخرين عن قُنبل بتشديد النون ونصب التاء كالباقين. 

«أهؤّْلاي الَذيَ)” بياء مكسورة من غير همز هذا الحرف فقطء محمد بن 
عمران الخزيمي عن ابن فلیح. 


7 2 و سے ۰ 3 


(۱) العراقين: مثنى العراق» اسم أطلق على الكوفة والبصرة سابقّا. انظر: معجم المعالم الجغرافية 
ص۲۱۷ ۲. 

. ٤٤ آية:‎ )٢( 

(۳) الباقون بفتح العين وحيث كان. انظر: الوجيز ص۱۸۳ الصباح ۲/ .۳۹٦‏ 

(5) انظر: النتهی ص۰۳۸ البهج ص٥٥٠ء‏ النشر ۰۲۹۹/۲ 

. ٩ آیة:‎ )٥( 
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فاعله, #وّلا أنثم تُحرَّنُونَ4 بضم التاء وفتح الزاي» طلحة وحده. 

م۹ بضاد معحمف ال عن ابن محیصن(. 

يعمل 4 بکسر النون» الأعمش طریق السعيدي» وهي لغة بني أسد» وربيعة» 
وقيس» بفتح النون» ورفع اللام على العطف» الحسن"*. 

#يغشي 4 وفي الرعد ۷ خفیف» حجازي» ودمشقي غير آبي بكر النوفلي عن 
ابن بكار عنه؛ وأبو عمرو غير الهمداني والجعفي والأزرق عنه» وأبو بكر الفزاري 
وأبو حاتم وان محمد الساجى عن يعقوب» وأبو الحسن الأزدي عن داود عنه» 
والعمري طريق ابن عبد الرزاق عنه» والزعفراني عن روح وهبة الله عن روح» والضرير 
أيضاًء وحفص عن عاصم والأعمش» وافقهما أحمد بن شاكر عن ابن عتبة هناك“. 

#والشمد 4 ومابعدها رفع» دمشقي''''ء وعلى قراءته الوقف #يَطَلبهُ ییا 
والشمس وَالقَمَرٌ» بالرفع على الاستتناف وقرأ آبان بن تغلب #وَالسَّمْس وَالْمَمَرَ » 
منصوباًء ورفع «َالْجومٌ رات 4 والوقف على مذهبه على فلت 4 ۱. 


() انظر: الكامل في القراءات ص667. 

(۲) آية: 6۲. 

(۳) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص4 4» مصطلح الاشارات في القراءات ص ۶۱۰ . 

(ع) آیة: ۵۳. 

)٥(‏ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص4۹ مفردة الحسن البصري ص۲۸۹ مصطلح الاشارات 
في القراءات ص ۰4۱۰ 


.۵ 4 آية:‎ )٦( 

(۷) آية: ۳. 

() الباقون بالتشدید وكذلك في سورة الرعد. انظر : الوجیز ص ۰۱۸۳ الصباح ۲/ ۳۹۷. 
)٩(‏ آیة: 4 ۵. 


١ 2‏ انظر: النتهی ص ۳۸. 
(۱۱) انظر: الکتفی في الوقف والابتداء ۰۱۱۵/۱ وقرأ الباقون بالنصب: #وَآلسَّمْسَوَالْقَمرَ 4 
ونصب مُسَخَوتٍ 4. انظر: النشر ۲/ ۲۹۹ الاتحاف ص ۲۸. 
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شرا بفتح النون وإسكان الشين» ابن مناذر» وحمصي طريق آبي علي 
ا ات مس ھی و متا اہ بت 
وهما وهم [و]''' خلف وأبو عبيد» ومحمدون, وأحمد بن جبير عن اختبارهم 
بالباء وفتحها آبو عمری وعصمة معاً عن عاصم» بالباء وضمهاء أحمد بن موسى 
اللولژي والهمداني كلاهما عن أبي عمروء والآخرون عن عاصم برفع النون ساكنة 
الشين» حمصي طريق الخزاعي عنه» ودمشقي غير عبید الله بن علي الأنصاري» وعبد 
الرحمن بن إبراهيم القرشي كلاهما عن الوليد بن مسلم عنه» والحسن» وخارجة» 
وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف معا عن أبي عمرو» وعبد الوارث إلا القصبي عنه فعنه 
أيضاً الباقون بضم/ النون والشين» وافقهم الحسن بن علي الثقفي عن ابن مسلم 
وعبيد بن عقيل عن أبي عمرو في الفرقان'”ء بالوجهين» بضم النون والشين وبضم 
النون وإسكان الشين أيضاً الجهضمي عن أبي عمرو في الفرقان2». 

#رَالّدي حَبْتَ لايُخْرج ۹ بضم الياء وکسر الراء شيبةء والسيرافي عن داود 
ابن أبي سالم عن یعقوب نذا بفتح الکاف "" يزيد غير العمري عنه» والسيرافي 
عن يعقوب» بإسكان الكاف» البرّي عن ابن محیصن, وابن غزوان عن طلحة") وهما 
لغتان وبكسرها أشهر . 

من اله غَيرِهِ2”4 بكسر الراء والهاء حيث كان» يزيد» والزهري وابن أبي 


.١۷ آية:‎ )۱( 

(۲) زيادة یقتضیها السياق. 

. ٤۸ آیة:‎ )۳( 

.۲٦۹ /۲ انظر: النتهی ص٣۳۸ المستنير ص ۰۳۹۸ المصباح ۰۳۹۸/۲ النشر‎ )٤( 

.۵۸ آیة:‎ )٥( 

)٦(‏ في الأصل كتب بعده: (عل أنه مصدر نکد ينكد نكداً أو نكداً)» ووضع بین قوسين صغیرین 
وكتب فوقه: ليس في الأصل. 

(۷) انظر: المبهج ص۵۰۸ مصطلح الاشارات في القراءات ص ۶۱۲ الإتحاف ص 7/86. 

.۵٩ آية:‎ )۸( 
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يزيد القرشي عن ابن محيصنء وعبيد الله بن علي الأنصاري عن ابن مسلم عن ابن 
عامر» وأحمد بن موسى اللؤلؤي» وأبو العباس الليثي» وإسحاق بن يوسف الأزرق» 
وبکر بن عبد الرحمن» ومحمد بن زكرياء عن حمزة» وإسحاق بن إبراهيم الرازي عن 
خلاد عن سُلیم عنه» وأبو عبید» ومحمد بن عيسى» ومحمد بن جریر عن اختیارهم» 
وافقهم زائدة بن قدامة عن الأعمش» وخلف عن اختياره» والآخرون عن حمزق 
وطلحة في فاطر" والثقفي عن ابن مسلم في قد أفلح"' فقط”"» بنصب الراء ورفع 
الهاء على الاستقبال حيث جاء الْبَرّي عن ابن محیصن(*. 

کم 4" بإسكان الباء خفيفة اللام» أبو عمرو(؟ اللؤلؤي عنه باختلاس 
رفع الغين حيث كان إلا في الاأحقاف"'' فإنه يشدد لامها ويرفع عينهاء بإسكان الغين 

5 0 

حيث كانت» خالد بن جبلة عنه» وأوقية غير البخاري» والغضائري فیه» والواقدي معا 
عن العباس عنہ“. 

کم لاو ألرجَالَ74) بکسر الهمزة على الخبر» يزيد» وشيبة» ونافع» 
وعمرو بن هارون عن آيوب» والسيرافي عن داود عن یعقوب. وأبو حاتم» وحفص» 
وأبو عمروء والخليل» وشيبان عن عاصم وعبد الله بن صالح» وأبو عمارة» وخلاد 
عن أبي بكر عنه» وأبو عبيد عن اختیارہ من طريق أبي الفضل عنه(۱). 
)١(‏ قوله تعالى: هل من خللق حر أله € [آية: ۳]. 
(۲) آية: ۲ 
(۳) الباقون برفع الراء والحاء. انظر: الوجيز ص۱۸4 الصباح 7/ ۳۹۹. 
)٤(‏ انظر: مفردة ابن حیصن ص ۰۲۳۷ مصطلح الإشارات في القراءات ص7١‏ 5 . 
)٥(‏ آية: 1۲ . 
() الباقون بفتح الباء وتشديد اللام. انظر: التيسير ص۰۱۱ الصباح ۲/ ۳۹۹. 


(۷) آية: ۲۳. 
(۸) انظر: النتهی ص٦۳۸‏ الکامل في القراءات ص٤‏ ۵۵. 
)٩(‏ آیة: ۰۸۱ 


(۱۰) الباقون بہمزتین على الاستفهام» وکل على آصله . انظر: الستنیر ص ۱۳۹۹ الصباح ۳۹۹/۲ 
النشر ۲۷۱/۷ 






































#جَوابُ قومه۳) برفع الباء وبجعله اسم کانء والخبر ٭آن الوا 4 الحسن 
ولا عمش طریق الى غ 

لیت ءاس 274 بقصر الهمزة» وفتح السین» عیسی بن عمر الهمداني 
والرواسي عن أبي عمروء والقرشي والقزاز عن عبد الوارث عنه» والخلواني عن 
آبي معمر عنه أيضاًء مثله وبإمالة السين» الأعمش طریق السعيدي عنه» بکسر الهمزة 
ومدهاء ممالة السين» اللؤلؤي والأزرق کلاهما عن آبي عمرو والهمداني عن طلحة 


(OD موب‎ 
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سر 


لاو أَمِنَ4* بسكون الواوء يزيد وشيبة» ونافع» وابن محيصن» وحمید بن 
قيس» ودمشقي» والبَزّي والقَوّاس غير الخلواني» وعبد الله بن جبير الهاشمي عنه؛ 
والحداد طريق أبي بكر النقاش عنه عن ابن فليح» يزيد غير الحُلواني عنه» وورش عن 
نافع يلقيان حركة همز یه على واو ويفتحانها على أصلهاء إلا أني قرأت على 


۷ س الأهوازي عن ان الأزهرء والبخاري» وابن شڈ عن النحاس عن الأزرق/ عنه 


بفتح الواو وبهمزة مفتوحة بعدها كالباقين"". 
ونيد 6 وفي طه( والم السجدة بالنون» حميك» وحمصي طريق الخزاعي 
عنه» وزید من طریق الفضل بن شاذان وأبي العباس المعدل» وهبة الله» وأبى بكر 


(۱) آیة: ۸۲. 


(۲) انظر: الحرر الوجیز ۲/ 1۲۵. 


(۳) آیة: ۰۹۳ 
)٤(‏ الباقون بمد ا همزة وفتح السین. انظر: الصباح ۲/ > 
(۵) آیة: ۰۹۸ 


۰۳۸۰/۲ انظر: التذکرة ص۲۷۲ النشر‎ )٦( 
.۱۰۰ آية:‎ )۷( 
۰۱۲۸ آیة:‎ )۸( 
.۲ ۰ آیة:‎ )۹( 
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سے و 8 أل گے أي سسسسسۃەسسسسحجڑمممسےے ے٠‏ 


الحريري عنه عن يعقوب» والغضائري عن التمار عن رويس عنه» والزعفراني عن روح 
7 وان أ ار 

#حَقِيقٌ عَلَيٌ )۱۹ بنصب الياء وتشديدها على أنها اسم المتکلم» شيبة» ونافع» 
وحمصي طريق أبي الفضل» والثقفي عن ابن مسلم» والحسن البصري» وحسين بن 
علي الجعفي» وأبو العباس بن الليثي كلاهما عن أبي عمروء وأبان عن عاصم”". 

رَد ٩‏ وفي الشعراء!'“ بجزم الهاء فيهماء يزيد غير العمري بخلاف عنه 
من طريق الأهوازي والخبازي عنه» وأبو خليد الدمشقي عن نافع» والبلخي من طريق 
أبي علي عنه عن الأخفش عن ابن ذكوان» ومحبوب وعبد الوارث إلا القصبي عنه عن 
أبي عمرو» وأيوب غير عمرو بن هارون عنه» وعاصم إلا من أذكرهم عنه» وحمزة» 
والأعمش وابن آبي ليلى. 

وافقهم الخزاز عن هبيرة» وأبو علي الأهوازي عن ابن أبي أمية عن حسنون 
عنه هاهناء وفي الشعراء بإشباع كسرتهاء والثقفي عن ابن مسلم هناك وزاد همزهاء 
وهاهنا بالهمز مع إشباع كسرتها أيضاًء باختلاس ضمتها حمصي؛ وأحمد بن شاكر 
عن ابن عتبة» ومحمد بن جرير عن ابن بكار» والأخفشء والبلخي» وهبة الله عن 
هشام» والحسن البصريء وأبو عمرو غير عباس» ومحبوب وعبد الوارث إلا القصبي 
عنه» وسلام ويعقوب» وسهل» وأبو عمروء والخليل بن أحمدہ وهارون العتكي 
وشیبان جميعاً عن عاصم» وهارون بن حاتم» وأبو عمارة» وخلاد عن أبي بكر عنه» 


وابن غزوان عن طلحة» وأحمد بن جبير عن اختياره» وهي رواية أبي بكر بن مهران 


(۱) انظر: النتهی ص۰۳۸ الكامل ص٤‏ 86 الصباح ۲/ 5٠١‏ . 

(۲) آية: ۵ ۱۰. 

(۳) الباقون لعل 4 على آنا حرف جر. انظر: السبعة ص ۰۲۸۷ الوجيز ص ۰۱۸۵ النشر ۲/ ۲۷۰. 
)٤(‏ آیة: ۷۲۱۱ 

."5 آية:‎ )٥( 





























۷۸ 


سح یت جج ہے جامع الات 
عن ابن ذکوان» وهشام» بالوجهین باختلاس ضمتها وبجزمها أيضاًء اللؤلؤي عن 
أبي عمری وبجزمها واختلاس کسرتها أيضاً بالوجهین, الأهوازيء والخبازي عن 
يزيد إلا عن العمري عنه» بإشباع ضمتهاء مكي» ومحمد بن هشام» والحلواني غير 
لخبازي عنه» والداجوني عن هشام» والعنبري عن سهل» باختلاس كسرتهاء يزيد 
من طريق ابن مهران» والخزاعي عنه» وقالون غير سالم عنه» وابن شُنَبّوذء وابن بويان 
طريق ابن مهران عنه عن بي تشیط عنه» وابن المسيبي طريق أبي علي عنه عن أبيه عن 
نافع» وعبد الرزاق طريق الأهوازي عنه» وابن ذکوان والوليد بن مسلم غير الثقفي 
عنه» والزعفراني» وابن نس عن ابن عتبة» والزعفراني» والنوفلي معاً عن ابن بكار. 

بإشباع كسرتها شيبة بن نصاح» ونافع غير الذين ذكرتهم عنه» والعمري عن 
یزید ومحمد بن موسى طريق أبي علي عنه عن ابن ذكوان» وعباس من طريق ابن 
مھرانء والخزاعي» والخبازي عنه» وعمر» وهارون عن أيوبء والمفضل غير علي 
عنه» والحارث بن نبهان» وإسماعيل بن مجالد عن عاصم» والبرجمي عن الأعشى 
عن آبي بكر عنه» والكسائي» والهمداني عن طلحة وأبو عبيد» وخلف» ومحمدون 
عن اختيارهم» وهمز مكي» شامي غير محمد بن موسى الصوري طريق أبي علي عنه» 
وبصري غير أيوب وعباس/ بخلاف عنه كما ذكرنا. 

قال الخزاعي: وفي تعليقي عن المطوعي عن ابن عامر بالهمز مع كسرة الهاي 
بياء في اللفظ”'. وبه قرأت على أبي بكر المروزي عنه» وعلى أبي علي عن أحمد بن 
يوسف التغلبي عن ابن ذکوان» وهي راوية الخبازي عن المطوعي عن ابن عامر أيضاً 
وافق ابن مسلم طريق الخزاعي هنا وفي الشعراء مثل عاصم وزاد همزهاء وقد ذكرنا. 

سار 2# وفي يونس » بوزن «فَعّال) الجعفي» والأزرق» والرواسي عن 
آبي عمرو» والضحاك وعمرو بن خالد» وحماد بن عمرو عن عاصم. والجعفي؛ 


)١(‏ انظر: ا منتھی ص۳۸۷. 
(۲) آیة: ۷۹. 























والاحتياطي طريق أب علي عنهما عن ا بكر عنه» واثنان» وثلاثة» وخلف» 
ومحمدون» والصاغاني عن أبي عبید(. 


و اعت 


ونين جرا بكسر الهمزة ہو سیر ۱ 
اختياره”" هكذا ذكر أبو على فى تصنيفه وما وجدت فى مفردہ. 





#تَلّقَفُ 4“ وفي طه٩‏ والشعراء۳؟ بإسكان اللام وتخفيف القافء آبو قرة 
موسى بن طارق اليماني عن نافع» وحفص» وهارون العتكي» وشيبان عن عاصم» 
وابن أبي حماد عن أبي بكر عنه أيضاًء ولا خلاف في رفع فائهاهناء وفي الشعراء”". 

اث بد ۳4 هناء وم 
الأصمعي عن نافع» ومحمد بن مناذر المدني» وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي عن 
شبل عن ابن کثیر» وحمصي» وعبد الرزاق طريق أبي علي عنهماء وبصري غير ابي عمرو 
إلا ابن غالب عن الأصمعي عنه والزجّاج» وزید ورُويس عن يعقوب» وروح أيضاً من 
طريق هبة الله عنه» وأبي حاتم» والزجاج عن أيوب» وكوفي غير حفص إلا من اذكرهم 
عنه وابن جبیر؛ وابن جرير عن اختيارهما. 


مله في طهث) والشعراء' "۲" بهمزتين مقصورتین؛ 





(۱) وقرً الباقون بألف بعد السین وکسر الحاء شفيفة عل وزن «فاعل». انظر: النشر فا 
)٢(‏ آية: 1 . 

(۳) الباقون بالاستفهام على أصوطم في ا همزتين. انظر: التيسير ص ۰۱۱۲ الوجيز ص١٦۱۸.‏ 
)٤(‏ آية:/ا١١.‏ 





. ٩ آية:‎ )٥( 

. 66 آية:‎ )٦( 

(۷) الباقون بفتح اللام مشددة القاف خفيفة التاء حيث كان. انظر: الوجيز ص١٦۱۸‏ المصباح 
۲. 

(۸) آیة: ۱۲۲ . 

(۹) آية: ۷۱. 

.1٩ آیة:‎ )۱۰( 























۸ / ب 


© ل ا جع ب سروک تی ہے ہے سح یه کي ۰ جامع القر اءعات 


ورش» والأهناسي طريق الشذائي عنه عن النحاس عن الأزرق عنه» والغضائري عن 
الأهناسي عن إسماعيل بن عبد الله التجيبي عن عمرو بن بشار عنه» وداود بن أبي طيبة 
من طريق الخبازي والأهوازي عنه فعنه أيضاً» والغضائري» والكرجيء والخبازي 
عن التمار عن رويس عن یعقوب وحفص غير الخزاز عن هبيرة» والعباس» وزرقان 
طريق أبي علي عنهما عنه» هنا بهمزتين وفي طه» والشعراء بالمد وبهما أحمد بن 
عبد الله بن ذكوان عن أبيه هناء بلامد وفى طه خبر» وفى الشعراء بهمزتین» الخزاز عن 
هبيرة» وبه قرأت على أبي علي عن ابن أبي أمية القاضي عن حسنون عن هبيرة أيضاً 
بزيادة واو هناء وفي الملك إسحاق بن عبيد الله الأفطس عن القاسم بن عبد الواحد 
عن عبد الله بن كثير» والخلوانی» وعبد الله بن جبير الهاشمى معا عن القّوّاس عنه» 
وقنبل إلا الزينبي» وآبا زمعة من طريق أبي عبد الله الرازي عنه“. 

وقال ابن مجاهد والواسطي في قول أبي الفضل الجرجاني عنهما عن قنبل في 
طه خبر» وفى الشعراء بالمد'''. 

وهكذا أقرأني الأهوازي عن الأفطس عنه» وعن قُنبل بجميع الطرق عنه إلا 
عن الزينبي» وأبي ربيعة عنه» وقرأت عليه أيضاً عن ابن شَتَبُوذ وأبي بكر محمد 

7 ۶ 

ابن عيسى بن بندار الجصاص/ كلاهما عن قنبل بواو وبعدھا بهمزة» وقرأت عليه 
أيضاً عن العباس» وزرقان معا عن حفص بالمد فيهن كقراءتي عن الزينبي» وأبي 
ربيعة وغيرهما عن ابن کثیر» وابن محیصن» وحميد الأعرج» وعن الآخرين من أهل 
المدينة» والشام والبصرة» ومن الكوفة عن اختيار أحمد بن جبير» ومحمد بن جرير» 
إلا أني قرات عن شيبة» والزهري ويزيد غير الخلواني عنه بالمد وبترك الهمزتين 
وعن الزهري آقل مذاء وبه قرأت عن نعيم بن بحبی عن حمزة إلا أنه يهمز الاولی» 


() انظر: النتهی ص۳۸۸ الكامل في القراءات ص 4۱۱ النشر ١‏ / ۸٦۳۔.‏ 
() انظر: ا منتھی ص۳۸۸ الكامل نی القراءات ص١ 4١‏ . 






































سورة الأعراف ‏ کی ی ی کی ا ج و و الست ی ۱ 
وکلهم لا يدخلون فیها ہین الهمزتین مدا لأجل المدة التي بعد الهمزة الثانية فیهن(). ۱ 

47( ول لضلبتگم 4 بفتح الهمزة فيهماء وبإسكان القاف والصاد» ۱ 
وبکسر اللام» ویفتح الطاء ویتخفیفها جمعاً بين اللغتین في اللفظین» وکذلك في ۱ 
طه ۳ والشعراء!* الزهري» وابن محیصن» وحميد» والحسن *. 


#وماتقم متا بفتح القاف» حمید وخ 


#وَيَدَرّك ۴(“ بضم الراء الحسن (وَإلا مَتَك) بکسر الهمزة وقصرها وبألف 
بعد اللام أي: وعبادتك الحسن والبري عن ابن محیصن» ومحمد بن صالح المري 
عن شبل عن ابن کثیر» ومحمد بن سعدان عن اختياره'". 

لسَتَفْيلُ 4 خفيف» حجازي غير الزهريء وابن مناذر٩۱).‏ 

#يُوَرتها 4( )١‏ بفتح الواو وتشديد الراء حميد» والضحاك بن ميمون» وحماد 
ابن عمرو» وشيبان عن عاصم» وخلاد عن أبي بكر عنه» والخزاز عن هبيرة» والقاضي 
عن حسنون طریق آبي علي عنه عن هبيرة أيضاً وابن آبي ا 


(۱) انظر: الصباح ۲/ ۰4۰۳ مصطلح الاشارات في القراءات ص ۱۷ 4 . 

. ۱£ آية:‎ )٢( 

(۳) آية: ۷۱۔ 

. 6۹ آیة:‎ )٤( 

.٦١٤ص انظر: ا مبھج ص ۰۵۱۲ مصطلح الاشارات في القراءات‎ )٥( 

.١؟5 آیة:‎ )٦( 

(۷) انظر: المحرر الوجيز ۲/ ۰48۱ البحر المحيط ۵/ .١47‏ 

(۸) آیة: ۱۲۷۔ 

(۹) انظر: الحتسب ص۹٥۲‏ المبھج ص ۰۱۳ مصطلح الاشارات في القراءات ص8١‏ 5 . 
(۱۰) الباقون بضم النون وفتح القاف» وکسر التاء مشددة. انظر: الصباح ۲/ ۰4۱۳ النشر ۲/ ۲۷۱. 
(۱۱) آیة: ۱۲۸. 





(۱۲) انظر: المنتهى ص۳۸۹ الکامل في القراءات ص٥٥۵‏ الا تحاف ص۸۸ ۲. 
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6-7 طریق السعيدي عنه(. 

تس تطيروا يروا بموسى 4 بالتاء خفيفة الطاء الهمداني عن طلحة. 

#طَيرَهُم عند اله بغیر لف ساكنة الیاء الحسن,» والأعمش طریق السعيدي عنه٩)‏ 

لوَالقَملَ 4 ساكنة المیم خفيفة» الحسن وحده(*). 

#وَتمّت گلمَات رَبّكَ الحُسنى 224 بألف على الجمع» حسين بن علي 
القصبي طريق الخزاعي عنه فعنه أيض””©. 

#يَعرشُونَ 4( ۸ وفي النحل ۲ ر بضم الراء» حمصي طريق 7 الفضل عنه؛ 
ودمشقي غير أبي القاسم عبيد الله بن علي بن الحسين الأنصاري عن ابن مسلم عنهء 
والمفضل» وعصمة» وحماد ابن أبي زياد» وأبو بكر إلا يحيى بن سليمان عنه» وبكار 

#وجوَّزنًا ١4‏ بتشدید الواومن غير ألف على إرادة كثرة الفعل» الحسن وحدہ"''. 


(۱) انظر: البحر المحيط .١56 / ٥‏ 

(۲) آیة: ۰۱۳۱ 

(۲) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۵۰. 

(4) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۰۵۰ مفردة الحسن البصري ص ۰۲۹۲ مصطلح الاشارات 
في القراءات ص5١‏ 5. 

)٥(‏ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص٥٠‏ المحتسب١/‏ ۷٥۲ء‏ مفردة الحسن البصري ص۲۹۳. 

. 1 آية:‎ )٦( 


(۷) انظر: المصباح ۲/ 4۰۳ . 

(۸) آیة: ۱۳۷ . 

(۹) آیة: 1۸ . 

(۱۰) الباقون بکسرها فیهیا. انظر: الصباح النشر ۰۲۷۱/۲ 

)١١(‏ آیة: ۱۳۸۔ 

(۱۲) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص٥٦‏ البحر الحیط ۵/ ۱٥١‏ الإتحاف ص۳۱۸. 














عمش شس سے 














الأعراف ا لیے مسبت ہے یہت ۵۱٦۷۴۴7‏ 
#يَعْكِمُونَ4 بکسر الكاف» الحسن, والجعفي» وعبید بن عقيل» والأصمعي 

ويونس» وعبد الوارث إلا القصبي طريق أبي العباس المعدل جميعاً عن أبي عمرو 
واثنان» وثلاثة» وحلف. وابن سعدان عن اختیارھما!''. 

#وَإِذ أَنجَاكُم 74 بألف من غير ياء ولا نون دمشقي(. 

تون ۲۹6 خفيفه نافع» وشیبة(*. 

دک بالمد والهمز» والنصب من غير تنوين» كوفي غير عاصم» وآبي 
عبيد» وابن جبیر عن اختيارهما”". 

طبر سَالَني 74 واحده» حجازي غير الزهري» وابن مناذر» وأبي يعقوب الأفطس 
عن القاسم عن ابن كثير» والثقفيء والربيع بن ثعلب كلاهما/ عن الوليد بن مسلم» ۱/۱۷۹ 
والجعفي» وأبو جعفر الرواسي» وعدي بن الفضل عن أبي عمرو؛ وسلام» وروح غير 
هبة الله عنه» وزيد طريق الخزاعي عنه» وأبو عبيد. 

#سبیل الرَصٌدِ۴!''' بفتح الراء والشین» اثنان وثلاثة» وأبو عمرو» وشيبان عن 
عاصمء ويحيى بن سليمان عن أبي بكر عنه» وخلف» وابن سعدان» وابن عيسى عن 
اختيارهم» هكذا ذكر أبو علي في تصنيفه عن ابن سعدان» وما وجدت في مفرده عنه» 


سور 


(۱) الباقون برفعها. انظر: الوجيز ص ۰۱۸۷ النشر ۲۷۱/۲۔ 

(۲) آية: ۰۱۶۱ 

(۳) الباقون 8 ود نمكم # بنون ویاء. انظر: الصدرین السابقین. 

.٠٤١ آیة:‎ )٤( 

)٥(‏ أي: بفتح الياء وسكون القاف وضم التاء مخففة» والباقون بضم الياء وفتح القاف وكسر التاء 
مشددة. انظر: التبيسير ص۱۱۳ النشر؟/ .۲۷١‏ 

. ۱٤۳ آية:‎ )5( 

(۷) الباقون بالتنوين من غير مز ولامد. انظر: الوجيز ص ۰۱۸۷ الصباح ۲/ 4 ۶۰ . 

. ۱٤٤ آية:‎ )۸( 

(۹) الباقون رسكت 4 بألف. انظر: السبعة ص ۲۹۳ الصباح ۲/ 5 4٠‏ . 

.۱6 ٩ آیة:‎ )۱۰( 



































ا ل مت ص ی وک بر ام ال ادات 


بكر عنه» وأحمد بن جبير عن الأعشى عنه» بألف مفتوحة الراء يعني: الرشاد أبان» 
وابن نبهان» وابن مجالد عن عاص '. 
#من حلیهم 4# بکسر الحاء هما وهم» وأبو عمارة» وابن صالح معا عن 
آبي بكر عنه» وأحمد بن جبیر عن حفص عنه» والخزاز والقاضي عن حسنون طریق 
أبي علي عنهما عن هبيرة عنه بفتح الحاء وسکون اللام وتخفیف الیاء يعقوب”". 
لین لم ترحمنا ربنا وتغفر بالتاء فيهماء ونصب الباء» هماء وطلحة وابن 
أبى لیلی» والأعمش طریق زائدة بن قدام والمفضل, وابن نبهان» وابن مجالد عن 
عاصم» وخلف» وابن سعدان» وابن عیسی عن اختيارهم» والغضائري عن التمار عن 
رويس عن یعقوب!؟'. 
#فال ابن ام وفي طه ۲ بکسر الميم» محمد بن مناذر» ودمشقي غير أبي 
بكر عنه» والحسن البصري» ومحمد بن يحيى القطعيء وعمرو بن هارون کلاهما عن 
آیوب وكوفي غير ابن جبير» وابن سعدان عن اختیارهماء وعاصم إلا أبا بکر» وحماد 
ابن آبي زياد» وأبان» وعصمة عنه» وفتح الثقفي عن ابن مسلم هناك" . 
لفلا تَشْمَتْ ۷۹ بفتح التاء والميم» بي الَأعدَاء٭ بالرفع» لی 
)۹( 
عن ابن محیصن . 
(۱) الباقون برفع الراء ساكنة الشین. انظر: الوجیز ص ۰۱۸۷ النشر ۲/ ۰۲۷۲ 
(۲) آیة: ۱٤۸‏ . 
(۳) الباقون برفع ا حاء وکسر اللام وتشدید. انظر: السبعة ص۰۲۹ التیسیر ص ۱۳ ۰۱ 
)٤(‏ انظر: البهج ص٥١١‏ الإتحاف ص ۰۲۹۰ 
)٥(‏ آیة: ۱۵۰. 
)٦(‏ آية: 45. 
(۷) انظر: ا منتھی ص۳۱۹ المبهج ص ۰۵۱۵ مصطلح الإشارات في القراءات ص ۰4۲۲ 
(۸) آیة: ۱۵۰. 
(۹) انظر: زاد المسير؟/ ۰۱۵۷ 








ج7ت ی 211212111 
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سورة الأعراف - 

لقال عَذابي أُصيبٌ به من أَسَاء۷4' بالنصب والسین غير معجمة؛ الحسن 
0 

#اصاره هم 4”" بألف على الجمع د مشقم 9). 

#وَعَرَّرُوه# بتخفیف الزاي آبان» وابن نبهان» وشیبان» وابن مجالد عن 
عاصم") #إوهو أصل الفعل 94 [ ین له و کلمته 4 بغیر آلف. القاسم بن عبد 
الواحد عن ابن كثير» #وَقَطَعْنَاهُمٌ اثنتي 4 بتخفیف الطاء هذا الحرف فقط آبان؛ 
موس رنه شنم ااا “ وخلاد عن أبي بكر عنه» وأحمد بن 


جبير عن حفص عنه. 
تعفر 74 بتاء مرفوعة وبفتح الفاء #حَطِيئَانَكُم © بألف على الجمع وضم التاء» 
پزید» وشيبة» ونافع» والجعفي» ومحبوب كلاهما عن أبي عمرو» وسلام» ویعقوب؛ 


وسهل» وأبو عمرو المازني والخلیل بن أحمد معا عن عاصم» وجبلة عن المفضل» 


. ٠١٩ آیة:‎ )۱( 

(۲) من آساء من الاساءة» أي من عمل غير صالح. انظر: الحتسب۱/ ۰۲۱ الحرر الوجیز 
۲ زاد المسير ۰۱۰۰/۲ مصطلح الاشارات في القراءات ص ۰4۲۲ البحر المحيط 
۷۵٥۵‏ 

(9) آية: ۱۵۷ . 

)٤(‏ الباقون بكسر الهمزة والقصر وإسكان الصاد بلا آلف على الإفراد. انظر: الکامل في 
القراءات ص٥٤٥۵‏ النشر ۲/ ۲۷۲ الإتحاف ص۲۹۱۔ 

. ٥۳۳ص الكامل في القراءات‎ ۲٦٦/١ انظر: الحتسب‎ )٥( 

)٦(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المتن» ومثبت في الحاشية. 
أصل العزر: المنع» ومنه التعزير للضرب دون الحد لأنه منع عن معاودة القبيح. 
انظر: الکشاف٢/‏ ١٦٦۱ء‏ أنوار التنزیل ۳/ ۳۷. 

(۷) آیة: ١٦۱۔.‏ 


(۸) ما بين ا معقوفتین ساقط من المتن» ومثبت في الحاشية. 
(۹) آیة: .۱٦١‏ 





























۳ ئش جا مع القراءات 


ومحمد بن يحيى القطيعي عن أبي زيد عنه» إلا أن أبا بكر السيرافي عن يعقوب 
و 4 بیء مرفوعة بناه مضمومة متلهم» طیشگم 4 بغیر آلف علی التوحید 
وضم التاء» دمشقي» نحو «قضایاکم»۳) هناه وفي نوح''' آبو عمرو غير محبوب» 
والجعفي عنه. وافق حمصي طریق الخزاعي عنه هاهناا"» والحسنء والزهري 
هناك» هکذا ذکر أبو علي في تصنیفه عنهما وما وجدت في مفردهماء تعفر بتاء 
مضمومة مثل دمشقي» #خَطِيَكَتِحَكُمٌ #بالمد والهمز وبألف مكسورة التاء أبو 
حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي عن أبي زيد عن المفضل» وشدد الياء بترك 
۹ الهمز الزهري/ ويزيد طريق أبي علي ا 
ويم لا يُسْبِتَونَ74* برفع الياء وکسر الباء» الحسنء وأبان» وعصمة عن 
عاصم» وأبو زيد» والكسائي معا عن المفضل» وجبلة طريق أبي أحمد المصري عنه 
أيضاً والجعفي» وهارون بن حاتم عن أبي بكر عنه» بفتح الياء وضم الباء» ابن نبهان 
۱ وابن مجالد عن عاصم» وجبلة طريق أبي علي عنه عن المفضل عنه'". 


رو مره 


#مَعَذِرَةَ ۷۹ بالنصب اليزيدي عن اختیاره» والأصمعي» ویونس عن آبي 
عمروء وأبو معمر عن عبد الوارث عنه. وحفص» ومفضل بن صدقة الحنفي عن 
عاصم والجعفي» وابن صالح» وأبو عمارة» وخلاد عن أبي بكر عنه» ومحمد بن 
المنذر» وعبد الله بن عمر معاً عن يحيى عنه» وطلحة بن مصرف» ومحمد بن سعدان 
عن اختیاره هكذا ذكر أبو علي في تصنيفه عن ابن سعدان. 














.۲۰۲ /۵ انظر: البحر الحیط‎ )١( 

(۲) آية: ۲۵ بلفظ ًاعتمم 4. 

(۳) انظر: النتهی ص ۰۳۹۱ 

(5) انظر: التتهی ص ۰۳۹۱ الصباح ۰4۰/۲ النشر ۰۲۷۲/۲ 

. ۱٦۳ آية:‎ )۵( 

۱ (5) انظر: التذکرة ص ۰۲۷۷ النتهی ص ۳۹۲ الکامل في القراءات ص٥٥٤‏ الا تحاف ص ۲۹۱. 
۱ (۷) آیة: ۱5۶ 

(۸) وقرأ الباقون بالرفع. انظر: السبعة ص٦۲۹‏ النشر ۲/ ۲۷۲. 9 


جب سس جس سس ا وی ہے > د ا ا 





























#بکذات یس ۱6 بفتح الياء و حفضص السين من غير همز بوزن (فعل»)» 
محمد بن يحيى القطعي عن عبید بن عقيل عن شبل عن ابن کثیر والاصمعي عن 
نافع» ويونس بن حبيب» والأصمعی؛ وخالد بن جبلة اليشكري» وأبو العباس الليثي 
جمیعاً عن أبي عمروء والزهري» بفتح الباء والياء من غير همز بوزن «فعل)» محبوب» 


وعيسى بن عمر الهمداني» وأبو جعفر الرواسي عن أبي عمروء بفتح الباء وكسر 
الهمزة من غير ياء بوزن «فعل»» خارجة والأزرق» وعدي بن الفضل الأزدي عن 
أبي عمرو وابن غزوان عن طلحةء بكسر الباء من غير همز بوزن فعل» شيبة» ويزيد 
غير العمري» ونافع غير خارجة» وابن جمّازء وأبي قرة» وابن سعدان عن اختياره» 
مثله مھموز ابن جمّاز عن نافع» ودمشقي غير محمد بن هشام عن آبیه والترمذي 
عن ابن ذكوان» بکسر الباء وفتح السين» نحو بش الْمَصِيرٌ4 العمري عن يزيد 
وخارجة عن نافع» ومحمد بن هشام عن آبیه» ومحمد بن إسماعيل الترمذي عن ابن 
ذکوان» مثله مهموزء الحسن البصري''' بوزن «فیعل» حمصي طريق أبي الفضل» 
وابن أبي ليلى» ونعيم بن يحيى» وبكر بن عبد الرحمن معاأعن حمزة» بوزن «فیعل» 
داود الفزاري» وأبو حاتم عن یعقوب. وأبو عمرو والخليل» وشيبان عن عاصم» 
والأعشىء وابن أبي حمادہ وابن أبي أمية» والبرجمي غير أبي علي عنه» وهارون بن 
حاتم والجعفي والاحتياطي» والدارمي» ويحيى بن سليمان جميعاً عن أبي بكر عنہء 
وخلف غير الخزاعي عنه» وموسى بن حزام وأبو حمدون عن يحيى عنه» والأعمش» 
والهمداني عن طلحة وابن سعدان عن اختياره» وهي رواية أبي الفضل الخزاعي عن 
شيوخه عن یحیی إلاعن خلف عنه مختلف فیه» محمد بن جعفر الجربي عن أبي 
عون عنه» بوزن افیعال) ابن نبهان» وابن مجالد» وعصمة عن عاصم» والرفاعي طريق 
الغضائري» ومحمد بن رافع كلاهما عن يحيى عن أبي بكر» بوزن «فعيل» بكسر الباء 
)١(‏ آية: .١56‏ 

(۲) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۲٥‏ . 




















۱۱۱۸۰ 





00 اس جامع القواءات 
مهموزء وبياء قبل السين» محمد [بن صالح المري عن شبل عن ابن كثير» بفتح الباء 
والياء بعد الهمزة» وبفتح السین]) بوزن «فعيل» عمرو بن خالد الأعشى» والضحاك 
ابن ميمون/ وهارون بن موسی عن عاصم وابن أبي حماد» وهارون بن حاتم» وابن 
صالح» وخلاد عن أبي بکرہ وأبو يوسف الحجاج ابن حمزة القاضي الخشابي عن 
يحيى عنه» بوزن «فعيل» آبو قرة موسى بن طارق اليماني عن نافع کالباقین» إلا أني 
قرأت عن هارون العتكي» والقاسم بن عبد الواحد كلاهما عن ابن كثير» وعن خلف 
عن عبيد عن شبل عنه بتليين الهمز'"". 
قال ابو علي» قال يحيى”": شك أبو بكر كيف قرأه على عاصم'. 


وس 
#ورّثوا الكتات 4 برفع الواو وكسر الراء مشددة» الحسن" 2 على مالم يسم 


فاعله والله ورئتموه وحده. 


#وَلدَارُ4 بلام واحدة» خرو 4 بالخفض» أحمد بن انس عن ابن ذکوان؛ 


وعن ابن عتبة آیضا. 


وین يَمْسِكُونَ4”" بإسكان الميم خفيفة السين» من أمسك يمسك» أبو 
یک وحماد بن أبى زياد» والمفضلان ک وأبان» وعصمة وهارون العتكى» وشيبان 


(۱) ما بین المعقوفتين ساقط من المتن» ومثبت في ا حاشیة. 

(۲) انظر: معانی القراءات ۰4۲۷/۱ المنتهى ص۳۹۲ء جامع البيان في القراءات */ 2١١71١‏ 
المستنير ص٤ ٠‏ 4» المصباح 4۱/۲ النشر ۲/ ۲۷۲. 

(۳) ابن آدم» سبق التعريف به في الفقرة (5 ١‏ 0). 

(5) انظر: الموجز ص۱۹۱ ۰ 

.159 آية:‎ )٥( 

. 576 انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۰۵۲ مصطلح الاشارات في القراءات ص‎ )٦( 

(۷) آية: ۱۷۰. 

(۸) المفضل بن محمد الضبي» والمفضل بن صدقةء سبق التعريف بهما في الفقرتين (585)) 
و(۹۷٦).‏ 




















۳ ل 6584 


سورة الأعراف 
جميعاً عن عاصم ونعیم بن بحبی عن أبي عمروء وعبید الله بن موسی العبسي طریق 
آبي علي عنه» ومحمد بن زكرياء وابن زياد عن حمزة(. 

#دریمم ٭ بلا ألفء مكي حمصي» والقطعي» وعمرو بن هارون كلاهما عن 
أيوب» وكوفي غير المفضلان وابن نبهان وشیبان'''. 

لان يقولوا4”"» أو يَقولوا4''' بالیاء فيهماء آبو عمرو غير الأصمعي عنه 
وابن محيصنء وأبو عبید» وابن عیسی هکذا ذکر آبو علي في تصنیفه عن اختیار ابن 
عیسی» وفي مفرده عنه بالتاء وافقهم محمد بن صالح المري عن شبل عن ابن کثیر 
ف ی 

لقَائبَعَهُ السيطان4“ بوصل الألف وتشدید التاء أي: تبع آثرهه الجعفي 
والرواسي عن أبي عمرو» وطلحة بن مصرف". 

یله ذَّلِكَ »۲۷ مظهرء شيبة» والزهري» ويزيد غير الدوري عنه» ونافع غير 
ابن سعدان طريق أبي علي عنه عن المسيبي عنہہ وابن المسيبي أيضاً عن أبيه من طريق 
أبي الفضل عنه» ومحمد بن عيسى عن رجاله عن ورش عنه» والأهناسي عن الأزرق 
من طريق الشذائي» وابن هلال من طريق ابي عدي عنه» وابن بويان عن ابي شيط عن 
قالون عنه» وحميد بن قيس» وعبد الله بن كثير غير ابن بقرة» وابن الب والأنطاكي» 
)١(‏ الباقون بفتح ا میم وتشديد السين. انظر: السبعة ص۲۹۷ المصباح ۲/ .٦١۷‏ 
(۲) الباقون بغير ألف منصوبة التاء. انظر: التیسبر ص4 ۰۱۱ الوجیز ص1894١.‏ 


(۳) آية: ۲ ۱۷. 
)٤(‏ آية: ۰۱۷۳ 


.۲۷۳ /۲ الباقون بالتاء فیه|. انظر: الوجیز ص ۰۱۸۹ النشر‎ )٥( 
.۱۷ ۵ آية:‎ )5( 

(۷) انظر: معاني القرآن للنحاس ۰۱۰۵/۳ البحر المحيط ۵/ ۲۲۲. 
(۸) آیة: ۲ ۰۱۷ 
































۸۰ -_-_ سے مر يك سبيت ہت م يدت جامع م القر اءات 
والبّلخي من طريق أبي الفضل الخزاعي عنهم عن قنبل عنه» وأبي ربيعة» والزينبي 
معاً عن قنبل آیضاء والزينبي عن أبي ربيعة عن البرّي» والزينبي عن الخزاعي عن ابن 
فلیح والخلواني غير البخاري» والأخفش والزعفراني عن هشام» وسلام» وعاصم 
غير المفضل» وحماد بن أبي زیادہ وأبان» وعصمة وأبي بكر إلا الجعفي» والكسائي 
والبُرجُمي من طريقيه؛ وابن جبير» [ويحيى بن سليمان طريق أبي علي عنهم عن أبي 
بكر عنه» وحفص إلا آبا عمارق وابن جبیر ]۱ والواقدي عنه» والهاشمي عن الأشناني 
عن عبيد من طريق الأهوازي عنهم عنه» وابن سعدان» وابن جبير عن اختيارهما""". 

وقال الخزاعي في تصنيفه: عن حماد بن أبي زياد وعن خلف عن يحيى 
مظهر» وعن الآخرين عن عاصم مدغم. 

وقال أبو بكر بن مهران: وأدغموا ؛٭یلھٹ هت دک 4ء و لكر © [المرسلات: ٢۰‏ 


5 / إلا النقاش لابن كثير» وقالون وحفص» وقال غيره: يدغم عنهم”". وقال الخبازي في 


تصنيفه: أظهر حجازي» وعاصم یهت ذلك ۹ء وال لق 6 وعنھم الإخفاء 
والإدغام. 
وقال لی أبو علی: فذاكرات أبا الفضل الخزاعي هذه المسألة» فرفع صوته 
وقال: آنا أخذ لجميع القراء #يَلَهّت ذلك € بالادغام وکنا ببغداد في حجرة. 
وسمعت أبا بكر المروزي»يقول: سمعت الخزاعي»يقول: قدذكرت اختلافهم 
في یٹ ث لك ۶ٰ۶ تست 
(۱) ما بین المعقوفتين ساقط من المتن» ومثبت في الحاشية. 
(٢(‏ انظر: جامع البيان ۴ القراءات 0۸۷۲ المستنير ص ۰۰ الصباح 21/9 الإتحاف 


ص٤٤‏ . 
(۳) انظر: المبسوط ص ۰۱۰۰ الغاية في القراءات العشر ص ۱۵۰ . 
































رة الأعراف : ل ١6۷۹‏ 


مرو ۳ 
کے کے ) / ۳ 5-5 6 3 ٤ٌ‏ 

ساء مل الوم » ''برفع اللام من غير تنوين وبکسر الميم» الأعمش طريق 
السعيدي عة 

#يَلْحَدُونَ274 بفتح الياء والحاء» وكذلك في سورة النحل"* وحم السجدة) 
ولیس غیرهن» حمزة» وطلحة» وابن آبي لیلی» وال من طریق السعيدي عنه» وافق 
زائدة بن قدامة عن الأعمش لا هاهنا فقط والكسائي» وخلف» وابن عیسی» وابن سعدان 
في سورة النحل فقطء هکذا ذکر آبو علي في تصنيفه عن اختبار ابن سعدان". 

#أن كيدي #بفتح الهمزة» یعنی لآن الأنصاري والقرشي عن ابن مسلم» 
ومحمد بن جرير عن ابن بکار". 


اوت رھ 


د04 بالنون وضم لاه مدني دمشقي» وحمصي طريق أبي علي 
عنه» وابن محيصن» وابن كثير غير خلف. والقطعي معاً عن عبيد بن عقيل عن شبل 
عنه» وهارون العتكي» واللژلژي والجعفي عن أبي عمرو» وسلام؛ وأیوب: والزجاج 
عن یعقوب. والزعفراني عن روح عنه أيضاًء وإسماعيل بن مجالد والحارث بن 
نبهان» وشيبان عن عاصم» والأزرق عن أبي بكر» وأبو زید عن المفضلء وجبلة طريق 
أبي أحمد المصري عنه أيضاًء وابن أبي لیلیە وابن سعدان عن اختياره» بالنون وجزم 
الراء» حميد بن قيس» وخلف» ومحمد بن يحيى القطعي كلاهما عن عبيد عن شبل» 


(۱) آية: ۰۱۷۷ 

(۲) انظر: الحرر الوجیز 4۷۹/۲ البحر الحیط ۰۲۲۱/۵ 

(9) آیة: ۰۱۸۰ 

۰.۱۰۳ آیة:‎ )٤( 

٥٤ آیة:‎ )۵( 

)٦(‏ الباقون برفع الیاء وکسر ا حاء فيهن. انظر: السبعة ص۲۹۸ الوجيز ص۱۸۹. 
(۷) انظر: المحرر الوجیز۲/ .٦۸۲‏ 


(۸) آیة: ۱۸۲۔ 


























"۸۱۳۸۹۱ 


۷۲م" ی 
عن ابن كثير» بالياء وجزم الراء» هماء وأبان» وعمرو بن خالد» والضحاك عن عاصم 
وابن صالح» وأبوعمارة» وخلاد عن أبي بکر عنه» وابن حزام» والخشابي عن بحبی؛ 
وابن جبير عن حفص» والخزاز عن هبيرة والأهوازي عن ابن أبي أمية عن حسنون عنه 
أيضاًء وهي رواية الخبازي عن هبيرة» وكذلك طلحة وزائدة بن قدامة عن الأعمش» 
وأبو عبید» و حلف» وابن عيسى عن اختيارهم» الآخرون بالياء وضم الراء”". 

يا مُرساها4”" بكسر الهمزة حيث کان» وهي لغة نعيم بن يحيى عن 
الع 

شر كا بكسر الشين» ساكنة الراء» منونة الكاف» يزيد» ونافع» وابن مناذر؛ 
وابن محيصن» ومحبوب عن إسماعيل/ بن مسلم عن ابن كثير» وحمصي طريق 
أبي علي عنه» واللؤلؤي ومحبوب. والجعفي عن ابي عمرو» وعمرو بن هارون 
عن أيوب» وأبو بكر» وحماد بن أبي زياد» وأبانء وعصمة وابن مجالد» وابن نبهان» 
ومفضل بن صدقة جميعاً عن عاصم» وجبلة» وأبو زيد عن المفضل عنه» وأبو عمارة 


عن 2 لت 
ہی۔ےہ 772 کا کے + کی اس 1 
للا یَتبَکُ کم خفیف» نافع والحسن والازرق عن أبي عمروء بالوجهين 
اللؤلؤي عن أبي عمرو“. 


.)٢٥٥( أبو يوسف ا حجاج بن حمزة» سبق التعريف به في الفقرة‎ )١( 

(۲) انظر: التذكرة ص۲۷۹ء الكامل في القراءات ص ۰۵0۷ المصباح ۰4۰۸/۲ النشر ۲/ ۲۷۳. 

(۲) آية: ۱۸۷۔ 

.۲٦۸ /١بستحلملا‎ ۵٥ص انظر: مختصر في شواذ القرآن‎ )٤( 

. ۱۹۰ آية:‎ )٥( 

)٦(‏ الباقون برفع الشين وفتح الراء تمدودة مهموزة غير منونة. انظر: التیسبر ص١۱۱ء‏ الوجيز 
ص۱۹۰. 

(۷) آیة: ۱۹۳۔ 

(۸) الباقون بتشدید التاء وکسر الباء. انظر: الوجیز ص ۱۹۰ النشر ۲/ ۰۲۷۳ الإتحاف ص٢۲۹.‏ 





سس سس 
































سورة الأعراف ۵۷۳ 


رن انّذِينَ يدعونَ من دون الله با4( بالیاء على الاخبار ثم العود إلى 
الخطاب. آپو القاسم السابوري واليزيدي» وابن رستم عن نضير طریق آبي علي 
عنهم عن علي» وهي قراءة يحيى بن وثاب» وابراهیم النخعي . 

ون وفي القصص #أن يبْطْض 29# وفي الدخان يوم بطش 4( 
بضم الطاء فیهن» وهي لغة ولیس غيرهن» يزيد" » وافقه المعلی بن منصور الرازي عن 
أبي بكر الا في القصص والولید بن مسلم» وطلحة في الدخان فقط لا غيرء زاد الثقفي 
عنه في القصص: والحسن هنا" وفي القصص:؛ وفي الدخان بیاء مرفوعة وبکسر 
الطاء(. 

ِن وَلِیْ لل غير مدغم» آبو بكر بن مهران عن البرجُمي وعن رُویس؛ 
والضریر وبه قرأت على أبي علي عن الضریر» وعن الغضائري عن التمار بياء واحدة 
مشددة» الزهري» والحسن» وعبد الوارث: والأصمعي» ويونس» واللؤلؤي» وأبو زید 
غير اللنباني عنه جميعاً عن أبي عمری وابن سعدان» وأبو خلاد وعصام» وعبيد طريق 
الخزاعي عنهما جميعاً عن اليزيدي عنه» وابن جرير عن أبي شعيب عنه» وابن الحباب» 
والشونيزيء وابن شَتَبُوذ عن ابن غالب عن شجاع عنه» وبكار بن أحمدء وأبو الطيب 
أحمد بن القاسم البغدادي كلاهما عن أبي علي الصواف عن ابن غالب عنه أيضاً 
وأوقية طريق أبي أحمد المصري عنه» والواقدي كلاهما عن العباس عنه» ومفضل بن 


(۱) آیة: 144. 

(۲) انظر: ختصر الشواذ في القرآن ص ۵۳. 
(۳) آیة: ۰.۱۹۵ 

۰۱٩ آية:‎ )٤( 


. ٠١ آية:‎ )٥( 

۰۲۷ ١/٢ انظر: النتهی ص٣٤۳۹ وقرأ الباقون بکسر الطاء في ا حمیع. انظر: النشر‎ )١( 
. ٥۳ص انظر: ختصر نی شواذ القرآن‎ )۷( 

(۸) انظر: مفردة الحسن البصري ص ۹۷ ۰۲ مصطلح الإشارات في القراءات ص4۲۸ . 
)٩(‏ آیة: ۱۹٩‏ . 


























Vf‏ سس سس ات گت ۱ س جامع الم اعات 


عن المفضل عنه وبه قرأت على آبي علي عن زید» والزجَاح» الباقون بثلاث ياءات» 
الأولى: ساكنة مدغمة والثانية: مکسورة مشددة والثالث: مفتوحة مخففة. 








We‏ 6 ع 
#طيّف 7#" بوزن ميت» ابن كثير» وحميد» وحمصي طريق أبي علي عنه» 
وابن مناذر» وبصري غير خارجة» والجعفي عن أبي عمروء وايوبء والكسائي غير 
أبي عبید» ويحيى بن آدم» وابن عبد الرزاق» وأبي أحمد كلاهما عن الشيزري عنه 





أيضاًء ونعيم بن يحيى عن حمزة وزائدة بن قدامة عن الأعمش» بالوجھین اللؤلؤي 
عن آبي عمرو(۳. 
رهم۵6 بضم الیاء وکسر المیم يزيد» وشيبة» ونافع» والولید بن 
مسلم» وزائدة عن الأعمش. 
۱ب نَم لايُقَصَّرونَ4 بضم الیاء وفتح القاف وتشدید الصاد/ الزهري" وکلهم 
الام کشر اضاد 


1 اختلفوا فيها في فتح عشر باءات: قوله تعالى: حاف »۱ وطبتری 


عل ک۸ بففد الياء فيهماء حجازي غير الزهري» وأبو عمرو والنوفلي عن ابن 
بكار» وافق الربيع بن ثعلبء والثقفي معا عن الوليد بن مسلم في مک 24 وأبو 





:۲۷ ۶/۲ النشر‎ »5 ٠ انظر: المنتھی ص۳۹۳ المستنير ص"‎ )١( 

.۔٦۰٢ آية:‎ )٢( 

(۳) الباقون لطي 4 بألف ممدودة بعدها همزة مكسورة. انظر: الصباح ۲/ 4۱۰ النشر .۲۷٢/۲‏ 
)٤( ۱‏ آیق: ۲۰۲ 

)٥( 0‏ وقرأ الباقون بفتح الیاء وضم الیم. انظر: مصطلح الاشارات في القراءات ص9 4۲ . 

)٦( 0‏ انظر: مختصر في شواذ القرآن ص ۵۳. 

. ٩۹ آية:‎ )۷( 





(۸) آیة: ۱۵۰. 





























سور الأعراف ہے ی م ی ہے ٦۷۵‏ 
علي عن الخزاز عن هبيرة» وعن القاضي عن حسنون عنه في لاف . 
زاد مدني غير الزهري» وكردم بن خالد عن نافع والأنصاريء والثقفي عن 
ابن مسلم دا آصیب 24 وفتح مکي» وأبو عمروء وأبو خليد عن نافع» وابن 
مناذر» والعمري عن یزید» والأنصاري» والثقفي ومحمد بن جریر عن اختياره 
إن اَصْمَلعََنْكَ ۷۹ء زاد الجھضمي؛ وخالد بن جبلة» وأبو العباس الليثي عن 
أبي عمرو فتح الهمزة في ِي وفتح حمید بن قیس» وابن کثیر غير قُنبل» والبرّي» 
والنوفلي عن ابن بكار ارف َنظر ۹ء وفتح ابن مناذر وحفص وحيث كان رم 
ر یالوکو ۲4ء ول(عَنْءیِ رن 4 بسكون الياء فيهماء ابن محيصن» والحسنء 
وحمزةه ونعيم بن يحيى عن الأعمش» وطلحة وابن أبي ليلى» زاد نعيم عن الأعمش 
رب ادا € وما مسن السو 4 وافقه علي بن كيسة عن سُلیم عن حمزة 
في من لو » والخلواني عن الدوري عن اليزيدي عنه في یل » 
ومسي لس ۹ء وعبد الله بن عامرہ وعبد الله بن قيس طريق الأهوازي عنه في 
لین ۹ء وحمصي من طريق أبي الفضل الخزاعي عنه في ار الوكوش .'٥(4‏ 
واختلفوا فيها في حذف ياءين: أحدهما في وسط آية» قوله تعالی: 2 
كيدٌونفلا 4 بياء في الوصل دون الوقف» يزيد وشيبة» ونافع غير ورش» وقالون» 


والمسيبي» والأصمعي» وابن خلید عنه» والحسن» وأبو عمروء وأبو حاتم» وعبد الله 


(۱) آیة: > ۱۵. 
(۲) آیة: ۱٤٤‏ . 
(”)آية: ۳۳ 
)٤(‏ آية: ٩‏ ۱۶. 
(۵) آیة: ۰۱۸۸ 
)٦(‏ انظر: المنتهى ص۳۹4 الصباح ۲/ ۰4۱۰ النشر ۲/ ۲۷6 
(۷) آیة: ۱۹۵. 















































o 2‏ جامع القراءات 
ابن مخلد بن شعيب الرازي» وأحمد بن یوسف التغليي کلاهما عن ابن ذکوان؛ 
هكذا ذکر أبو علي في تصنيفه عن التغلبي عنه بياء في الحالين ابن صُتَبُوذ عن قنبل» 
والحُلواني» وال خفش. والداجواني عن هشام» وسلام» ويعقوب لا لنظژون ۱۷۷4ء 
وافق الحسن: والعباس طريق أبي أحمد المصري عن أوقية عنه في الوصل فقط 
بالوجھین عصمة عن أبي عمروء وقد ذكر. 


ذکر الإدغام 


قوله تعالی: امرك ال € جک ۳4 رن مث يننا ۶4ء رغ 
ڑا ۱۰4 بام رن 24 یارزو مل 74" الاين 04 جرک با 
ینت4 الاب ینا ۱۷4 یں بو ۹ وشل یت 


۳ 


رکم آ4 «الزیت موه ۳4 لیا َال مسرت 4 


(۱) آية: ۱۹۵. 

(؟) آية: ۱۲ 

(۳) آية: ۱۸۔ 

.۱۹ آیة:‎ )٤( 

)٥(‏ آية: ۲۷۔ 

)٦(‏ آیة: ۲۹۔ 

(۷) آية: ۰۳۲ 

(۸) آية: ۳۷ وكذلك ما بعده. 
)٩(‏ آیة: ۳۸. 

.۳۹ آیة:‎ )٠١( 

.4١ آیة:‎ )۱۱( 

۔٦٤ آية:‎ )٦١( 

(۱۳) آية: 
)١5(‏ آیة: ۵۳ وكذلك ما بعده. 
(۱۵) آیة: 64. 
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© 




















سورة الأعراف سے ل لالات 

لوار يت 4 و س ۷4 َنأ رَه 0/94 د ال ؟ارأ 
| ویو 294 مَاسَبَقَكم چا «تطبخ عل 204 نکن کن 204 «الشعرة 

۱ میرب 4( رد لگ 004 تمم ما 4ء «وَآلِهَكَكَ ا4 یا ن 

۱ ی ه0117 ؛ وم عَلَيھہ 4(« ویک کیو یناه کم ۱۲۷ ۲ تدر رک ۱6 

ولگ مروت ۳4 ل قال رن ۳4 6ل أن 4 اال کی یر 

موی € نم تیک 4 ال رت 4 لک کات ثر 201904 کال رب ۱۱4 





۱ 

EE 
.۷۱ آية:‎ )۲( 
۰۷۷ آیة:‎ )۳( 
آية: ۸۰ وكذلك ما بعده.‎ )٤( 
.۱۰۰ ا (۵) آیة:‎ 
.۱۱۵ آیة:‎ )٦( ا‎ 
.۱۲۰ آية:‎ )۷( 
آية: ۱۲۳۔‎ )۸( | 

.۱۲ > آیة:‎ )4( ٠ 

(۱۰) آية: ۱۲۷ . 
(۱۱) ایة: ۱۳۲ . 
)۱١(‏ آیة: ۱۳۶. 
(۱۳) آیة: ۰۱۶۱ 
(۱۶) ایة: ۰۱۱۷ 
(۱۵) آية: ۱۶۲ . 
)١5(‏ آیة: ۱6۳ وكذلك ما بعده. 
(۱۷) آیة: ۰۱۶۸ 
(۱۸) آیة: ۱۵۱. 
(۱۹) آیة: ۱۵۳. 
(۲۰) آیة: ٠١١‏ . 


















































۸ ے سس ٹس سس سے سس جامع القر راءعات 


48 ا 7م رم > م 
لاصیب ہو € ريصم عنهم ۰۳6 ومن قو موم ۳4 وَإِذقِلَ للم ۷4 

ید تشر 4 طز لع ۳4 سیرک ۹( ادم ین ورهز ۹" الیک 
1 کر 4 تین 4" ا لک 74" یش رک ترس ۲۱۱ 


۲ خن العفو وام ۱4 مرا نع 4" فذلك خمسة وخمسون حرفا. 
ذکر الامالة عن قتيبة 


لين لیے ۳ یمیل السین. کرت ۳ لیادو ۱۹ لین 
الکن ۲۱۷۷۹ جات (gd‏ لجال » , ۳ ۰ 1ر4 بمٹا کت 


.١65 آية:‎ )۱( 

. ٠١۷ آية:‎ )۲( 

. ٠۵۹ آية:‎ )۳( 

(6) آية: ۱۲۱ وكذلك ما بعده. 
)٥(‏ آیة: ۰۱۲ 

.۱۹٩ آية:‎ )5( 

(۷) آية: ۱۷۲۔ 

(۸) آية: ۱۷۹ . 

(۹) آية: ۰۱۸۷ 

(۱۰) آیة: ۱۸۹ . 

(۱۱) آیة: ۱۹۷۔ 

(۱۲) آیة: ۱۹۹۔ 

۲ :ةيآ)١9(‎ 

(۱۶) آیة: ۰۱۱ 

(۱۵) آیة: ۱۷ . 

.۳۲ آية:‎ )١5( 

(۱۷) آیة: ۳۷. 

. 4٩ آية:‎ )۱۸( 

(۱۹) آیة: 6۸ . 

(۲۰) ما بین المعقوفتين ساقط من ا متن ومثبت في الحاشية. 







































































یو رة لاور ق ل ا م لد ۵۷۹ 
ایی 74 یت € ين لسر 4 عن شمایلی ۵4 
ویک بلحت ۳4 لطبت ۳4 خر في َة 
یام ۷4ء لین سُلَطَدنِ ۱4 بطر ۰4 ی ۱۳4 صفرت °4( 
آضتار ۱۹4 ییا ٥4‏ غیت ۷4 یرت رین ۹ء ولال ۷4 
یرت میرن ۳4 یمیل الغين منه حيث کان تکیت »۱۷ يميل الحاء من 


و 2 سر 
۰ ۶ 


حيث کان #الكذييت 4ء گرهیه 4 یمیل الکاف» حير لسن ۲ یمیل 


(۱) آية: 
(۲) آیة: ۷. 

(۳) آية: ۱۳. 
)٤(‏ آیة: ۱۷. 
)٥(‏ آیة: ۲۱. 
)٦(‏ آیة: ۲۸. 
(۷) آية: ۳۲. 
(۸) آیة: ٤١‏ . 
)٩(‏ آیة: 4 ۵. 
(۱۰) آیة: ۷۱. 
(۱۱) آیة: ۰۱۰۸ 
(۱۲) آية: ٤‏ ۱۰. 
(۱۳) آية: ۰۱۱٩‏ 
(۱۶) آیة: ۰۱۳۸ 
(۱۵) آیة: ۱4۳ 
0 ) آیة: 4 . 
(۱۷) آیة: ۵ ۲۰. 
(۱۸) آیة: ۸۳. 
)۱٩(‏ آیة: ۸۷. 
(۲۰) آیة: ۸۸. 
(۲۱) آیة: .۸٩‏ 


© 











م حا مع القر عات 


وچ ر م 


الفاء قلياتً میت ۱۱۱۹ء فاق ادن شین يميل الدال والحاء شيئاً يسيراً» 
وكذلك جمیع إمالته ليست بالفاحشة وإنما یمیل إمالة لطيفة إلا أن منها ما هو آشبع» 
ومنها ما هو أقل على نحو ما بينته في الحروف التي تمن سجن 4 يميل السین 
مضہ حيث كان» 8 وََالوأمَهََا )يمي ل الميم قلیلا من جلف 4 يميل اللام 
قليلاً حيث کانء یک یل 4 يميل اللام من ثلاثين قلاا عل ناس »۱ 
تاکن 4 ووت آزکم الیک 4 يميل الراء منه حيث كان قليلًا» 
مئل ہیں 4: ھاو ی :۳۹ يميل الهاء قليلاء نس ود 4 يميل 
الواو قليلاء عن لهل 4 . 


وزادواعليه کل ۱۱۲۹ء ایی 4 من بای 4 تایا بو ۱۵ 
بإمالة التاء ولا يهمزء کل ناس .٠04‏ 


(۱) آیة: ۹۱. 
)٢(‏ آیة: .۱١١‏ 
(۳) آية: ۱۲۰. 
)٤(‏ آیة: ۱۳۲. 
)٥(‏ آية: ١‏ ۱۳. 
)٦(‏ آية: ۱۲ 
(۷) آية: ۱٤٤‏ . 
(۸) آية: ١٥۱ء‏ في الأصل وت عَر مت # وهذا الموضع في سورة المؤمنون ۰۱۱۸۰۱۰۹ 
(۹) آية: ۱۸٩‏ . 
(۱۰) آیة: ۱۸۹. 
(۱۱) آیة: ۰۱۹٩‏ 
(۱۲) آیة: 1۰. 
(۱۳) آیة: .٩‏ 
(۱6) آیة: ۰۱۰۱ 
(۱6) آیة: ۰۱۳۲ 
)٦٦١(‏ آیة: ۰1۰ 



































سورة الأنفال 


مدنية في قول الحسن» وعكرمة» وفي قول ابن عباسء وقتادة مدنية أيضاً إلا 
سبع آیات من قوله: ويکر بک اَی کالوک 4 إلى آخر سبع آیات(۱). 

وعددها: سبعون وست آيات في قول أهل الحجازء والبصرة» وعطاء وأيوب» 
وخمس في قول أهل الكوفة» وسبع في قول أهل الشام. 

اختلافها: ثلاث آیات شم یلک شامي» بصري» وأيوب» ام 
كات مولا ۲۹ حجازي» وشامي» وبصري» وأيوب» «وبالموییت 4 


حجازي» شامی کوفی" وهی ألف وثمان مئة واحد وثلاثون كلمة. 
روفن خر وفها: حمسة لاق ضرف ومضا حرف واقدان وسیعون حرفا. 
کر الحر رت 


#علتفال274 ابن محیصن ۷ يريد لعن الا 4 بحذف الهمزة» ويدغم 


النون في الام(“ وقراءة العامة أجود وأشهر. 


(۱) انظر: زاد المسير ۲/ ۰۱۸۲ تفسير الرازي ۱۵/ ۷٤١٦ء‏ فتح القدير ۲/ ۳۲۳. 

(۲) آیة: 5”. 

. ٤١ آية:‎ )۳( 

. ٦۲ آية:‎ )٤( 

.۲۹٦٢ص انظر: البيان نی عد الآي ص۸٥۱ء فنون الأفنان ۱/ ۳۸۰ الإتحاف‎ )٥( 

.۱ آية:‎ )٦( 

(۷) انظر: مختصر نی شواذ القرآن ص٤‏ ۰6 مصطلح الاشارات في القراءات ص۱ ۰۳۷ 

(۸) انظر: الکشاف ۱۹۵/۲ البحر الحیط ۵/ ۲٦۹‏ الدر المصونه/ ٥٦٥۵ء‏ الإتحاف ص۹۰ ۲. 


۲ 

















کک ی د : جامع القراءات 


شود دكم اللہ احدّى 4ه (1) بالوصل بين الهاء والحاء(آگ ابن محيصن ٣‏ 


والقطع آشهر وأصوب. 
لإي مُودكم € بکسر الهمزةء أي: يقال إني» الهمداني» واللولژي وخارجة 
عن آبي کو 


وه سپ سس 


مُرْدَفِينَ 4 بفتح الدال» يزيد» وشيبة» ونافع» وحميد بن قيس»ء وقنبل طريق أبي 
عونء والعباس بن الفضل عنه» والثقفي عن ابن مسلم» ومصري غير الحسن» وأبي 
عمرو إلا يونس» وخالد عنه» وعمرو بن خالد الأعشى» والضحاك معا عن عاص 
والمعلی بن منصور وإسحاق بن يوسف کلاهما عن أبي بكر عنه وأبو عبید(). 
«إذ یشیم" بضم الياء وإسكان الغین وتخفيف الشین؛ یزید وشيبة» 
ونافع» وإسحاق بن إبراهيم من طريقين عن ابن مسلم» والحسن ومحمد بن سعدان 
عن اختياره» بفتح الياء وبألف خفيفة الشين» لحاس بالرفع» مكي» والزهري» 
وأبو عمرو غير الأزرق» والسعيدي» وأبان وشيبان عن عاصم وأبو عمارة عن أبي 
بكر عنه» وابن جبير عن حفص عنه. 


1 


(١) 
(۲) 


sÛ 


۷ 

ي: بإسقاط همزة حى 4. انظر: البحر المحيط /٥‏ ۲۷۷ الدر المصون ٦٥٥ /٥‏ مصطلح 
الاشارات ص۳۱٤۰‏ الاتحاف ص۰۲۹ 

(۳) انظر: مختصر في شواذ القرآن ص٥٤٤‏ مفردة ابن حیصن ص47 7. 

.٩ آية:‎ )٤( 

.۲۰۲ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص٤ ۰۵ شواذ القراءات ص‎ )٥( 

۰۲۷۵ /۲ الباقون بکسر الدال. انظر: السبعة ص٤ ۰۳۰ النشر‎ )٦( 

(۷) آية: ١۱۔‏ 

(۸) الباقون بضم الباء وفتح الغين وكسر الشين مشددة وبياء بعدها. انظر: السبعة ص٤ ٠٣‏ 
التيسير ص١١١‏ . 


ام سس 
































سورة الا 


OA کچچجچھے 1 وب ج مت‎ RE 
لام بإسكان الميم» ابن محیصن(.‎ 
لإي مَعَكم4 بکسر الهمزة على معنى الحكاية» محمد بن مناذر» وهي قراءة‎ 
عيسى بن عمر الثقفي"".‎ 

ومد ذُبْرَه# بسکون الباء الحسن وحدہ؟'. 

«مُوَهُنْ 4( بالتشديد والتنوين» کید؟» نصب. حجازيء وأبو عمرو غير 
هارون» ومحبوب عنه» والوليد بن مسلم وهبة الله عن روح وشيبان عن عاصم؛ 
والجعفي عن یم بكر عنه» وا عبيد» وابن سعدانء وابن جبير عن اختيارهم» 
مضاف. ابن مناذر» وحمصي؛ والحسن والزجّاج وأبو بكر الفزاري معاً عن 
يعقوب» والزعفراني عن روح عنه» وحفصء وأبان عن عاصم» ومحمد بن المنذر 
وعبد الله بن عمرو معاأعن يحيى عن أبي بكر عنه» وقرأت عن هارون» ومحبوب عن 
أبي عمرو بالتخفيف والتنوين» کی 4 بالنصب أيضاً کالباقین۳). 

واناه مَع مت f‏ بفتح الهمزة» يزيد» وشيبة» ونافع» ودمشقي» وعبد 
الوهاب بن عطاء الخفاف» وأبو جعفر الرواسي معا عن أبي عمروء وسلام» وأيوب» 
وحفص» وشیبان» وابن مجالد عن عاصم» وأبو عمارة وخلاد عن آبي بكر عنه!". 
(۱) آیة: ۱۱. 


(۲) انظر: الحتسب ۰۲۷۳/۱ الحرر الوجیز ۵۰/۲ الاتحاف ص۰۲۹ 
(۳) الباقون (أني) بفتح الألف على أنها معمولة ليوحي. انظر: الحرر الوجیز ۲/ ۰۵۰۷ البحر 


الحبط ۵/ ۰۲۸ 

)٤(‏ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص٥٤٤ء‏ مفردة الحسن البصري ص ۰۳۰۱ شواذ القراءات 
ص ۲۰۲. 

(۵) آیة: ۰۱۸ 


1( انظر: النتهی ص۰۳۹ النشر ۲۷۲۱/۲. 


(۷) آية: ۱۹ . 
(۸) الباقون بکسر اهمزة على الاستتناف. انظر: التیسیر ص۰۱۱ الوجیز ص ۱۹۳ ۰ 























Î AY 

















كازة وا يت ET‏ 5 8 جامع القراءات 
وت مه 3 2 و عن 2 53 
#وتخونوا أمانتكم 17#" بغير آلف منصوبه التاء» حميد بن قيس» وعبيد بن 
عقيل» ويونس كلاهما عن ابي عمرو والقرشي» والقزاں والقصبي غير [أبي ]97 
الفضل عنه جميعاً عن عبد الوارث عنه آیضاء وابن أبي لیلی''. 
1 74 . ورام ر 5 5 2 ٥ e‏ 
ان كان هذا هر الحَ ى۹١‏ بالرفع» الأعمش طريق نعيم بن یحیی (*. 
وما كانَ صَلائهُم 74 بنصب التاء الا مگاء وَتَضْدِيَة4 بالرفع فيهماء 
الجعفي» والأزرق عن أبي عمروء وشيبان» وابن نبهان معا عن عاصمء والجعفي» 
وهارون بن حاتم عن أبي بكر عنه» وابن أبي ليلى”". 
#إلا مُكَا» بالقصر والتنوين من غير همزء العباس من طريق أبي علي عنه 
وعلي بن الفضل/ كلاهما عن أبي عمروء الباقون بالمد والهمز”". 
رسس رس 1 5 
لوَيَكونٌ الدّينُ74" بالرفع» الأعمش طريق السعيدی۱. 
#یما نَحَمَلُونَ بص که بالتاء» الحسن» ومحبوب» والهمداني كلاهما عن أبي 
عمرو وسلام ويعقوب غير الزجّاج» والمعدل عن روح عنه» هكذا ذكر أبو علي في 
مفرد يعقوب» وبه قرأت عن ابن مقسم» وهبة الله عن رجالهما عن یعقوبءوقرأت على 


(۱) آية: ۲۷۔ 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من المتن» ومثبت في الحاشية. 

(۳) انظر: المحرر الوجيز ۱۸/۲ شواذ القراءات ص٤‏ ۰۲۰ الصباح ۲/ ۶۱۷ البحر المحيط 
۳۷/۵ 

.۳۲ آیة:‎ )٤( 

.۲۹۷ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ؛ ه. البهح ص ۰۵۲۳ الا تحاف ص‎ )٥( 

.۳۵ آية:‎ )٦( 

(۷) انظر: شواذ القراءات ص8 ۰۲۰ المصباح ۲/ .٦١۷‏ 

(۸) انظر: المصباح ۲/ ٤١۷‏ . 

)٩(‏ آیة: ۳۹۔ 

(۱۰) انظر: مختصر في شواذ القرآن صی٥٤٤ء‏ المبھج ص ۰۵۲۳ مصطلح الإشارات في القراءات 
ص٤۳٤‏ . 














مور لك لاح نم 2س 5-8 لك 6۸۵ 
أبي بكر المروزي عن سلام» وعن اختیار أبي حاتم» وعن رُویس بالتاء» وعن الآخرين 
بالياء وهي رواية الخبازي أيضاً عن یعقوب؛ وقال آبو علي في تصنيفه: بالتاء. ورُویس؛ 
والمنهال» وداود» وأبوبكر الفزاري» وأبو حاتم وابن خالد جميعاً عن یعقوب؛ وبالياء 
روح» وزید» والزبير بن أحمد بن سليمان عن الجماعة عنه» والحسن بن مسلم بن 
سفيان الضریرعن شيوخه عنه» وعبد الله بن بحر الساجى عنه أيضاً کالباقین ۱). 

#فإن لِلهِ4”" بكسر الهمزة» هارون واللؤلؤي» والجعفي عن أبي عمرو. 

و 73 

خمسه 4 باسکان المیم» وهي لةه يونس» واللؤلؤي» وخارجة عن أبي 
عمروء وعبد الوارث إلا القصبی عنه فعنه آیضا(*. 

#بالعدوة4** بکسر العين في الموضعین» مكي» والزهري وابن مناذر 
وحمصي طریق آبي علي عنه» والحسن» وآبو عمرو غير الراوسي» وهارون وخالد 
ابن جبلة» وعدي بن الفضل عنه» ويعقوب» وأحمد بن جبیر عن اختياره» بفتح العين 
السعیدي"'ء الباقون بضم العین. 

يلك( بفتح اللام الثانية» من هلك يهلك» وهما لغتانء عصمة بن عروة» 
وشيبان بن عبد الرحمن» والضحاك بن ميمون عن عاصم» وخلاد عن أبي بكر عنه 
ویحیی طريق بی الحجاج". 
(۱) انظر: الستنیر ص۰۹٦ء‏ مصطلح الاشارات في القراءات ص4 4۳. 
(؟) آية: ٤١‏ . 
(۳) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص٥٤‏ البحر المحيط ۵/ ۳۲. 


(4) انظر: مختصر في شواذ القرآن ص٥٤٦‏ المحرر الوجيز ۲/ ١٢٥٦ء‏ البحر الحیط ٥‏ / 95". 
)٥(‏ آية: ٤٦۔‏ 


() انظر: مصطلح الإشارات في القراءات ص5 4۳ النشر ۲۷٦/٢‏ الإتحاف ص۲۹۸. 

(۷) انظر: شواذ القراءات ص5 .7١‏ 

(۸) انظر: ختصر نی شواذ القرآن ص٥٤‏ المنتهى ص ۰۳۹۷ الکامل في القراءات ص۰۵۹ شواذ 
القراءات ص" .7١‏ 






































كمه جج چھو سم هت یسرم جح یج یی یس تما موی سس تیا حا مع القراءات 

حي # بياءين خفیفتین الأولى مکسورة والثانية مفتوحة» يزيد» وشیبت 
ونافع غير ابن جمّازء وكردم بن خالد عنه» وحميد بن قيسء والبَرّي عن ابن كثير» 
وابن بوذ والعباس بن الفضل طريق أبي علي عنه» وابن مرة عن ابن مجاهد جميعاً 
عن قنبل عنه» والثقفي عن ابن مسلمء وسلام واللؤلؤي» ومحبوب كلاهما عن ابي 
عمروء والقرشي» والقزاز عن عبد الوارث عنه» والخلواني عن أبي معمر عنه آیضاه 
ويعقوب غير المنهال طريق أبي الفضل عنه والغضائري عن التمار عن رويس عنه 
أيضاًء وأبو حاتم» وأبو بکں وحماد بن أبي زياد» والمفضل طريق أبي الفضل عنه» 
وأبان» وعصمة وهارون العتكي» وابن مجالد جمیعاعن عاصم» وإسحاق بن يوسف 
الأزرق» وبكر بن عبد الرحمن القاضيء وأبو عمارة» وعبد الله بن صالح طريق أبي 
علي عنهم عن حمزة وابن منصور عن سلیم عنه» والرازي عن خلاد عنه» ویحبی 
ابن آدم» والرفاعي معا عن الكسائي» ونصير إلا ابن شعيب عنه» وخلف عن اختياره؛ 
بالتخییرہ ابن باذام طريق أبي علي عنہ'''. 

نیو يكسر الشين» الحس»ومي لغة. 

مب بالياء وجزم الباء أبان» وابن نبهان» وشیبان عن عاصم» بالتاء 


۴ب ساكنة الباء/ أيضاًء عمرو بن خالدء والضحاك معا عن عاصم والخزاز عن هبيرة» 


ومحمد بن جعفر بن الخلیل القاضي عن حسنون عنه أيضا©. 
ولا تن 4 بكسر الراء وفتح الهمزة؛ ابن ميسرة الرازي» وعمر بن بكير 


)١(‏ وقرأ الباقون بياء مشددة مفتوحة. انظر: جامع البيان في القراءات ۳/ ۱۱۳۷ الا تحاف 
ص۲۹۸۔. 

. ٤ آیة:‎ )۲( 

(۳) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص٥٤ء‏ مفردة الحسن البصري ص۳۰۲ شواذ القراءات 
ص" .7١‏ 

. 4 19 /۲ انظر: المنتهى ص۳۹۷ الصباح‎ )٤( 

. 519 /7 انظر: المستنیر ص۰۹٦ء المصباح‎ )٥( 





























سورة الأنفال -- صيصب ةصيه لس 6۸۷| 
هكذا قرأت على أبي علي وأبي نصر عنهم عنه» وعلى غيرهما عن ابن رُستم فقط. 

لذ تتوفی الّذِينَ74 بتاعین» دمشقي 6۷ 

من خلفهم 74" بكسر الميم والفاء الأعمش طريق نعيم بن يحيى. 

# ویس 4 بالیاء» يزيد غير العمري عنه وابن محیصن, ودمشقي إلا ابن 
عتبةء وابن جرير عن ابن بكار والحسن» وعدي بن الفضلء وأبو زيد طريق أبي علي 
عنه» كلاهما عن أبي عمروء والقرشي» والقزاز معا عن عبد الوارث عنہہ والخلواني 
عن أبي معمر عنه آیضاء وحفصء وأبو عمروء والخليل» وابن نبهان عن عاص 
وموسى بن حزام اليزيدي عن يحيى عن أبي بكر عنه» وحمزة» وهم» وخلف؛ وابن 
سعدان عن اختيارهما من طريق أبي علي . 

توا یم بفتح الهمزة» دمشقي إلا ابن جرير عن ابن بكار عنه. 

وو کہ وت محیصنء وطلحت ٩‏ 

ومن ربط 174 بضم الراء والباء جمع رباط» كما يقال حزام وحزم» ولجام 
ولجم وحمار وحم ونحو ذلك» الحسن وحده۲. 
(۱) آية: ۵۰. 
(۲) الباقون بیاء وتاء. انظر: السبعة ص ۰۳۰۷ الوجیز ص۱۹۳ 


(۳) آية: ۵۷. 


.5 ۳ /۲ انظر: الحرر الوجیز‎ )٤( 
.۳ 4۵ ۰۲۷۷ /۲ وقرأ الباقون بالتاء. انظر: التذکرة ص ۰۲۸۳ النشر‎ )٥( 
وقرأ الباقون بکسر اهمزة . انظر: المصدرين السابقین.‎ )٦( 


(۷) آية: .۵٩‏ 
(۸) معناها: لايعجزوني. انظر: ختصر في شواذ القرآن ص 66 البحر الحیط ۵/ ٤٣٣۳ء‏ الاتحاف 

ص۲۹۹۔ 

. ٠ آية:‎ )۹( 


(۱۰) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص 6 5؛ مفردة الحسن البصري ص ۰۳۰۲ مصطلح الاشارات 
قي القراءات ص٦٤‏ . 


























6۸۸ عت ت لسم جامع القر اعات 


عر مو 


رَهبُونَ4 بفتح الراء وتشديد الهاء» رُویس عن یعقوب. والسيرافي عن داود 
عنه» ویونس؛ وأبو زيد» وعبد الوارث من طريق أبي علي عنهما عن أبي عمروء مثله 
بالياء عبيد بن عقيل» ومحمد بن الحسن القرشي الملقب محبوب» وعدي بن الفضل 
عن آبي عمروء بالتاء» وخيروا في التشديد والتخفیفء هارون بن موسى» وعيسى بن 
عمر الهمداني» والجعفي عن أبي عمرو(؟ بالياء ساكنة الراء خفيفة الهاء كأنه لفظ 
إخبار اعترض بين مخاطبة قبله وبعده» الحسن البصري”"» الباقون مثله إلا آنهم بالتاء. 


لال ۳4 بکسر السين» ابن محيصن» وحمصي طريق اس الفضل عنه» 
والحسن. وهارون» واللؤلؤي معا عن ابي عمرو وأبو بکر؛ وحماد بن أبي زیاد 
وآبان» وعصمة عن عاصم» وأبو زيد» وجبلة عن المفضل عنه؛ والأزرق» ومحمد بن 
زكرياء والفرّاء غير حمزة» والخزاعي عن اختيار خلف"*. 

لان تكن منگم ماک غلبو لاه بالتاءہ حجازي غير الزهري» وابن مناذر؛ 
وابن جمّاز عن نافعء ودمشقي غير الشذائي عن ابن عتبة عنه» والأزرق عن أبي عمرو؛ 
والحلواني عن أبي معمر عن عبد الوارث عنه أيضاًء والبخاري» وعبد الرحمن بن 
أحمد بن مروان كلاهما عن زيد عن یعقوب بالياء» ابن جمّاز عن نافع» والزهري؛ 
وابن مناذر كالباقين من القراء(*. 

ہو كلو 2 کپ جج 1 ع 5 ۳ 
#وَعلمَ أن فيكم #”'بضم العین» أبو عمروء والخليل عن عاصم» وجبلة عن 
E‏ 
(۱) انظر: ال مستنبر ص ٠‏ شواذ القراءات ص۲۰۸ء الصباح 7۲ء الإتحاف ص۲۹۹. 
(۲) انظر: المصادر السابقة. 
(۳) آية: 1١‏ . 
)٤(‏ انظر: المنتهى ص۳۹۸ المصباح 4۲۰/۲ النشر ۰۲۷۷/۲ 


)٥(‏ وقرأ الباقون بفتح السين. انظر: المصباح ۲/ ۰4۲۰ النشر ۲/ ۰۲۷۷ التحاف ص۲۹۹. 
)٦(‏ آية: 17 . 


(۷) انظر: البحر المحيط ١ /٥‏ 6". 





























سورة الأنفال اجخیےےے ہی e‏ میم يسم ته ع ا سک کیت کی ON‏ 

اسما وفي الروم""» بفتح الضاد» حمزة» وعاصم إلا الخزاز عنه 
والأعمش» وطلحة وابن أبي ليلى» وافق خلف عن اختياره» والبَختري طريق آبي 
الفضل/ عنه عن ابن بشار» وأبو عمارة كلاهما عن حفص هناء قال أبو علي: وقال 
الجماعة عن حفص إلا آبا عمارة عنه والخزاز عن هبيرة عنه أنه كان يختار ضم الضاد 
فيهن وفي سورة الروم. 

وهكذا أقرأني أبو علي عن عمرو وعبيد عنه إلا الهاشمي عن الأشناني عن 
عبيد» فإني قرأت عنه» وعن الآخرين عن حفص بفتح الضاد فيهن. 

وقال ابن مهران: وخالف حفص عاصما في هذا الحرف في الروم". والأكثر 


عنه أنه بضم في السورتين» وأنا قرأت من طريقه عن حفص بضم الضاد فيهن في 


سورة الروم فقط 

ورن (فعلاء) بد وزائدة بن قدامة عن الاعمش؛ إلا أن الهاشمي عن 
بزیدبال رقم )٩‏ 

لوان یکی نکم یڈ صا ره بالیای کوفي والحسن والزهري» وابن 


مناذر» والجعفي» واللؤلؤي كلاهما عن أبي عمرو ۲ 


(۱) جميع المواضع من الآية: ٤‏ ۵. 

اظن اق طف ۱۷۲۲ 

(۳) أي: بفتح العین والمد والهمزة مفتوحة بلا تنوين جمعاً على وزن: «فعلاء». انظر: المنتھی 
ص۳۹۹ الإتحاف ص ۲۹۹. 

)٤(‏ قال ابن الجزري: وقرأ أبو جعفر بفتح العين وا مد وا همز مفتوحة نصباًء ولا یصح ماروي عن 
اماشمي من ضم الحمزة» وقرأ الباقون باسکان العين منوناً من غير مد ولا مز. انظر: النشر 
۰۳۷/۲ 


. 17 آية:‎ )٥( 
۰۲۷۷/۲ الباقون بالتاء. انظر: الوجیز ص4 ۰۱۹ الصباح ۲/ ۰4۲۰ النشر‎ )٦( 


A4 





























.0۹ ہے صصح کس - جامع القراءات 

ماکان ی بلامين» حمصي طریق آبي الفضل عنه(؟ إتباعاً 
EE‏ 

فان تكو ن 4 بالتاء» يزيد غير العمري» وابن مناذر» والثقفي عن ابن مسل 
وبصري غير هارون» واللؤلؤي» والجعفي» وعباس طريق أبي علي» والخبازي عنه» 
وأيوب» وأبان بن یزید وإسماعيل بن مجالد» والضحاك عن عاصم» والبختري عن 
ابن بشار عن حفص» وخلاد عن أبي بكر عنه» وأحمد بن جبير عن اختياره!*. 

لله سارى ولم سای بألف فيهماء یزیدہ والضحاك وعمرو 
ابن خالد كلاهما عن عاصم» وجبلة» وأبو زيد عن المفضل عنه» والشنبوذي عن التمار 
عن رُويس» والسيرافي عن داود كلاهما عن یعقوب. وافقهم أبو عمرو ومحمد بن 
مناذر» وحمصي» وژویس طريق أبي علي عنهماء وأبان» وابن نبهان» وشيبان» ومفضل 
ابن صدقة عن عاصم» وأحمد بن جبير عن اختیارہ في الثاني . 

متا أَحَدَّ منگم۹ بفتح الهمزة والخاء أي: أخذ الله شی وحمید 
والحسن» وحماد بن زید» وحماد بن عمرو معاّعن عاصم ويونس عن أبان عنه*۱. 
(۱) آية: 1۷ 


(۲) انظر: ختصر شواذ القرآن "6 ا منتھی ص‌۳۹۸. 


(ع) آية: 1۱۷ . 

(۵) الباقون بالیاء. انظر: الوجیز ص١۱۹‏ النشر ۲/ .57١‏ 

. 1۱۷ آیة:‎ )٦( 

(۷) آیة: ۰۷۰ 

(۸) الباقون بفتح اهمزة وسکون السین من غير آلف بعدها في الموضعين. انظر: التیسیر ص ۰۱۱۷ 
الصباح ۲۱/۲ . 


(۹) آية: ۷۰. 
۰ ١)انظر:‏ البحر المحيط ۵ مصطلح الإشارات في القراءات ص۳۹ . 
































ےڈڈ ا ا د ی ہے 3 ل 6۹۹ 
لمن و لايتهم 4 بكسر الواو» حمزة» والأعمش'". 
#وَالله بما يَعمَلونَ بصي بالیاء» عيسى بن عمر الهمداني عن أبي عمرو 
والقرشيء والقزاز عن عبد الوارث عنه والحُلواني عن أبي معمر عنه أيضاً"". 
#وفساد كَثِيد 474 بالثاء من الكثرة» الشيزري» وابن ميسرة الرازي معاً عن 
الكسائي(*. 
اختلفوا فيها في فتح أربع باءات: قوله تعالی: یمد ۲۳4 وان مک 004 
بفتح الياء فيهماء ابن مناذر وحده» وسکنها الآخرون وهو آشهر وأصوب» وفتح حجازي 
غير الزهري» وأبو عمروء والنوفلي عن ابن بكار ای آری 4( ون ناف 0-0 
وافق الخزاز عن هبيرة» والقاضي عن حسنون من طريق أبي علي عنهما في و آغاف 


ذكر الإدغام 
قوله: 9 لالب ری 3 1 سے کیٹ شی ۱۱ک کک ا 


.۷۲ آية:‎ )١( 

(۲) الباقون بفتح الواو. انظر: البهح ص ۲۷ إبراز المعاني 4۹6/۱ النشر ۲/ ۲۲۷. 
(۳) انظر: المصباح7/ 47١‏ . 

۰۷۳ آية:‎ )٤( 

. ۲۱/۲ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص٥٦٤ النتهی ص٤ ٤٠ء المصباح‎ )٥( 


)٦(‏ آية: ۹۔ 

(۷) آية: ۱۲ . 

. ٤۸ آية:‎ )۸( 

(۹) انظر: المنتهى ص ۰4۰۰ المصباح ۰4۲۱/۲ النشر ۰۲۷۷/۲ 
(١٠)آية:‏ ١۔‏ 


(۱۱) آیة: ۷. 
(۱۲) آیة: . 





























۶ س 


- - جامع القراءات 
الاب بعا ۰۷۹ #متايك قلي ۹ ولد لہ € «وقال لا عیب > 
وتوم ت الین تكس 4 ل مر لت يليم 4 کبک خر 
ی ۶4ء فذلك أحد عشر حرفاً. 


ذكر الإمالة عن قتيبة 


قوله/ :ينه 4 یمیل یه هکل القرآن وقد ذکرناہ لکوت ۱4''یمیل الكاف 
قليلاً لكسرة الراء التي بعد الألفء فإذا كان خفضاً فإنه إمالة مشبعة َال 74 عبر 
انشرب 74 يميل الميم قلیلّا: لعل تال 4 بإمالة التاء حيث وقع في موضع 


2 ور و مج ہے 


الخفض, وولو ارا ٩4‏ یمیل الحاء قلیلا. 


(۱) آية: ۳۵. 
)٢(‏ آية: ٤۳‏ . 
(۳) آية: ٦٦۔‏ 
)٤(‏ آية: 1 . 
)٥(‏ آية: ۵. 

. ۱ آية:‎ )٦( 
.6 4 آية:‎ )۷( 
.56 آیة:‎ )۸( 
.۷۵ آية:‎ )۹( 

















سورة التوبة 


مدنية كلها في قولهم جميعاً ۱ وعددها: مئة وثلاثون آية في قول أهل 
الحجاز والبصرة» وعطاء وآیوب. وأهل الشام أيضاء وهي تسع وعشرون ومئة في 
قول أهل الكوفة. 

واختلافها: ثلاث آيات» قوله: ان ال ری ین مرک 74" بصري» وأيوب» 

وماد وَتَمُودَ 74 حجازيء َر يڪم داب ی ما 94) شامي*. 
وهي ألفاً كلمة» وأربع مئة وتسع وتسعون كلمة. 
وعدد حروفها: عشرة آلاف حرف» وسبع مئة وستة عشر حرفا. 
ذكر الحروف 

الهمداني عن طلحة لا يفصل بين الأنفال والتوبة ويجعلها سورة واحدة في 
الخط واللفظ الآخرون یجعلونهما سورتين» ولا بفصلون بینھما سول لسن 
سیر 4 كما في الکتاب. 

#عاهدتم من المّش کین 4 بَريء من المُش کین" بکسر النون فيهماء 


(۱) انظر: الحرر الوجیز۳/ ۰۳ زاد المسير ۲/ ۰۲۳۰ تفسير القرطبي ۸/ ۱۱ 


(۲) آیة: ۳۔ 

)٣(‏ آية: ۷۰۔ 

.۳۹ آیة:‎ )٤( 

.7 ١١ص انظر: البيان في عد الآي ص ۰۱۲۰ فنون الأفنان ۱/ ۲۸۵۰ء الإتحاف‎ )٥( 
۔١ آية:‎ )٦( 


(۷) آية: ۲. 



































05 7۶ 0:1118 یو كاب اف ات 
الحسن(؟ الباقون بفتح النون فيهما وهو أشهر. 

لان الله تري 742" بکسر الهمزة» الحسن؛ وحميد بن قيس» وهارون بن 
موسی» وخالد بن جبلة كلاهما عن أبي عمرو””»وَرَسولَة# بنصب اللام؛ > 
نسقاً على الله عز وجلء زيد غير آبي الحسن بن مروان*) عنه عن یعقوب. وهبة الله 
والبخاري فنا عن روح عنه آیضا. 


#إيلاً ولا ذم بياء بعد الهمزة خفيفة اللام في الموضعين» الهمداني عن 
طلحة والأيل هو الله" . 


#أَيِمَّهَ 4 بهمز الأولى وتليين الثانية بلا مد» شيبة» والزهري» ويزيد غير 
الحُلواني بخلاف عنه» ونافع إلا من أذكرهم عنه» ومكي» وأبو عمرو غير يونس عنه» 
والجهضمي عن الأصمعي عنه» والحسن» وسلام وزید والزجّاج وابن مسلم عن 
یعقوب. والتمار عن رويس عنه» وهبة الله عن روح عنه» والعمري طريق أبي الحسن 
الأنطاكي عنه عن یعقوب. والزجاج طريق الخزاعي عنه عن آیوب» وأبو حاتم» وأبو 
عمرو» وحماد بن عمرو والضحاك بن ميمون عن عاصم» وروح بن عبد المؤمن عن 


(۱) انظر: مختصر في شواذ القرآن ص٥٤‏ شواذ القراءات ص۲۰۹ مصطلح الإشارات في 
القراءات ص 4۰ 4 . 

(۲) آیة: ۳. 

(۳) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص655. الحرر الوجیز۳/ ۰۷ شواذ القراءات ص۲۰۹٣‏ 
مصطلح الإشارات في القراءات ص 5٠‏ 5. 

)٤(‏ سعيد بن مروان» روى القراءة عن زيد بن أخي یعقوب؛ روى القراءة عنه حكيم بن حمد. 
انظر: الغاية ۱/ .٦٦۸‏ 

۰۲۷۸/۲ انظر: المستنير ص ۰4۱۲ المصباح ۲/ 4۲۳ النشر‎ )٥( 

)٦(‏ وقیل: الأيل هو العهد. وبه قال زيد وآبو عبيدة» وقیل: هو القرابة» رواه جماعة عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وبه قال الضحاك والسدي» ومقاتلء والفراء وقيل: اللہ رواه ابن أبي نجیح 
عن مجاهد» وبه قال عكرمة» وقيل: أنه ا حلف: قاله قتادة. انظر: شواذ القراءات ص ۰۲۱۰ 
زاد المسير7/ ۲۳۹ الدر الصون /٦‏ ۱۷. 
































سور 7 التو 7 مس م سس ع سس ص سد سي معي م ت ر SEES‏ لس © ۹ 6 


عبد الله بن عمرو بن أبي أمية عن أبي بكر عنه» ومحمد بن المنذر» وعبد الله بن عمر 
معاً عن يحيى عنه» وأحمد بن جبير» ومحمد بن جرير عن اختيارهماء بالمد فيهن 
طريق الفضل غير ابن مهران عنه» وخارجة وابن جماز» وأبو بكر» وإسماعيل ابنا أبي 
أويس عن نافع» وابن فرح طريق أبي علي عنه عن الدوري عن إسماعيل عنه» وخحلف» 
وابن المسيبي» وابن سعدان طريق أبي محمد جعفر بن علي الضرير عنه جميعًا/ عن 
إسحاق» المسيبي» والأنصاري عن ابن مسلم عن ابن عامر» ويونس بن حبيب عن 
أبي عمروء والجهضمي عن الأصمعي عنه» واللنباني عن أبي زيد عنه أيضاًء بهمزتين 
بينهما مدة» الأصمعي عن نافع وآبو عبيدة آحمد بن عبد اللہ اد بن یوسف 
التغلبي كلاهما عن ابن ذكوان» وقرأت عن محمد بن غالب عن الأصمعي عن أبي 
عمرو بهمزتين مقصورتين کالباقین'''. 

للا إيمانَ لَهُم74" بكسر الهمزة» دمشقي» وحمصي طريق أبي الفضل عنہء 
والحسن» والأصمعي» وعدي بن الفضل كلاهما عن أبي عمرو”". 


ررقت 0 99 سی از از ا کرالسم شر وهی ان تا 


عن أبي و 
وال خبیر بما تملون 104 بالیاء والتاء» عباس طریق أبن مدال هری 
(WW.‏ 
فيه . 


(۱) انظر: المستنير ص٤١٦ء‏ المصباح ۲/ ۰۶۲۳ مصطلح الاشارات في القراءات ص١٤٤‏ . 


. ۱۲ آية:‎ )٢( 
.۳ ۰۲ الباقون بالفتح جمع يمين. انظر: التیسیر ص ۰۱۱۷ الإتحاف ص‎ )۳( 
: ٠١ آية:‎ )٤( 


)٥(‏ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص٦٦‏ المحتسب١/‏ ۰۲۸۵ شواذ القراءات ص ۱۰ ۰۲ مصطلح 
الإشارات في القراءات ص١‏ 4 4 . 

.١5 آية:‎ )٦( 

(۷) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۰۵۷ شواذ القراءات ص ۰۲۱۰ 


"۱۸۵ 






































5٦‏ 4 6 سس مم ع سس جا مخ القر اعات 


ا يَعمْروا مسجد ال4 بغير ألف» مكي غير أبي حذیفة وبصري غير الأزرق؛ 
والخلواني عن الدوري عن اليزيدي معا عن أبي عمروء وآيوب» ومحمد بن مناذر» وابن 
آبي لیلی» والأ عمش طريق السعيدي عنه. 


#إِنمايَعمُرٌ مسجد الله بغير ألف» حمادبن سلمة عن ابن كثير» ومحبوب» 


وخارجة» والجعفي عن أبي عمرو» وأبو معمر عن عبد الوارث عنه”". 


لأَجَعَلتّم سْمَاةَ الحاجٌ4'' بألف مرفوعة السين» جمع ساقٍء مثل قاض 
وقضاة وععَرَة4 بفتح العين والميم بغير آلف» جمع عامر» مثل كافر وكفرة» داود 
ابن أبي سالم» وأبو بكر الفزاري كلاهما عن يعقوب» وإبراهيم بن عبد الرزاق عن 
المنهال بن شاذان العمري عنه أیض۹“'. 


تر ي ابر ااه 

لوَعَشِيرَنَكَمْ ۷4 جمع» الحسن: ونعيم بن يحيى» وعدي بن الفضل كلاهما 

عن أبي عمروء وأبو بکر وحماد بن أبي زياد وعصمةء والمفضلان غير الكسائي 
عنه» وبكار عن أبان جميعاً عن عاصم. 


و سھگ 


عر منون» بصري غير ال زجَاج عن أيوب» وأبي عمرو إلا عبد الوارث» 
والجعفي» ویونس» ومحبوباء وخارجة والأصمعي عنه» وكوفي غير حمزة» وطلحة» 


(۱) الباقون بالجمع. انظر: التيسير ص۱۱۸ النشر ۲۷۸/۲ الإتحاف ص ۳۰۲. 

(۲) آیة: ۱۷۔ 

(۳) انظر: المحرر الوجیز ۳/ ١۱ء‏ شواذ القراءات ص ۰۲۱۱ البحر المحیط ۵/ ۰۳۸۷ الاتحاف 
ص ۳۰۲. 

.۱٩ آیة:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۷٦‏ ءشواذ القراءات ص۲۱۱ الدر المصون ۰۳۱/۹ الا تحاف 
ص۳۰۲. 

. 4 آیة:‎ )٦( 

(۷) الباقون بغير ألف على الإفراد. انظر: التيسير ص۱۱۸ النشر ۲۷۸/۲. 

(۸) آية: ۳۰. 























6٩۷ ۔-‎ 


سو رة التو به یسوی ر 5 
والا- 3 طريق زائدة بن قدامة» وحماد بن سلمة عن عاصم» وجبلة طریق أبي علي 
عله وخلف؛ وابن جبير عن اختیارهما؟. 


يمست 4 بكسر الها وبهمزة مرفوعة بعدهاء ارجةه واللؤلؤي؛ 
عن هبيرة» والغضائري عن ابن أبي أمية القاضي عن حسنون عنه أيضاً وطلحة بن 


مرف 


یوم تُحمّى € بالتاء الحسن وحده. 

#اثنا عکَرَ 4 بإسكان العين وبمد الألف قلیلاء وكذلك (أَحَدَ عشَّرً) و(يِسْعَةً 
عشّرّاء يزيد غير الهاشمي» وافق الخليل بن آحمد» وحماد بن زيد كلاهما عن عاصم؛ 
الخزاز عن هبيرة» والغضائري عن القاضي عن حسنون عنه هاهناء ضدهم الهاشمي 
عن يزيد. 

نما التي ۸۹ بتشدید الياء» الحْلواني عن يزيد» وورش إلا الأسدي؛ 
والأهناسي» ويونس طريق البّلخي» والملّطي عنه» وسالم عن قالون» وخلف/ عن 
عبيد بن عقيل عن شبل عن ابن کثیر'“ء بإسكان السين وبهمزة بعدها من غير مد بوزن 
(النسع)ء وهو على معنی المصدر خاصة یقال: نساه تال حزنه حزناه وقتله قتلا 


(۱) الباقون بغير تنوین. انظر: النشر ۰۲۷۹/۲ الا تحاف ص ۰۳۰۱۲ 

(۲) آية: ۳۰. 

(۳) الباقون بضم الحاء وحذف الهمزة. انظر: الوجیز ص ۰۲۰۱ الصباح۲/ 4 8۲ . 

.۲۵ آیة:‎ )٤( 

(0) انظر: مفردة الحسن البصري ص۳۰۷ شواذ القراءات ص ۰۲۱۲ مصطلح الاشارات في 
القراءات ص؟ 4 4 . 

. ٦ آية:‎ )٦( 

(۷) آیة: ۳۷۔ 

(۸) وقرأ الباقون باهمز بعد الیاء. انظر: النشر ۱/ ۰4۰۵ الإتحاف ص ۰۸۱ 


۵ب 









































۸ مم ہس ی که جامح القراءات 


بحي القطعي کلاهنبا غن عبيد غرم شبل ع 
سل به ال برس كوأ 00 بضم الیای وفتح الضاف حمصي طريق أبي 


علي عنه» والاصمعي عن أبي عمرو» وكوفي غير ابن سعدان عن اختیاره» وعاصم 
|لاحفصا وحماد بن عمرو والضحاك وشیبان عنه» بضمة وکسر الضاد؛ حمصی 


طریق آبي الفضل عنه» والنوفلي عن ابن بكار عن ابن عام والحسنء ومحمد بن 
مقسم عنه عن اليزيدي عنه وروح غير هبة الله عنه» وژویس والزجَاح» وأبو حاتم 
ور ك الا ا سے الحسن» ویعقوی) 
الو استطعنا 220 رذ بضم الوای السعيدي عن الأعمش” كأنه لما احتج إلى 
ا زاب هو 


#أن یقبل + منم ۲ بالیای الأصمعي» ومحبوب عن أبي عمروء وهماء 


لا احدّى 4" بالوصل من غير همز الزهري» وابن محیصن. 


1 
1 


. 4١5/8 انظر: الكامل في القراءات ص ۰۳۸۷ المحرر الوجيز ۳/ ۳۲ء البحر المحيط‎ )١( 

(۲) آیة: ۳۷. 

. 6٤١ آیة:‎ )٣( 

)٤(‏ أي: بنصب التاء عطفاً على ڪلم ة الک 4ء وقرأ الباقون بالرفع على الابتداء. انظر: 
الكامل /١‏ ۰4715 النشر ۰۲۷۹/۲ 

. ٤ آية:‎ )۵( 

(7) انظر: الکامل في القراءات ص ۰۵1۲ شواذ القراءات ص٢‏ ۲۰. 

(۷) آية: ۵۲. 

(۸) انظر: المحتسب١/‏ ۰۲۹۵ مفردة ابن حیصن ص؟ 5 ۲ شواذ القراءات ص ۲۱۵ 

.۵ 4 آیة:‎ )٩( 








ERE 


























ق الت ىة کک ي : 1ج مسب یی 62581 


والأعمش» وطلحة» وخلف. وأبو عبيد» ومحمد بن عیسی؛ ومحمد بن جریر عن 
اختیارهم» بياء مفتوحة لتَمَقَاتَهُم 4 بکسر التاء فى اللفظء ابن أبي لبلی» الباقون بضم 
التاء وكلهم بألف على الجماعة غير نعيم بن يحيى عن الأعمش فإنه يق رأ هم » 
تخي ال 


مدخلا یہ بن بفتح المیم» وسكون الدالء بصري غير بي عمرو إلا الجعفي» 


وهارون بن موسى 0 , 


مرك وبابه*» بضم الميم» حماد بن سلمة عن ابن کثیر» وبصري 
غير أبي عمری إلا غُبیداء والأصمعي عنہہ والقرشي» والقزاز معا عن عبد الوارث 
عنه أيضاًء وأبان» وابن مجالد معاً عن عاصمء وخلاد عن أبي بكر عنه» وإسحاق 
ابن يوسفء وبكر بن عبد الرحمنء والربيع بن زياد عن حمزة» بالوجهين ابن مهراد 
والأهوازي عن رجالهما عن أوقية عن عباس عنه!”. 


7 ود سم مور مس ور 


#قل آذنْ حير کم ۳ بالرفع والتنوین فيهماء الحسن» والدوري عن یزید؛ 
وحمادبن سلمة» وحماد بن زيد کلاهما عن عاصم والأعشىء والبرجمي» والجعفي 
عن أبى بکرہ والمفضل غير علي عنه!") 

#وَرَحمَةٍ 4 جر شيبة» وأبو قرة موسى بن طارق اليماني عن نافع» وحمزة غير 


(۱) انظر: المبهج ص۰۳۱ مصطلح الإشارات في القراءات ص٦٤٤‏ . 

(۲) وقرأ الباقون بالضم والتشدید . انظر: النشر ۲/ ۰۲۷۹ الإتحاف ص٣۳۰.‏ 

(۳) آية: ۵۸. 

)٤(‏ و لورت #الآية: ۷۹ وول مروا 4 الآية: ۱۱من سورة احجرات. 

۰۳۰ ٤ص وقرأ الباقون بکسر ا میم. انظر: النشر ۰۲۷۹/۲ الا تحاف‎ )٥( 

.51 آية:‎ )٦( 

(۷)وقرأً الباقون بالاضافة. انظر: معاني القراءات للأزهري١//451»‏ مصطلح الإشارات في 
القراءات ص١٤٤‏ . 




















۳3۹۳ 














ا ۳[ حا مع القر اءات 


آیضا والأعمش وابن آبي ليلى» وابن غزوان عن طلحة» ومحمد بن يعقوب عن أبي 
الحارث عن الكسائيی. 

الم تَعلّمواأَنّهُ من یُحادد الله بالتاء على المخاطبة» الضحاك بن ميمون 
+١ ٤‏ 

ن 74 بالنون, ورفع الفاء» َرَت € بالنون» وکسر الذال» یه 4 

سا 
وعمرو بن هارون عن أيوب» وعاصم غير أبي عمرو» والخلیل عنه» وبکار عن آبان 
عنه» والطوسيء وأبي أحمد المصري معا عن جبلة عن المفضل عنه» والقطعي عن أبي 
)0( 


زید عنه 


#لَتَضْدَفَن4”" بفتح النون وسكون الصاد وتخفيف الدال» من الصدق. الأعمش 


طريق السعيدي7". 
#ويما کانوایكَذہون ۱4 بضم الياء وفتح الکاف وتشديد الذالء من التکذیب» 

ال 

(۱) الباقون بالرفع. انظر: اللصباح٢/‏ 4۲۹ النشر؟/ ۲۸۰. 

۔٦٦ آیة:‎ )٢( 

(۳) انظر: النتهی ص٤‏ ۰4۰ الكامل في القراءات ص57 8.شواذ القراءات ص ۰۲۱۷ المصباح 
۷/۲ . 

۔٦٦ آية:‎ )٤( 

ء۲۰٢ص الباقون (إن يعف) بياء مرفوعة» (تعذب) بالتای (طائفة) بالرفع. انظر: الموجز‎ )٥( 
.۲۸۰۸ النٹر۴/‎ 


)٦(‏ آية: هلا. 

(۷) انظر: مختصر في شواذ القرآن ص9۸ شواذ القراءات ص۲۱۸۔ 

(۸) آية: ۷۷. 

(۹) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰۹ مفردة الحسن البصري ص ۰۳۱۰ مصطلح الإشارات 
في القراءات ص44۸ . 





0 
7 
ا 
0 





























من أله 


سورة التوبة 

#إِلاجَهِدَهم» بفتح الجيم» حميد بن قيس» وداود الفزاري عن يعقوب» وإبراهيم 
ابن عبد الرزاق عن العُمري عنه أيضاًء وهي لغة بني تميم» الآخرون بضم الجيم» وهي 
لغة أهل الحجاز). 





لأبِمَقعَدِهم خلف رَسولِ اله بفتح الخاء وسكون اللام من غير آلف» 
[ حمصي] طریق آبي الفضل عنه والأعمش طریق ال 

#وّجاء الْمُمْذْرُونَ 4( خفیف» حميد» ویعقوب» وعمر بن بكر» وهارون بن 
يزيد الفارسي کلاهما عن الكسائي» والنهاوندي» والطوسي عن قتيبة عنه» ومحمد بن 
جرير عن اختیاره بوزن الفاعلون» ابن آبي لیلی". 


کدی الک بتشديد الذال» الحسن وحدہ۹. 


#دایرَة السُوءِ 74 وفي الفتح( ۱ بضم السین ومده الأصمعي عن نافع» وحمید 
ابن قيس» وعبد الله بن كثير غير محمد بن صالح المري عن شبل عنه» والبزي عن ابن 
محيصن» وحمصي طريق آبي علي عنه» وأبو عمرو غير الاصمعي؛ ویونس» وعبد 


الوارث إلا القصبی عنه"'. 


(۱) انظر: مختصر في شواذ القرآن ص5 ۰۵ الكامل ص57 ۰۵ المحرر الوجيز ۳/ ۰٩۳‏ البحر المحيط 
۰۵ 5 

(۲) آیة: ۸۱. 

(۳) ما بين ا معقوفتین ساقط من التن» ومثبت في الحاشية. 

. ۷ 4/5 انظر: الکامل في القراءات ص۱۳ 6 شواذ القراء‌ات ص ۱۹ ۰۲ البحر الحیط‎ )٤( 

(۵) آیة: ۹۰۔ 

.۲۸۰ /۲ وقرأ الباقون بفتح العین وتشدید الذال. انظر: التذکرة ص۲۸۸ النشر‎ )٦( 

(۷) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص٩۰۵‏ شواذ القراءات ص۱۹ ۲. 

(۸) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص٩۰۵‏ مفردة الحسن البصري ص ۰۳۱۰ الاتحاف ص۰۳۰ 

.۹۸ آیة:‎ )٩( 

.٩ آیة:‎ )۱۰( 

(۱۱) وقراً الباقون بإسكان الراء. انظر: التذکرة ص۲۸۸ النشر ۰۲۱/۲ 






































e‏ ہب بے سے جامع الق 


رة کی 4 بضم الراء» نافع غير قالون» والمسيبي» والزهري» وأبي بکر؛ 
وإسماعيل ابني أبي آویس؛ وأبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عنه» والمفضلء 
وأبان» والمازني» وشيبان عن عاصم» وعبد الرحمن بن ابي حمادہ وعبد الله بن 
صالح» وخلاد عن أبي بكر عنه» وابن جبير» والواقدي عن حفص عنہ'. 

#من المُهاجِرينَ وَالآنصارٌ4”" بالرفع عن جماعة فعطف على قوله: 
ول عو 4 الحسن وسلا ویعقوب» وعن عمر رضي الله عنه لین البَعومُم 4 





0 ۱ )€( 
بے کاڈ ا 

لمن تَحتَهّا 4 بزيادة [من] في رأس المئة» مكي» وهم ابن كثير» وحميد» وابن 
محیصن» وهكذا في مصحفهه””. 


#تطهزه 04 بجزم الراء» الحسن وحدہ!۷۔ 


يا تي ی 


إِنََصَلوْتَكَ ۸4ء وفي هود ول 4 على واحدة» كوفي غير ابن 
جبير عن اختياره» وعاصم إلا حفصاء وهارون بن موسی» وابن مجالد عنه» والمفضل 
طريق أبي الفضل عنه بالوجهين» ابن سعدان عن اختیارہ''''. 


.۹٩ آية:‎ )۱( 

(۲) وقراً الباقون باسکان الراء. انظر: التذکرة ص ۰۲۸۸ النشر ۰۲۱۱/۲ 

(۳) آية: ۱۰۰. 

۰۷۵/۳ انظر: معاني القرآن للأخفش ۰۳۹۶/۱ شواذ القراءات ص ۰۲۲۰ الحرر الوجیز‎ )٤( 
. 596 /۵ البحر المحيط‎ 

.١١521١/8ص القنع‎ ء٦٦٤٤‎ /١ انظر: معاني القراءات‎ )٥( 

۰۱۰۳ آیة:‎ )٦( 

(۷) انظر: مختصر في شواذ القرآن ص۹٩‏ ۰6 مصطلح الاشارات في القراءات ص ۵۰ 4 . 

. ۱١۳ آية:‎ )۸( 

(۹) آیة: ۰۸۷ 

(۱۰) وقرأ الباقون با جمع وکسر التاء. انظر: النشر ۲۸۱/۲. 


























سورة التوبة سب ۱۲۲ 

الم تَعلّموا أنَّ الله هُوَ یقبل الَوَةَ عن عباده۳) بالتاء على الخطاب» 
والرجوع عن الإخبار إليه» الحسن» ومحبوب» وخارجة كلاهما عن آبي عمرو» وعبد 
الوارث إلا القصبي طريق أبي الفضل عنه فعنه أيضاً بالوجهين هارون العتكي عنه. 

#مُرْجَوْنَ)”" بغير همز» مدني غير محمد بن مناذر» والثقفي عن ابن مسل 
والواقدي وأوقية غير أبي علي عنه كلاهما عن عباس عنه؛ وأيوب» وكوفي غير ابن 
جبير» وابن سعدانء وابن جرير عن اختیارهم» وعاصم إلا حفصاًء وأبان» وابن نبهان 
عنه» ویحبی بن سليمان عن أبي بكر عنه آیضا. 


اک ٭ الّذِينَانّخَّذو4”*' بغير واو مدني» غير الزهري» ودمشقي» وحمصي 
طریق آبی على عنه. 
أن یط واه بإدغام التاء عند الطاء وتشدیدهاه طلحة وحده(. 


۳ ے 6 
لأس بضم الألف يانه رفع في الحرفین» شيبة» وابن مناذر» ونافع 


جرف ہچ بإسكان الراء دمشقي» إلا ابن عتبة» والداجوني عن هشام» وابن 
ذكوان» والحسن» والأصمعى» وهارون» والخفاف عن أبى عمرو والزججاج عن 
أيوب» وحماد بن أبي زیاد وحماد بن عمرو الأسدي» وعصمة بن عروة عن عاصم؛ 


۱ آیة:‎ )١( 

(۲) انظر: النتهی ص ؛ ٤٠ء‏ مفردة الحسن البصري ص۴۱۲ الاتحاف ص٣٣۳۰.‏ 

.۱۰ ٩ آية:‎ )۲( 

۰۲۸۱/۲ الباقون باهمز. انظر: الوجز ص ۲۰۳ النشر‎ )٤( 

.۱۰ ۲ آیة:‎ )٥( 

)1( وکذا هي في مصاحف آهل المدينة والشام» وقرأ الباقون بالواو» وکذا هي في مصاحفهم. 
انظر: النشر ۲/ ۰۲۸۱ 

(۷) انظر: الحرر الوجیز۳/ ۰۸6 شواذ القراءات ص ۰۲۲۰ 

(۸) آية: ۰۱۰۹ 





۲ب 





























08900 ہے ے E‏ جامع القراءات 
والمفضل طريق أبي علي عنه وأبو بكر إلا الاعشی» والبرجمي» وحسینا وابن أبي 
حماد» والاحتياطي طريق أبي علي عنه» وبكار عن أبان نه وتعيرة والاعهشی» 
وطلحة» وابن أبي لیلی؛ وخلف عن اختیاره. 

هار 4 بالإمالة» شيبة» والأصمعي» وخارجة کلاهما عن نافع» وإسماعيل إلا 
الباهلي عنه فعنه آیضا والأهوازي عن يونس عن ورش؛ والبخاري عن رجاله عنه آیضا 
والخزاعي عن شيوخه عن ابن شسَبُوذ عنه أيضاًء وأبو علي عن رجاله عن قالون إلا عن 
ابن شَسَبُود عن أبي تشیط عنه» وعن ابن سعدان عن المسيبي عنه» وأبو بكر الشذائي عن 
سالم» وعن الحُلواني فقط معا عن قالون» والولید بن مسلم غير الثقفي عنه والنوفلي 
عن ابن بكار» وأحمدونء إلا أحمد الطحان عن ابن ذكوان» وأبو الفضل الخزاعي عن 
شيوخه عن ابن ذکوان إلا عن البّلخي عنه» وابن مهران عن ابن الأخرم عنه أيضاًء وأبو 
عمر و إلا الخفاف والأصمعي» ومحبوباً عنه» وحماد بن أبي زياد والمفضل طريق أبي 
الفضل عنہہ وبكار عن أبان» وأبو بكر غير الأعشىء وال رجُمي» والكسائي طريق آبي 
الفضل عنہہ والاحتياطي» وابن جبير طريق أبي علي عنهماء والكسائي» وحمزة برواية 
علي غير أبي علي عنه» وبكار بن أحمد» ومحمد بن عبد الله بن محمد الطوسي النقاش 
کلاهما عن أبي بكر بن مجاهد عن آبي الرّعراء» وأبو بكر الشذائي عن أبي بكر الحسن 
ابن علي بن بشار المعروف بابن العلاف كلاهما عن الدوري عن سُلیم عنه» ومحمد بن 
سليمان المروزي عن ابن سعدان عن سُلیم عنه آیضاء بين الفتح والكسر وإلى الكسر 
آقرب. الأزرق» وأبو الأزهرء والبخاري طريق أبي علي عنهم عن ورش» والدوري 
عن یزید ومحمد بن عيسى» ومحمد بن جرير عن اختيارهماء بين الفتح والكسر وإلى 
الفتح آقرب» ابن جماز عن نافع» والأصبهاني» وابن بشار» وأهل مصر عن الأزرق من 
طريق أبي علي عنهم عن ورش عنه» وخلف عن المسيبي» وعبد الرزاق عن ابن عامرء 
ومحمد بن موسى طريق الأهوازي عنهماء والداجوني وأحمد الطحان» والأخفش إلا 


(۱) وقرأ الباقون بضم الراء. انظر: الكامل في القراءات ص٥٤٥٤‏ النشر .۲۱٦/٢‏ 


















































ہے :۲:۹" 





سورة التوية - 


النقاش: والبّلخيء وأبا بكر بن مهران» وأبا الفضل الخزاعي عن رجاله عنه» والطوسي» 
والمسكي غير أبي بكر المطرز عنه كلاهما عن اختيار أبي حاتم» وسليمان بن عيسى 
اللؤلؤي» وحمدون/ بن الحارث الخزاز ومحمد بن بحر طريق أبي علي عنهم عن 
شُلیم عن حمزة» والكسائي؛ والكرجي معا عن الخنيسي عن خلاد عن سُلیم عنه» وأبو 
بكر أحمد بن عبد الرحمن بن الفضل البختري» وأبو الفرج محمد بن أحمد بن إبراهيم 
الشْنَبُوذي كلاهما عن ابن العلاف عن الدوري عن سُلیم عنه» وقرأت عن الأصمعي؛ 
والخفاف» ومحبوب عن أبي عمرو بالفتح کالباقین(. 


لا ن4 بتخفيف اللام» بصري غير أبي عمرو ۳ و قط € بفتح التاء 
یزید وشيبة» ومحبوب عن إسماعيل بن مسلم عن ابن كثير» ودمشقي» وحمصي 
طريق الخزاعي» ویونس» واللؤلؤي» ومعاذ بن معاذ العنبري» وعباس طريق أبي علي 
عنه جميعاً عن أبي عمروء ويعقوب غير زيد عنه» وروح طريق الزعفراني وهبة عنه» 
وأبو حاتم غير أبي بكر المطرز عن المسكي عنه. وحفصء وأبان» والمفضل غير 
الكسائي عنه عن عاصم» ومحمد بن إبراهيم الخواص عن الأعشى عنه» وحمزة» 
والأعمش» بضم التاء وسكون القاف وتخفيف الطاء الزعفراني» والبخاري» وهبة الله 
عن روح عن یعقوب. والهمداني عن طلحة*. 


مر هزم وه م 5 

فیقتلون 4( بضم الياء» #ويقتلون» بفتحة» حمصي طريق ابي علي عنه 
مناذرہ واثنان وثلاثة» وخلف. وابن عیسی؟. 
(۱) انظر: التذكرة ص ۰۲۹۰ النتهی ص٦‏ ۰8۰ ا مستنیر ص ۰4۱۷ النشر ۲/ ۵۷. 
(۲) آية: ۱۱۰. 
(۳) الباقون بتشدیدها. انظر: التیسر ص ۰۱۰۲ النشر ۲/ ۰۲۸۱ 
)٤(‏ الباقون بضم التاء وتشدید الطاء. انظر: الوجز ص٤‏ ۰۲۰ النشر ۰۲۸۱/۲ 
)٥(‏ آیة: ۰۱۱۱ 
)٦(‏ الباقون ببناء الأول للفاعل والثاني للمفعول. انظر: الاتحاف ص ۰۳۰۷ 


Î AY 





















































12010 7۷ سس جامع القراءات 

#ويُقئلُونَ4 بتشدید التاء» آبو عون» والعباس بن الفضل, وابن مجاهد في قول 
أبي علي عنه جميعاً عن قنبل» وفي حرف عبد الله بن مسعود وأبي بن کعب رضي الله 
عنهما. 

#التاثبین)) وما بعده إلى قوله: #وَالحافِظينَ* بالياء وهي رواية نعيم بن 
بحبی السعيدي» وسعيد بن أوس عن المفضل كلاهما عن الأعمش"'' وهو على 
وجهين آحدهما: أنهم بدل من قوله م سَالْمُؤّمِنِينَ 4ء والآخر على المدح بمعنی 
أعني التائبين» و اليبو ) بالواو على معنى: هم التائبون» وهو أشهر وأصوب 
وبه أخذ لموافقة المصحف. 


يريع (af‏ بالياء» حمزة» وحفص » وحماد بن سلمة كلاهما عن عاصم» 
وابن أبي ليلى» وابن غزوان عن طلحة» وعمرو بن هارون عن آيوب» وابن سعدان 


عن یاوه ۱ 


«الّذِينَ لفو بفتح الخاء واللام خفیفة أي: تخلفوا عن رسول الله في 
غزواته» حميد بن قيس» وأبو أحمد المصري عن أوقية عن عباس» والعتبي عن هارون 
ابن موسى كلاهما عن أبي عمروء والقزاز عن عبد الوارث عنه أيضاًء بفتح الخاء واللام 
E‏ النضر بن شميل بن خرشة المازني عن هارون عنه أيضاًء وهي قراءة الضحاك 
وعن السلمي» وجعفر بن محمد (خالفوا)۷'. 


۱۱۲ آیة:‎ )١( 

(۲) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۰1۰ الحرر الوجی ز۳/ ۸۸. 

(۳) آیة: ۱۱۷۔ 

۰۲۸۱/۲ الباقون بالتاء. انظر: الصباح ۲/ ۰4۳۰ النشر‎ )٤( 

(۵) آیة: ۰۱۱۷ 

)٦(‏ انظر: الحتسب۱/ ۰۳۰۵ الکامل في القراءات ص ۰۵٩1۵‏ الحرر الوجیز۳/ ١۹ء‏ زاد السیر 
لضن 









































س تام ا جر سس لد : یت ۷:۷ 

ومن حَولَکُم من الأعراب آن يلوا بالكاف» محمد بن مناذر» 
وكذلك هو في بعض مصاحف/ أهل المدينة العتق ذكره آبو حاتم. الباقون بالهاء 
وهو أشهر. 

علط بفتح الغين» أبان» وشيبان» وحماد بن عمرو عن عاصم والمفضل 
غير علي عنه فعنه آیضاء وإسحاق بن يوسف الأزرق عن أبي عمروء بضم الغين» 
وهي لغة تميم» حميد بن قيس والهمداني عن أبي عمروء بثلاثة آوجه» أبو زيد طريق 
الأهوازي عنه عن عمرو» والكسر لغة آهل الحجاز“. 


#أوّلا تزون؟* بالتاء» حمزة» ويعقوب غير العمري طريق أبي الحسن الأنطاكي 
عله وأيوب غير الزجاج عله والأعمش وابن آبي لیلی» وطلحت وابن سعدان(* هکذا 
ذکر في تصنيفه عن ابن سعدان. 


لمن اکم 74 بفتح الفاء أي: من خيركم» وأنبلكم» وأخطركم وأعظمكم. 
ومن أجلكم» محبوب وهو محمد بن الحسن القرشي؛ وأبو جعفر الرواسي كلاهما عن 
أبي عمری وإبراهيم بن عبد الرزاق عن العمري» وداود بن أبي سالم وأبو بكر الفزاري 
جميعاً عن یعقوب ۳ 


.۱۲۰ :ةيآ)١(‎ 

۔۱٢۳ آية:‎ )٢( 

(۳) قال أبو حيان في البحر المحيط 578/60: وقرأ الجمهور: (غلظة) بکسر الغین وهي لغة 
آسد» والأعمش» وأبان بن تغلب» والمفضل كلاهما عن عاصم بفتحها وهي لغة الحجازء 
وأبو حيوة» والسلمي وابن أبي عبلة» والمفضلء وأبان أيضاً بضمهاء وهي لغة تميم.اهف 
وانظر: النتهی ۰4۰۷ شواذ القراءات ص ۲۲۲. 

.۱۲ ۲ آیة:‎ )٤( 

۲۸۱ /۲ الباقون بالیاء. انظر: الوجز ص ۰۲۰۵ الصباح ۲/ 4۳۱ النشر‎ )٥( 

(5) آیة: ۰۱۲۷ 

(۷) انظر: الحتسب۱/ ٠5‏ ۰۳شواذ القراءات ص ۰۲۲۳ الصباح ۲/ ۰4۳۱ الا تحاف ص۰۱ ۳. 




















ریس سم می سے سر سس رت جا مع القر اعات 


رب العّرش العَظیم 274 , بضم الميم» ابن محيصن» ومحبوب عن ابن مسلم 


اختلفوا فیها في فتح ثلاث یاء‌ات: قوله: لاک آلا 74 فتحها حمید وابن 
مناذر وسکنها الآخرون» وهو آشهر وبه آخذ» وفتح حجازي» ودمشقي» وأبو عمرو؛ 
وأيوب طريق الخزاعي؛ وحفص؛ والمفضل #مى ابا 294 زاد می عدوا 4 
حفص والمفضل» والثقفي عن الوليد بن مسلم» وابن مناذر*) 


ذكر الادغام 


قوله: #من بد دللک «(4f‏ المترقت ا کٹ 6 ہنیک کے 0 لمر ۷ 
#ارسل رتراك نک وک ر 4 ہت دیول 
لے ۱ و 094 و مك امد سے ماما م لم ی حیی 58 شن لاک ام ۳ک فى 


(۱) آیة: ۱۲۹۔ 
(۲) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰1۱ مفردة ابن حیصن ص 4۵ ۰۲ الحرر الوجی ز۳ / ۰۱۰۰ 
شواذ القراءات ص ۰۲۲۳ 

(۳) آية: ٤٦۔‏ 

.۸۳ آية:‎ )٤( 

(٥)انظر:‏ التذكرة ص۲۹۱ النتهی ص ۰4۰۷ الصباح ۲/ ۰4۳۱ النشر ۲/ ۰۲۸۱ 
)٦(‏ آیة: ۲۷. 

(۷) آية: ۲۸. 

(۸) آية: ۳۰. 

.۳۳ آية:‎ )٩( 

(۱۰) آیة: ۳۷. 

(۱۱) آية: ۰۳۸ 

(۱۲) آیة: 4۰. 

(۱۳) آیة: 1۳. 












































سورة التود ےہ E‏ ےت ہے ہے سے کہ E‏ کے کے ھت ہک 


تزا 14 کت۳4 جر یرت 74 ورب 
سور «وظيعَ َل ع 4 و نوی کم ۷۹۴ م 
وت ون لم 294 « اک ر فآ ام لین 

رت ۸ 93 ی أ اک4 ê:‏ ا 2 4(« ڪا 


زیم 0 

قال آبو الفضل: هذا مدغم وإن كانت التاء في موضع نصب. لأن التاء أقرب 
الحروف إلى الدال وقبلها حرف مد وهو في نية متحرك. وقال ابن اليزيدي» عن 
أبيه: الألف تكفي من فتحة الدال مکان كاد تزيغ 4 بمنزله. 


0 رت € اشر جر ميقرت کت ۱24 وت یی 004 
فذلك سبعة وعشرون حرفا. 


(۱) آیة: 6۹ . 
(۲) آية: ۵۲. 
(۳) آية: ٦٦۔‏ 
)٤(‏ آية: ۷۲۔ 
)٥(‏ آية: ۸۷. 
)٦(‏ آية: ۹۰. 
(۷) آية: .٩ ٤‏ 
(۸) آية: .۹٩‏ 
(۹) آية: ۱۰۱. 
(١٠)آية: ١‏ ۱۰. 
(۱۱) ایة: .١ ١7‏ 
(۱۲) آية: ۱۱۵. 
(۱۳) آیة: ۰۱۱۷ 
(۱۶) آیة: ۱۲۱. 
)١6(‏ آية: ۱۲٤‏ . 
































,۸۸ / ا 


تسوت تچ یس ب جامع القراءار 
ذكر الإمالة عن قتيبة 


قوله وت 4 یمیل الراء شلهیین 274 #وجهاوفٍ سیل 04 
يميل الهاء قلیلاه وکذلك «وجهذرا 04 «الکنیت ۳ رشم 
گرهورت بے € یمیل الكاف في الرفع شتاًیسیراً کم وصفت» کی نَ 0# 
وو ار فهمضمومة سو موم ولک مین 0# 
يميل السین والعين والغين شيئاً لطیفا #جهر آلکنار ۹4)یمیل الجيم قلیلاء مد 
إِسَلهِهٌِ 04 يميله قلیلّاء لمع الْحَوالبِ ۹''' يميل الواو شيئاً یسیرآء مل عو 
لیب يميل العين» لمن الْمُهحِرنَ ۳ يميل الهاء قلبلاء وكذلك لت 
هچریت 29# حيث کان فو رِمَال »۳ يميل قليلاء ریا ۱۳4 يميل 
الواو قلیلا. 


.۱۳ آية:‎ )١( 
.۱۷ آیة:‎ )۲( 
.۲ ٤ آية:‎ )۳( 
.۲۰ آية:‎ )٤( 

. ٤ آية:‎ )٥( 

. 448 آية:‎ )٦( 
.66 آية:‎ )۷( 
. 1۰ آیة:‎ )۸( 
.۷۳ آية:‎ )۹( 
.۷ ٤ آیة:‎ )۱۰( 
.۸۷ آیة:‎ )۱۱( 
.45 آیة:‎ )۱۲( 
۰۱۰۰ آیة:‎ )۱۳( 
۰۱۱۷ آیة:‎ )۱( 
۰۱۰۸ آیة:‎ )۱۵( 
.۱۲۱ آیة:‎ )۱۰( 





ات .سو 


۱ 





























0 زه ا دة چا ا بوتا الاق ا ناا ا اود ۳ ١ ١‏ 1 


س 


7 
مر وه ی 


وزادوا عليه او 4 وجنت 4 عل آلإیسن 7# ف مواضع 
الجر وما تصرف عنهاء ول 24 الیل 4ی اہررک 204 ان 
يبدو دوأ ۹۹ مع اليرت 04 لیاشلیرن ۷۹ تسیک ۱ 

وَحَادٍ 4" وأصحابه» وجتتِ € في موضع الجر حيث جاء من الإعراب» 
لاف نتب ۳4 يميل الثاء قليلاء #وفي آلرقاب ۳4 يميل القاف قليلاء 
لمع هم خلت ۱۹ يميله قليلاء وی 74 أيضاً. 


(۱) آیة: ۲۰ . 
)٢(‏ آية: . 
)٣(‏ آية: ۲۲ 
)٤(‏ آية: ٤٤‏ 
)٥(‏ آية: 4 ". 
)٦(‏ آیة: ۱؟. 
(۷) آية: ٤٤‏ 
(۸) آية: 45 . 
(۹) آية: 4۷ . 
)٠١(‏ آیة: 1٦‏ . 
(۱۱) آیة: ۷۰. 
(۱۲) آیة: 4۰. 
(۱۳) آیة: 1۱۰ . 
(۱6) آیة: ۰۸۱ 
)۱١(‏ یا 



































ا سس جامع القراءات 





سورة يونس عليه السلام 


۱ مكية في قول الحسن» وعكرمة» وقال ابن عباس» وقتادة: مكية كلها إلا ثلاث 
۱ آیات منها نزلت بالمدینة» قوله: « إن کت في سيا رل فسکل الست فود 
الحكتب من تلا ۷۹ إلى آخر ثلاث آیات فقال النبي گل «لا آشك ولا 


آسأل»(۳؟. 


وهي مئة وتسع آیات في قول آهل الحجاز والبصرة» والکوفة» وأيوب» وعطاء 


ابن يسار آیضا متة وعشر آيات في قول الشامي. 
اختلافها: ثلائة حرف اختارها الشامي, قوله #دعوآالة لصون لین ٥4‏ 
«وشفاء ماف اَلصدُور٭''“' وترك کک مرا نو ۴ء وعده الناس کل . 
وهي آلف كلمة» وثمان مئة) وثمان وثلاثون كلمة. 
وعدد حروفها: ستة آلاف رق وثلاثمتة واثنا عشر حرفا. 


(۱) آیة: ۹۶. 

(۲) انظر: زاد المسير ۲/ ۰۳۱۶ تفسير القرطبي ۳۰۶/۸ فتح القدیر ۳/ ٤۷۹‏ . 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه 5/ ١7‏ ح(۱۰۲۱۱) بلفظ عن قتادة قوله: بلغنا رسول الله ولا 
وأخرجه سعید بن منصور في تفسيره ۱۲۵/۲ ح(۰)۱۱۷۳ والطبري في تفسير ۰۲۰۳/۱۵ 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۳۸۹/۶ إلى عبد الرزاق وابن جریر. 

۱ آية: ۲۴۔‎ )٤( 

.۵۷ آية:‎ )٥( 0 

.۲۲ آية:‎ )٦( 0 

(۷) انظر: البیان في عد الآي ص ۰۱۰۳ الإتحاف ص ۳۰. 





























ذكر الحروف 

(ألف لام راء)''' بفصل الحروف بعضها من بعض بسكتة خفيفة وحيث 
كان» یزید» بکسر الراء فیهن» ابن جمّاز عن نافع» وورش طريق ابن عیسی والبخاري 
والخزاعي عن شيوخه عن ابن الصّلت عنه» وشامي إلا ابن عبدان عن الخلواني؛ 
والأخفش كلاهما عن هشام عنه» والزعفراني» وابن جرير معا عن ابن بكار عنه» وأبو 
عمرو غير أبي آیوب. وأبي زيد من طريق أبي الفضل الخزاعي عنهما عنه» وحمزة» 
والكسائي» وطلحة والأعمش» وحماد بن أبي زياد» وعصمة عن عاصم» والمفضل 
غير علي عنه» والمعلى بن منصور الرازي» وحسنون بن علي الجعفي» وإسحاق ابن 
يوسف الأزرق» وابن أبي أمية» ويحيى الاحتياطي طريق المطرّعي» والماوردي عنه 
وأحمد بن جبير طريق أبي الحسن علي/ بن موسى الأنطاكي عنه جميعاً عن أبي 
بكر عنه» والخزاز عن هبيرة عن حفص عنه» وأيوب طريق آبي علي عنه» وخلف عن 
اختياره» بإمالة لطيفة» محمد بن جرير عن اختياره بين الفتح والكسر فیهن» يزيد غير 
الدوري عنه» وخارجة عن نافعء والآخرون عن ورش إلا یونس» والأصبهاني عنه 
وابن سعدان عن المسيبي عنه» والأهوازي عن القاضي» وابن صالح» والشحام وأبي 
مروان عن قالون» وعن إسماعيل أيضاً إلا عن البلخي عنه وأبو الحسن أحمد بن 
محمد السلمي عن شيوخه عن الأخفش عن ابن ذكوان» والخبازي عن الإسكندراني 
عنه أيضاء والطوسي» والمسكي غير آبي بكر المطرز عنه كلاهما عن أبي حانم» وأبو 
عبید طريق أبي علي عنه» وابن سعدانء وابن عيسى عن اختیارهم» بالفتح من غير 
+ ۲ 


إفراط» شيبة بن نصاح المدني» وبه قرأت على أبي علي عن يونس عن ورش 


وقال أبو الفضل الخزاعي: والصحيح عن أصحاب ورش منزلة بين الفتح 
وال 


(۱) آية: ۱. 
(۲) انظر: النتهی ص4۰۸ الصباح ۳/ 6 الا تحاف ص ۰۳۰۹ 
(۳) انظر: المنتهى ص۸١٤‏ . 






































5145 تھے وپ تسس جک یت جامع القراءات 

وقرأت على أبي بكر المروزي عن ابي زيد٬‏ وأبي أيوب عن ابي عمرو بالفتح 
فيهن كالباقين . 

وو ۸ ور 5 خی 5 5 ۰ 

#لسحر مین 4 بغیر آلف» مدني» وحمید» وشامي» وبصري غير عمرو بن 
هارون عن أيوب» وأبو عمروء وا لخليا » وحماد بن عمرو الأسدي» وحماد بن زید 
عن عاصم» وجبلة عن المفضل» والخزاعي عن أبي زيد عنه أيضاًء وأحمد بن جبير» 
ومحمد بن جرير عن اختيارهما"» وقال أبو علي في تصنيفه عن اختيار بن سعدان 
بألف كالباقين. 

وعد الله حَقا أنه ر بفتح الهمزة» يزيد» وزائدة بن قدامة عن الأعمش ). 

یی الخلق 4 بضم الياء وکسر الدال من أبدأ يبدئ» الهمداني عن طلحة“. 

علض عاء 44 بهمزتين حيث جاء» حميد بن قیس» وإسحاق بن عبد الله الرازي 
عنه» والحلواني عن القواس عنه”". 

ینیل ایت 9 پک ا “ بالیاء» ابن كثير» وحمید» وحمصي طريق أبي علي عنه» 
وبصري غير سلام» وأيوب» وحفص» وحماد بن سلمة عن عاصم» والعجلي غير أبي 
أحمد عنه عن حمزة» وابوغپتاغن ا 


۲ آیة:‎ )١( 

(۲) انظر: النشر ۲۵۲/۲ الاتحاف ص ۳۰۹. 

٤ آیة:‎ )۳( 

۰۲۲ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۰۱ الحرر الوجیز۳/ 4 ۰۱۰ شواذ القراء‌ات ص4‎ )٤( 
. 40 ۵ مصطلح الاشارات في القراءات ص‎ 

.۲۲ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰۱ شواذ القراءات ص4‎ )٥( 

.۵ آیة:‎ )٦( 

(۷) الباقون بالیاء بعد الضاد وقبل الالف. انظر: الوجز ص۲۰۷ النشر ۰۲5۲/۲ 

(۸) آیة: ۵. 

(۹) الباقون بالنون. انظر: الوجز ص۰۲۰ الصباح ۰/۳ النشر ۲/ ۲۸۲. 


























#أنّ لحم له بتشديد النون وفتحها ونصب الدال» ابن محيصن» وحمید» 
والعمري» وداود وأبو حاتم» وأبو بكر الفزاري عن یعقوب. والهمداني عن طلحة» 
وهي قراءة أبي حنیفة -رحمة الله عليه برواية الخزاعي عنه. 

للَقَضَى إليهم4 بفتح القاف» أجَلَهُمْ4 بنصب اللامء دمشقي ویعقوب 
بنون وألف. يعني: لقضينا آجلهم بفتح اللام» الأعمش طريق السعيدي"*. 


لا مر 


#لِنَظرٌ كيف تعمَلون 4 بنون واحدة مشددة الظاء عبید الله بن على الأنصاري 
عن الولید بن مسلم!''. 

#ولأدْرَاكُمْ به4”" بغير ألف بين اللام والهمزة الأفطس عن القاسم عن 
ابن كثير» وقنبل غير الزينبي عنه» وأبي الفضل الخزاعي عن البّلخيء والواسطي؛ 


وابن بقرة عنه أيضاء والکتانی» والعَتَبُوذِي» وأحمد بن محمد بن عبدون القاضی 


(۱) آیة: ۱۰. 

(۲) انظر: الحتسب ۳۰۸/۱ النتهی ص٩۰‏ ۰4 مصطلح الاشارات في القراءات ص 465 . 

(۳) آیة: ۱۱. 

(4) الباقون بضم القاف وکسر الضاد وفتح الياءء #أَجَلْهُمَ 4 بالرفع. انظر: النشر ۰۲۸۲/۲ 

(۵) آية: ۱۶. 

(7) وهي قراءة يحيى بن ا حارث: لنظر» بنون واحدة وتشدید الظاء وقال: هکذا رأيته في مصحف 
عثمان بن عفان رضي الله عنه» قال آبو الفتح في الحتسب ۳۰۹/۱: ظاهر هذا أنه آدغم نون 
ننظر في الظاء وهذا لا یعرف في اللغة» ویشبه أن تکون فاة؛ فظنها القراء مدغمة على 
عادتهم في تحصيل كثير من الاخفاء إلى أن یظنوه مدغیّا؛ وذلك أن النون لا تدغم إلا في ستة 
آحرف. ويجمعها قولك: يَرْمُلونَ. اه. 
وقال أبو حيان في البحر الحیط /۲۲: ويعني: أنه رآها بنون واحدة لن النقط والشکل 
بالحركات والتشدیدات انا حدث بعد عثمان: ولا يدل کتبه بنون واحدة على حذف النون من 
اللفظ ولا على ادغامها نی الظاء لأن إدغام النون في الظاء لا يجوز» ومسوغ حذفها أنه لا 
آثر ها في الأنف» فینبغي أن تحمل قراءة يحبى على أنه بالغ في إخفاء الغنة» فتوهم السامع أنه 
إدغام» فنسب ذلك إليه.اه. 

. ۱١ آية:‎ )۷( 
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5 ی تسوت ی ی که نوتمه مود سس" ی جا مم القر اعات 


عن المقرئ ١”‏ عن أبي ربيعة عنه» وأبو الفضل الخزاعي/ عن أبي حفص الرزاز عن 
اللهبيين عنه أيضاء وبه قرأت على أبى عبد الله بمكة عن ابن الشارب عن البرمکی 
عن قنبل کقراءتي عن الحُلواني وعبد الله بن جبير كلاهما عن القَرّاس عنه الآخرون 
بألف بينهما على أصولهم في المد والقصر والإمالة والتفخیم !۳ وقد ذکر. 

ولا آدرانگم 4 بتاء مرفوعة وبألف بدل من همزء شيبة بن نصاح» بهمزة ساكنة 
وكا مضهوفة أنضاء الكش 

#عَيْرًا74) بسكون المیم حيث کان» وهما لغتان» اللؤلؤي» والخفاف» وعبيد 
عن أبي عمروء والقرشي» والقزاز عن عبد الوارث عنهء تابعهم آبو معمر عن عبدالوارث 
عنه في الشعراء”*2» وفاطر(؟ فقط بالوجهين فیهن» هارون العتكي عن أبي عمر و . 

#عَمًا تشرکوں4'“ هناء وفي النحل موضعین وفي الروم'''' موضع بالتاء 
فیهن» كوفي غير عاصم» وابن جبير عن اختياره» وافقهم حمصي طريق آبي علي عنه» 
ومحمد بن مناذر هنا فقط» ويونس» وهارون معأعن أبي عمرو» وعيسى بن عمر الهمداني 


)١(‏ أبو حى عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عبد ال رحمن المقرئ» سبق التعريف به في 
الفقرة (۲۰۸۸). 

(۲) انظر: المنتهى ص 8 ١‏ 4» الصباح۳/ ۰۷ النشر ۲/ ۲۸۲. 

(۳) انظر: مختصر في شواذ القرآن ص٥٤‏ الملحتسب۳۰۹/۱ء مفردة الحسن البصري ص٣۳۱‏ 
شواذ القراءات ص٤ .7١‏ 

.١15 آية:‎ )٤( 

. آية: ۱۸ء قوله تعالى: من عم‎ )٥( 

.4 آية: ۰۱۱ قوله تعالى: #من‌غمروء‎ )٦( 

(۷) انظر: زاد ا مسبر ۲/ ۳۲۱ البحر المحيط ۰۲۱/۲ 

(۸) آیة: ۱۸۔ 

(۹) آیة: ٣٣‏ ۔ 

.5١ :ةيآ)٠١(‎ 











نس عليه السلام ےی حي ی ل عمج بم ی 
عن أبي عمرو» وعن طلحة أيضا في الموضعين في سورة النحل'''ء وقال أبو علي في 
مفرد أبي بَحرٌّية: كلها بالتاء» وفي مفرد ابن مناذر: كلها بالتاء أيضاً إلا في سورة الروم فإنه 
بالياء. ونذكر اختلافهم في الحرف الذي في سورة النمل"' في موضعه إن شاء الله . 

راا و ہا 5 ۲ ۶ 2 

“ما یمکرون؟ بالیاء هارون» ويونس عن آبي عمرو» وروح» والزجاج عن 
يعقوب» وزید غير الخزاعي» والخبازي عنه» والسيرافي عن داود عنه أيضاًء وأبو 
حاتم وأبان» وعصمة عن عاصم وخلاد» وأبو عمارة عن آبي بكر عنه» ال 
ابن جبير» والواقدي عن حفص عنه» هكذا ذكر أبو علي في مفرد يعقوب عن زيد 
كرواية هبة الله عنه أيضاًء وقال في تصنيفه بالياء» روح» والز جاج عنه فقط. 

١ ہر ا‎ 1 5 1 o) fogs 

#ينشركم 4 ' بالنون والشين من النشر يزيد» وأبو خليد عن نافع» وابن مناذر» 
ود مشفے اوا 

مم 4 بنصب العين» هارون العتكي عن ابن كثير» والحسن» ومحبوب 
والهمداني كلاهما عن أبي عمرو؛ وحفص» وحماد بن يزيد» والضحاك عن عاصم» 
والجعفي» وخلاد عن أبي بکر» وعبيد بن عقيل» وبكار عن أبان عنه( بکسر العين؛ 
اليزيدي عن اختياره وأبو عمروء والخليل» وهارون العتكي عن عاصم» وعبد الله بن 
(۱) وقرأ الباقون بالياء. انظر: الصباح ۳/ ۰۷ النشر ۲/ ۲۸۲. 
(۲) آية: 69. 
(۳) قوله تعالى: لام رکب 4. انظر: ص۱۳۷۷. 
)٤(‏ وقرأ الباقون بالتاء. انظر: الصباح ۳/ ۰۷ النشر ۲/ ۰۲۸۲ 
)٥(‏ آية: ۲۲. 
)٦(‏ کذلك هي في مصاحف آهل الشامء وغيرهاء وقرأ الباقون بضم الیاء وسين مهملة مفتوحة 

بعدها ياء مکسورة مشددة من التيسير» وكذلك هي في مصاحفهم. انظر: النشر ۲/ ۲۸۲. 

(۷) آیة: ۲۳. 
(۸) الباقون بالرفع. انظر: السبعة ص ۵ ۰۳۲ النشر ۲/ ۲۸۳. 
)٩(‏ انظر: الحرر الوجیز  /۲‏ ۳۲. 












































۔ جا ع القر ت 

إوَآَزیتَت ۹ بفتح الهمزة وقطعها ساكنة الزاي خفيفة الياء» بوزن 

(وافعلت)ء حميد بن قيس» والحسن واللؤلؤي» وعبد الوهاب بن عطاء كلاهما 
عن أب عمرو(. 


لكأن لم یخن بالياء» أي الحصید. الحسن وحده("» قال الدهان: ولا وجه 
له الحسن. 

(Df‏ بسکون التای الحسن» والأعمدنء والعباس طريق أي علي عنه(*. 

ِطْمًا 274 ساكنة الطاء أبو خليد/ عن نافع» ومکی؛ وعلى» وسلام» ويعقوب» 
وسهل”". 

7 م رە ەه 

ل#هنالك تتلوا# بتاءين» الزهري» وزيد غير الخزاعي عنه عن یعقوب؛ 
والزعفراني» وهبة الله معا عن روح عنه أيضاًء واثنان وثلاثة» والحارث بن نبهان» 
وخلاد» وابن صالح عن أبي بكر عنه» وابن جبير» والواقدي عن حفص عنه» وخلف؛ 
ومحمدون عن اختیارهم*. 


. ٤ آیة:‎ )۱( 

(۲) انظر: الحتسب ۰۳۱۱/۱ الصباح۳/ ۰۸ مصطلح الاشارات في القراءات ص4۵۸ . 

(۳) انظر: الکشاف ۲/ ۰۳۶۱ شواذ القرامات ص٢٢۲‏ ؛البحر المحيط /٦‏ ۳۹ء مصطلح الا شارات 
ص9۸٤‏ . 

۔٦٦ آیة:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: مفردة الحسن البصري ص۱۲ ۰۳ شواذ القراءات ص۰۲۲ مصطلح الإشارات 
ص۹٥٤‏ . 

)٦(‏ آیة: ۲۷۔ 

(۷) الباقون بفتح الطاء. انظر: السبعة ص٣٢۳۲‏ النشر ۲/ ۰۲۸۲ 

(۸) آیة: ۳۰. 

(۹) الباقون یلوا 4 بتاء وباء. انظر: السبعة ص ۰۳۲۵ الموجز ص۲۰۸. 














سورة پونس علیه السلام ی as‏ 

#مَوَلاهُمُ الحَق ۳ بنصب القاف على المصدره الحسن. وهي قراءة زيد بن 
کا 

لكَلِمَات4 في الموضعین'”'ء وفي حم المؤمن» موضع واحدء بألف على 
الجمعء مدني غير الزهري» وأبي خليد عنه» وشامي ومحمد بن جرير عن اختباره(*. 

من لا يمدي بفتح الياء» وإسكان الهاء وتشديد الدال» يزيد وشيبة 
ونافع غير ورش وابن جمّازء وخارجة» وابن أبي الزنادء وأبي خليد» وكردم عنه» 
وسالم عن قالون عنه أيضاً والز جاح ومحمد بن يحيى القطعي عن أيوب» وعباس 
طریق آبي أحمد المصري عنه» بفتح الیاء وسکون الهاء وتخفیف الدال الزهري؛ 
وعبید بن عقیلء والهمداني؛ والأزرق عن أبي عمروء وخلاد عن الجعفي عنه آیضا 
وحمزة» وعلي, والأعمش» وطلحة وابن آبي ليلى» والمفضلء وابن مجالد» وشیبان 
عن عاصم» وخلاد» وابن صالح عن آبي بکر وأبو حمدون عن الجعفي عنه آیضا 
وخلف» وابن جبير» وابن سعدان عن اختيارهم» بفتح الیاء» وکسر الهاء» وتشدید 
الدال محمد» والزعفراني عن هشام» وسلام» ویعقوب غير زيد عنه» والزعفراني» 
وهبة الله کلاهما عن روح عنه آیضا والعمري طریق آبي الحسن الأنطاكي عنه 
والسيرافي عن داود عنه أيضاء وسهل غير العنبري» والمؤدب؛ ويموت عنه» ويونس» 
ومحبوب» ونعيم بن یحیی؛ ومعاذ بن معاذ العنبري عن ابي عمروء والواقدي من 
طريق الأهوازي عنه عن العباس عنه» والرفاعي عن الجعفي عنه آیضا ومفضل بن 
صدقة وحفص غير أبي عمارة عنه كلاهما عن عاصم» ويحيى بن سليمان» وهارون 


(۱) آیة: ۳۰. 

(۲) انظر: الکامل في القراءات ص ۰۵۲۷ شواذ القراءات ص" 77. 
(۳) آیة: ۰۳۳ ٦۹۔‏ 

(5) غافر: 1 . 

۰۲۱۲ /۲ الباقون بالافراد فیها. انظر : النشر‎ )٥( 

. آیة:‎ )٦( 





























(Yo‏ سس سے سس سس جامع القراءات 
ابن حاتم» والأعشى إلا أحمد بن جبير عنه» والبرجمي غير أبي علي عنه» والاحتياطي 
غير أبي الفضل عنه عن أبي بكر عنه وأبو عبد الله العجلي وخلاد بن خالد كلاهما 
عن الجعفي عنه أيضاًء والعجلي» وموسى بن حزام والخشابي» والرفاعي طريق أبي 
علي عنه جميعاً عن يحيى عنه» هكذا ذكر آبو علي في مفرد یعقوب وسهل» وهي 
رواية الخبازي عن یعقوب. وقال في تصنيفه: عن يعقوب بفتح الياء وكسر الهاء 
وعن أبي حاتم بفتح الياء والهاء» بكسرهماء حمصي طريق الخزاعي عنه» والآخرون 
عن عاصم غير الذين ذکرتهم» والرواسي وعدي بن الفضل معا عن ابي عمروء وأبو 
معمر عن عبد الوارث عنه أيضاً ۲۱ بفتح الياء وإشمام الهاء/ شیثاً من الکسر أحمد 
ابن موسى اللؤلؤي» وخارجة عن آبي عمرو. 

قال أبو بكر بن مهران عن شيوخه عن أبي عمرو: بين الفتح والجزم. وبه قرأت 
من طريقه عنهم عنه كقراءتي من طريق الخبازي عنهم عنه» وقال الخزاعي: وأبوعمرو 
لا يكمل فتحة الھاء. والذي قرأت به عنه من الطريقين فتح الهاء قال: وبه قرأت عن 
أبي زيد عنه» قال: قال أبو بكر بن مجاهد: رأيت أصحاب اليزيدي يعني في الأداء لا 
يعرفون غير فتحها(". قال: وروی ابن جبير» وابن سعدان في «جامعه» عن اليزيدي 
فتح الهاء» وروی العباس عنه بسكون الهاء كلاهما عن ای عدو وعن أبي شعیب؛ 
وأوقية» وإبراهيم بن حماد» وعصام وعبيد الضریر وسجادة والبّلخي عن اليزيدي 
عنه» وعن أبي الزّعراء» وعن الدوري عنه» وعن القصبي عن عبد الوارث عنه أيضاً 
وعن أبي حمدون عن اختيار اليزيدي بفتح الياء وتشديد الدال وإشمام الهاء شيئاً من 
الفتح كرواية ابن مهران» والخبازي عنهم عنه» وعن الآخرين عن أبي عمرو بفتح الياء 
والھاء وتشديد الدال كالباقين من القراء''. 
)١(‏ انظر: البيان في عد الآي ص ۰۱۲۳ الإتحاف ص4 ۰۳۰ 


(۲) انظر: ا منتھی ص ۱۲ ۰۶ جامع البيان في القراءات ۱۷۹/۳ ۱ء النشر ۲/ ۲۸۳۔ 
(۳) انظر: الكامل في القراءات ص ۰۵۲۷ المصباح ۹/۳ء الإ تحاف ص ۱۲ ۳. 


























سدور 


رة يونس عليه السلام بے نے سب E‏ 


(لا آنیهدّی)۳ بضم الياء» وفتح الهاء وتشدید الدال» الزعفراني عن هشام”". 

وأخبرنا أبوبكر» قال: أخبرنا الخزاعي» قال: حدثني أحمد بن نصر قال: حدثنا 
أحمد بن عبيد اللہ قال: حدثنا الحسن بن العباس قال: حدثنا الخلواني» قال: حدثنا 
هشام بن عمار» عن عمر بن عبد الواحده أنه قرأعلى یحبی بن الحارث (أمّن لا يَهدّي 
لا أن يُهدّى) مشددة برفع الياء”". قال الخُلواني: لم يروه عن غيره. قال: ولم يرفعه 
الخلواني إلى ابن عامر بل وقفه على بحیی» وقد كان لیحیی اختيار» فلعل ذلك منه» 
والله أعل. 

نم ۹ بفتح الثاء أي هناك» ابن غزوان عن طلحة: 

هر بُحيي وَيُمِيتٌ یه يُرجَعونَ 74" بالیاء الحسن وحده”". 

لإمليَفَرَحُوأ 4 بالیاء #تَجِمَعونَ4 بالتاء» یزید ودمشقي غير الولید بن مسلم؛ 
ضدہ زيد عن يعقوبء والمنهال بن شاذان من طريق أبي الحسن الأنطاكي عنه بالتاء 
فيهماء الحسن» وژویس والسيرافي عن داودہ والزعفراني عن روح عنه أيضاًء وزكريا 
ابن وردان السلمي عن الکسائی!'''. 


(۱) آیة: ۳۵. 


(۲) انظر: شواذ القراءات ص ۲۲۷ . 
(۳) ذکره الدانی باسناده في جامعه ۳/ ۰۱۱۸۲ 
)٤(‏ انظر: جامع البيان في القراءات ۳/ ۲ . 


.۵۱ آية:‎ )٥( 
۰۹۳۱/۱ انظر: الحرر الوجیز۳/ 4 ۰۱۲ شواذ القراءات ص۲۲۷ء إعراب القراءات الشواذ‎ )٦( 
.65 آية:‎ )۷( 
انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۰1۲ مفردة الحسن البصري ص ۰۳۱۷ شواذ القراءات‎ )۸( 
ص۲۲۷.‎ 
.۵۸ آیة:‎ )٩( 


(۱۰) الباقون بالیاء. انظر: السبعة ص۳۲۷ء الموجز ص9 ۲۰. 
































٦ ۲ ۲‏ ےسےد۔ ہے ےت ہت جا م القر اعات 
ینب وفي سب بکسر الزاي» الكسائي والأعمش» وطلحة وابن 
آبي ليلى» وإسحاق بن یوسف: ومحمد بن زكرياء والفرّاء» وعبد الله بن صالح طریق 


آبي علي عنهم عن حمزة» وعمر بن هارون» ومحمد بن يحيى القطيعي كلاهما عن 


#وّلا أصمَّرٌ من ذلك ولا أكبَرٌ4”" بالرفع فيهماء محمد بن مناذر المدني» 
وحمصي طريق الأهوازي عنه» والحسن» وسلام» ويعقوب غير العمري عنه» 
ومحبوب عن أبي عمروء وأبو معمر عن عبدالوارث عنه أيضاًء والزجَاج طريق أبي 
علي عنه عن آیوب. وأبو حاتم» وشيبان بن عبد الرحمن عن عاصم» وخلاد عن 
أبي بكر عنه» وأبو زيد عن المفضل» وأحمد بن فرح وأبو أحمد المصري كلاهما 
عن جبلة عنه أيضاًء وحمزة» وخلف. والأعمش, وابن أبي لیلی» وابن غزوان عن 
طلحة©). 


/ ان الورة4" بفتح الهمزة» حمصي طريق الخزاعي عنه(). 


لفْاجِمَمُوا4'''بالوصل وفتح الميم» عصمة بن عروة عن أبي عمرو؛ وژویس 
طريق الخزاعی عن“ . 


رر سے قث ۱ :۰ ٠‏ 1 ا 
#وَشْرَكَاؤٌكم4 بضم الهمزة» محمد بن الحسن القرشي» وإسحاق بن يوسف 


(۱) آیة: ۲. 

(۲) الباقون بضم الزاي. انظر: الوجز ص۲۰۹ الصباح ۳/ ۱۰. 

(۳) آية: ۰1۱۱ 

.۲۸۵ /۲ الباقون بالنصب فيههما. انظر: الوجز ص ۲۰۹ النشر‎ )٤( 

(۵) آیة: 1۵ . 

.۳۸۷ انظر: النتهی ص4 ۰4۱ الکامل في القراءات ص‎ )٦( 

(۷) آیة: ۷۱. 

(۸) وقرأ الباقون بقطع اهمزة الفتوحة وكسر الیم. انظر: اللتهی ص۱4 ۰4 الکامل في القراءات 
ص ۳۸۷ النشر ۰۲۸۱/۲ 






































سور م یه و علية السا 3 tenan‏ بت بجی ۳۳ ٦‏ 


كلاهماعن أبي عمرو والحسن: ويعقوب إلا العمري طريق أبي الحسن الأنطاكي عنہ'''. 

« كَدَِلكَيطبَعْ 4 بالیاء عباس طريق أبي علي عنه". 

ویک ون کم بالیاء محمد بن مناذر» وحمید وحمصي طريق أبي علي 

عنه» والحسن: وداود» وأبو حاتم» وأبو بكر الفزاري عن یعقوب. وزيد إلا الخزاعي 
عنه فعنه أيضاً» وحماد بن أبي زیادہ والضحاك بن ميمون» وإسماعيل بن مجالد عن 
عاصم؛ والعليمي عن أبي بكر عنه» والغضاثري وابن مهران معاً عن يوسف بن 
یعقوب عن شعیب عن يحيى عنه» وبکار عن آبان عن عاصم وابن أبي لیلی(*. 

لبه َآلسّحرٌ 4 بمد الهمزة على الاستفهام یزیدہ وأبو عمرو غير الأصمعي عنه؛ 
والحسن» ویعقوب برواية أبي حاتمء وأبي بكر الفزاري» والساجي عنه» والازدي عن داود 
عنه» وابن عبد الرزاق عن العمري عنه أيضاًء وآبو عمرو والخليل» وأبان» وشیبان عن 
عاصم» وقرأت على الأهوازي عن الواقدي عن حفص» وعن الخزاز عن هبيرة!". 

لان تیا ۱4 من غير همز في الوقف. أخبرنا بذلك أبو بكر المروزي» قال: أخبرنا 
أبو الفضل الخزاعي» قال: حدثني عبيد الله بن أحمد بن یعقوب ببغداد. قال: حدثنا ابو بكر 
ابن مجاهد آن عبيد الله بن أبي مسلم ذكره له عن أبيه عن حفص أنه يقف بوب 4 . 
)١(‏ وقرأ الباقون بالنصب. انظر: المصباح ۳/ ۰۱۱ النشر ۰۲۸۲/۲ 
(۲) آية: 9/4. 


(۳) انظر: مختصر في شواذ القرآن ص ۰1۲ شواذ القراءات ص۲۲۸ البحر الملحیط٦/‏ ۹۰. 

۰۷۸ آیة:‎ )٤( 

(۵) وقرأ الباقون بالتاء. انظر: النتهی ص۱4 ۰۶ مصطلح الإشارات في القراءات ص 41۲ النشر 
7۲. 

)٦(‏ آیة: ۸۱۔ 

(۷) الباقون مبمزة وصل على الخبر. انظر: التيسير ص ۰۱۲۳ النشر ۳۷۸/۱. 

(۸) آية: ۸۷. 

(۹) انظر: السبعة ص۳۲۹ء وذكره الداني بإسناده في جامع البيان ۳/ ۰۱۱۸۷ 





















































قال الخزاعي: وذكر ابن مجاهد في کتاب عاصم أن وهيباً حدثه عن هُبيرة عن 
حفص آنه یقف کذلك(). 

آخبرنا أبو بکر قال: آخبرنا أبو الفضل؛ قال: حدثني عمر بن شاهين عنه» وهذا 
نص في کتاب الخزاز عن هبيرة. 

وآخبرنا آبو بکن قال: آخبرنا آبو الفضل» قال: حدثنا عبد الغفار بن عبد الله 
بواسط قال: حدثنا العباس بن الفضل بن جعفر قال: حدثنا آحمد بن علي الخزاز 
عن شُبيرة عن حفص عن عاصم (آن َو یسکت بو ۳ 

وأخبرنا أبو بكر قال: آخبرنا الخزاعي» قال: حدثنا العمران» قالا: حدثنا أبو 
بكر بن مجاهد» عن أحمد بن علي الخزاز عن شبيرة عن حفص عن عاصم مثله. 

دن 2 7 10 الوم هو اند امه امه ناه سا 
عن عاصم» وأحمد بن جبير طريق ابي علي عنه عن آبي بكر عنه. 

ولا تَتبَعان74) بتخفیف التاء» وفتح الباء مشددة النون» أحمد بن يوسف 
التغلبي عن ابن ذكوان» والزعفراني عن الوليد بن عتبة» مثله إلا أنه بتخفيف النون 
أحمد بن أنس عن ابن عتبة» الآخرون عن ابن عامر غير محمد بن جرير عن ابن 
بكار عنه» وهشام إلا الداجوني» والزعفراني» ومحمداً عنه» بتشديد التاء وكسر الباء 
وتخفیف النون» الخلواني غير البخاري» والأخفشء والبلخي» وهبة اللہ وأحمد بن 
أنس عن هشام» وابن جرير عن ابن بكار بتشدید التاء والنون» مکسورة الباء کالباقین .٩‏ 


(۱) انظر: جامع البيان في القراءات ۳/ ۱۱۸۷. 

(۲) ذكره الدانی بإسناده في جامعه ۳/ ۰۱۱۸۸ 

(۳) آیة: ۸۹. 

.۸٩ آیة:‎ )٤( 

.۲۸٦/۲ انظر: النتهی ص4۱4 المصباح ۳/ ۰۱۲ النشر‎ )٥( 

















وجَوزتَا 04 بتشدید الواو» الیحس ٣‏ وقد مر ذکرہ فی الأعراف ۲ 
لفَاتبَعَهُم فِرعَون 4 بالوصل مشددة التاء لوعُدُوًا چ۹ بضم العين والدال» 
مشدده الواو» الحسن وه 


و 


آمنت إن بکسر الهمزة آحمد بن موسی/ اللؤلؤي عن آبي عمروء واثنان 
وثلاثة» ومحمدان» وخلف عن اختیارهم". 


الوم نُنْجيكَ4 بسكون النون وتخفيف الجیم» عباس من طريق أبي علي؛ 
والخبازي عنه. واللؤلؤي» والأزرق» وعدي بن الفضل عن أبي عمرو؛ ویعقوب؛ 
وسهل» وشريح بن يزيد الحضرمي» وعمر بن نعيم بن ميسرة الرازي كلاهما عن الكسائي 
والنهاوندي» والزهراني عن قتيبة والخزاعي عن أبي بكر المطرز عن الأصم» وابن مرداس 
عنه آیضا وطلحة لاثم جي رُسُلَنا )۳4 خفيف» يعقوب» وسهل» وهارون» وخالد بن جبلة 
عن آبي عمروء والواقدي طریق أبي علي عنه عن عباس عنه. والرفاعي» وابن واصل عن 
الكسائي» ومحمد بن یعقوب عن أبي الحارث عنه» وابن رُستم غير الخزاعي عنه عن نصير 
عنه» مختلف عن ابن رستم» وعن روح» وزيد في قول ابن مهران عنهم (. 

وَتَجِعَلُ الرجس( بالنون» اللؤلؤي» وعصمة عن أبي عمروء وأبو معس 


(۱) آية: ۹۰. 

(۲) انظر: مختصر في شواذ القرآن ص ۰1۳ شواذ القراءات ص۰ ۰۲۳ مصطلح الإشارات في القراءات 
ص55 4. 

(۳) انظر: ص ۵۰۲ . 

(5) انظر: الصادر السابقة. 

.٩۲ آیة:‎ )٥( 

.۲۸۷ /۲ وقرأ الباقون بفتحها. انظر: البسوط ص٣۲۳ النشر‎ )٦( 

(۷) آية: ۱۰۳. 

(۸) وقرأ الباقون بالتشدید فیها. انظر: البسوط ص۲۳۹ الصباح ۳/ ۰۱۳ النشر ۲۵۸/۲ 


1/10١ 


























5 ۲ 1 سسس ا ا ا سسسسے سا یم القر اعات 


وعن عبد الوارث عنه» وحماد بن أبي زياد» وعصمة وأبان عن عاصم» وأبو بكر إلا 
الاعشی» وال رجُمي إلا الاحتياطي عنه والمفضل غير علي عنه(). 
افج الْمؤٌمِييت ۲۹ خفیف» الزهري» وحمصي طريق الخزاعي» والوليد 
ابن مسلم غير القنوي عنه. واللؤلؤي عن أبي عمرو» وسلام» ویعقوب. وسهل» 
والکسائي» وحفص» وعمرو بن خالد» والضحاك عن عاصم» والكسائي» وابن 
صلاح وخلاد عن أبي بكر عنه» والأعمش» وطلحة بن مصرف» وابن آبي 5 
ومحمد بن عیسی عن اختياره”". 
اختلفوا في تسع ياءات: قوله تعالی: لاف 4 ول أن 4 ولفسي 
إن 4 و رَبِي إِنْه ۷۹ وج 4 بفتحهن مدني غير الزهري» وحمید وأبو عمروء 
۲ 7 1 4 کے و کے 1 
والنوفلي عن ابن بكار عن ابن عامر» وافقهم مكي في ان خاف 4ء وی أن وأبو 
علي عن الخزاز عن شُبيرة» وعن القاضي عن حسنون عنه في لعف ٭4 حيث کان» 
زاد ابن محيصن لَجرِیَ 4ء وفتح دمشقي» وسلام» وحفص» وأبو عمروء والخليل عن 
عاصم» وطلحة ی ۹ء زاد عليهم ابن مناذر ی ری بِكَايتٍ الو . 
واختلفوا فيها فى حذف ياء واحدة قوله: #ولا ثرون € بياء فى الحالين» 
سلام؛ ویعقوب. وافقهما الحسن» وعباس طريق أبي أحمد عنه» وأبي الحسين في الوصل 
فقط» بالوجهين عصمة عن أبي عمرو(. 
)١(‏ الباقون بتشديد الجيم. انظر: الموجز ص۲۱۱ النشر .۲٥۸/٢‏ 
(۲) آیة: ۱۰۳. 
(۳) وقرأ الباقون بالتشدید. انظر: الصباح ۳/ ۱۳ء الاتحاف ص ۱۷ ۳. 
)٤(‏ آية: ٠١‏ . 
(۵) آية: ۵۳. 
)٦(‏ آیة: ۷۲. 
(۷) آیة: ۷۱. 


(۸) انظر: النتهی ص ۰4۱۵ الستنیر ص ۵ ۰4۲ الصباح۳/ ۰۱6 الاتحاف ص ۱۷ ۳. 





























م ی ها انارت یو تیه ۱ 00 


ذکر الا دغام 


۱ 


امتا کنو ۳4» انکر یی ۲۹ء يترو ۳4 طحَکیک 
فآلا 04 درکن 2*4 لک ییوت 4 ین بعد سره ۷۷ء الات 
بر ۰4 م تول لار ۸4 فز س یرتک 4( کرت گب ۱۳4 ایک 
بالَمتَِدَِ 14« ولا تدغم الات شی ۱۲۷ وسمعت أبا بكر» يقول: سمعت 
الخزاعي یقول: سمعت أبا بكر الشذائي» يقول: سألت أبا بكر بن مجاهد عن الإدغام؛ 
فقال: لا تدغم أنت في شيء لقلة حروفه» ولخفاء النون فيه» والمخفي كالمدغم» فلو 
أدغم التاء في التاء كان قد جمع بين إدغامين؛ ولا يجوز هذا. 


ثم یل رن لوا ۱۲۷۹ء آرت كك ۱۷ لا يديل لحت ال 3934 


(۱) آیة: ١‏ . 
(۲) آیة: ۰۱۱ 
(۳) آية: 1 
)٤(‏ آية: .١5‏ 
)٥(‏ آية: ۱۷ . 
)٦(‏ آیة: ۲۱. 
(۷) آية: ۲۷. 
(۸) آیة: ۰۲۸ 
)٩(‏ آیة: ۰۳۱ 

(۱۰) آیة: ۳۹. 
(۱۱) آیة: 1۰. 
(۱۲) آیة: 6 . 
(۱۳) آیة: ۵۲. 
(ع۱۶) آیة: .۵٩‏ 
(۱۵) آیة: 16. 
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YA‏ ب لح رس للب كر MH E‏ تچ جامع القراءات 
طای جع لک لل لتک «سبحه مو ۳4/ «إذ 
ال بِعَووء ۳ طبع عل 24 وما عن لاک فل ھر 4 ا ما ءاس 


2 


لی € فلت ال ۱۶۷۹ء یٹ بو ۷4ء فذلك خمسة وعشرون حرف 
ذکر الإمالة عن قتيبة 


قوله: ی آلکتب ۱۳ ن اخُوکن 20174 لیو 4 في موضع 
الجر حيث جاء بإمالة لطيفة» اک ۱۲۷۹ء وكرم مال 4 يميل النون 
قليلا» منکن ۳ «وشفاء ماف لسُرُورٍ 4“ يميل الفاء قليلاء ین 
ِبَاوو۔4'ل' باتهم 4 وبابه في موضع الجر بإمالة لطيفة حیث كان» وكذلك 


(۱) آیة: ۷٦۔‏ 
(۲) آیة: ۸ . 
(۳) آیة: ۰۷۱ 
(۶) آية: ۷۔ 
)٥(‏ آیة: ۰۷۸ 
)٦(‏ آیة: ۸۰. 
(۷) آية: ۸۳. 
(۸) آیة: ۹۰۔ 
(۹) آیة: ۱۰۷۔ 
(۱۰) آیة: 
(۱۱) آیة: ٩‏ 
(۱۲) آية: 
(۱۳) آية: ۲۹. 
)١5(‏ آية: 
(۱۵) آية: ۲۲. 
(۱۰) آیة: ۵۷. 
(۱۷) آية: ۰۱۰۷ 
(۱۸) آیة: .٩‏ 
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< 


© 























سورة یونس علیه الا کیک و ae‏ 
لجست ۷( الت 4 بيك 204 السات 4 في موضع الجر 
(کی ے4٥‏ «سیییت4( ایی ۰۳4 دعل أَتَوَلِهِمَ 204 ین 
لیب » في موضع الجر حيث جاء بإمالة لطيفة» وزادوا طف َو ی هک 
مایا ۱۱۱۷ يوم الد ۱۳۹ وهو حبر کین ۱4 . 


ضوخ 


E3 پا‎ 00 


)١(‏ آية: ۹۔ 
(۲) آیة: ۱۳. 
(۳) آیة: ۱۵. 
(۶) آية: ۲۷. 
)٥(‏ آیة: ۲۹ . 
)٦(‏ آیة: ۳۸۔ 
(۷) آية: ۰۳۹ 
(۸) آیة: ۰۸۸ 
(۹) آیة: ۳. 
(۱۰) آیة: ۷. 
(۱۱) آیة: 1۰. 
(۱۲) آیة: ۰۱۰۹ 



































+ ۳ سس سس سس مت سسس حا مم القر اعات 


سورة هود عليه السلام 


ہم 


ية 


مكية في قول الحسن وعكرمة» وفي قول ابن عباس» وقتادة مكية أيضاً | 


۱ 
واحدة نزلت بالمدنية» قوله عز وجل: ‏ ور سوه رق با ورن () 
الآية 0 


وعددها: في قول المدني الأخير» والمکي والبصري: وعطای وأيوب مئة 
واحدى وعشرون آیة وفی المدنی الأول» والشامى مئة آية واثنتان وعشرون آية» وفى 


الكوفي ثلاثة وعشرون. 
اختلافھا: سبع آیات مرا اي بَریء یمرن 74" كوفي يرثا في 


مه 4 
فور لوط *) حجازي وشامي» وکوفي» ھ0 من e‏ 8 مدني الآخیں 
دی المَنضُودٍ # مدني الأول» وبصري» وأيوب» وكوفي» وشامي © بقَیث ال 


سووو 5 جر عر ث2 رر جج م ورام 


خر م إن کنتم مو مؤمنين Caf‏ حجازي» ولا اون یزیر 4 (۷) شامي بصري» 
وأيوب» وكوفي نا علو و ۸ مدني الأول» وشامي» وبصري» وآیوب» تر ا 


(۱) آیة: ٤‏ ۱۱. 
(۲) انظر: الحرر الوجیز ۰۱4۸/۳ زاد المسير ۲/ ۳۵۵ فتح القدیر ۲/ 44 ۵. 
(9) آية: 6 ۵. 
)٤(‏ آیة: 4لا. 
(۵) آیة: ۸۲. 
)٦(‏ آیة: ۰۸۲ 


(۷) آیة: ۱۱۸ . 
(۸) آیة: ۰۱۲۱ 
(۹) انظر: البيان في عد الآي ص١٦۱ء‏ المصباح ۰۱6/۳ فنون الأفنان .۲۸٦/۱‏ 




















سورة هود عليه السلام ا ۹۳۳ 

وهي ألف وسبع مئة كلمة وخمسة وعشرون كلمة. 

وعدد حروفها: سبعة ألف حرف» وخمس مئة وثلاثة عشر حرفاً. 

ڈکر الحررت 
لنم قصلت بفتح الفاء والصاد خفيفة» حميد بن قیس ٢٢‏ 
يوي الم af‏ بياء في الحالين» ال و 
وَبَطَلَ ما گاتوا» ‏ بوزن «فعل»» عصمة عن أبي عمرو» وشيبان بن عبد 

الرحمن» والحارث بن نبهان معا عن عاصم» والأزرق عن أبي بكر عنه(). 

#مُريّة 74" بضم الميم وحيث كان مرية» لغة بني أسدء الحسن؛ ويونس» 
وعدي بن الفضل كلاهما عن أبي عمرو". 

«الأجَرَم4 7" بهمزة مفتوحة وحيث کان هارون بن موسی» وغبید بن عقيل» 
وعيسى بن عمر الهمداني عن أبي عمرو!'''. 
(۱) آیة: ۲ 


(۲) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۱۳ الحتسب ۰۳۱۸/۱ مفردة الحسن البصري ص ۰۳۲۱ 
شواذ القراءات ص۲۳۱ . 


(۳) آية: ۱۵. 
)٤(‏ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰14 الصباح ۰۱۰/۳ مصطلح الاشارات في القراءات 
ص٤٦٦.‏ 


. ۱١ آية:‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: الكامل في القراءات ص ۰۵5۰ شواذ القراءات ص۰۲۳۱ إعراب القراءات الشواذ 
۸/۱ 

(۷) آیة: ۱۷ . 

(۸) انظر: الکامل في القراءات ص ۰۵7۰ شواذ القراءات ص ۰۲۳۳ البحر الحیط "/ 177 . 

(۹) آية: ۲۲. 

(۱۰) انظر: البحر الحیط ۰۱۳۸/۲ شواذ القراءات ص۲۳۱ . 





















































۳۲ 1 جامع القراءات ۱ 
لإ لک 4 بکسر الهمزة الزهري ومحمد بن مناذر» ونافع غير آبي قرة ۱ 
اليماني» والواقدي عن الدوري عن إسماعيل عنه وحمید بن قیس» ودمشقي غير ۱ 
۲ الولید بن مسلم/ عنه ویونس بن حبيب» وحسین بن علي الجعفي؛ واسحاق بن ۱ 
يوسف الأزرق جميعاً عن آبي عمرو» وعمر بن هارون عن أيوب» وعاصم وحمزةه ۱ 
والأعمش» وطلحة» وابن آبي ليلى» وأحمد بن جبير» ومحمد بن سعدان» ومحمد بن ۱ 
جرير عن اختیارهم(۲) هكذا ذكر أبو علي في مفرده عن ابن سعدان. 
بای" بالهمن محمد بن مناذر المدني» والحسن» وأبو عمرو غير 
اللؤلؤي» ومحبوب» وهارون بن موسی» والجهضمي عنه» وأبي معمر عن عبد 
الوارث عنه أيضاًء وأبو القاسم السابوريء والواقدي كلاهما عن الكسائي» وابن 
زستم عن نصير عنه أيضا”". 
ممیت 4 بضم العين» وتشديد المیم» حفص» وحماد بن زید وعمرو بن 
خالد الأعشى عن عاصم وبكار عن آبان عنه» وحمزة» وعلي غير خلف» والرفاعي 
عنه» ومحمد بن يعقوب عن ابن الحارث عنه أيضاًء وهم [و]*» خلف. ومحمدون 











عن اختیارھم''. 
ین كل روان «a‏ وفي قل آفلح( منون» الحسن» و حفص » وحماد 
ابن زيد» وحماد بن عمروء والأسدي عن عاص . 


)١(‏ الباقون بالفتح. انظر: السبعة ص۳۳۲ الموجز ص ۱۲ ۰۲ النشر ۲/ ۲۸۸۔ 


(۲) آية: ۲۷. 
(۳) الباقون بغير همز. انظر: جامع البیان في القراءات ۳/ ۰۱۱۹۰ الوجز ص ۱۲ ۲. 
)٤( ۱‏ آیة: ۲۸. 


)٥(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

() الباقون بفتح العين وتخفيف الميم. انظر: الوجز ص ۱۳ ۰۲ النشر ۲/ ۲۸۸. 

(۷) آية: اگ 

(۸) آیة: ۲۷. 

(۹) الباقون بغير تنوين في الموضعين. انظر: الموجز ص۲۱۳ الستنیر ص4۲ النشر ۲/ ۲۸۸. 




















سورة هود عليه السلام حسم جرب بای پیب تسیب یو یی aa‏ ۹1۳۳ 

#مُجریهَاوَمُرسیهَا 74 بضم المیم وبياء صحيحة فیهما بوزن «مبدیها ومنشیها!» 
حمید بن قيس الأعرج» والحسن البصري ومحمد بن الحسن القرشي عن آبي عمرو 
وإسماعيل بن مجالد. والحارث بن نبهان کلاهما عن عاصم» وأحمد بن فرح عن 
جبلةء والفیاض بن غزوان عن طلحة بفتح المیم فيهماء أبو زيد من طریق الأهوازي 
عنه عن المفضل عنہ آبو الفضل الخزاعي عن المفضل بالوجهین بفتح المیم فیهما 
ویضمهما أيضاً 7 بفتح المیم في #إمجريها» فقطء حمزة» والكسائي عن أبي بکر؛ 
وعن المفضل أيضاًء وابن أبي ليلى» والهمداني عن طلحة وخلف» ومحمدون عن 
اختيارهم» ومحمد بن يحيى القطعي» وعمرو بن هارون كلاهما عن آیوب: الباقون 
بضم الميم» وهم حجازي عن حمید» وشامي» وبصري غير القطعي» وابن هارون عن 
أيوب» وعاصم غير الذين ذكرتهم» وأبو عبيد» وأحمد بن جبير عن اختيارهماء وكلهم 
رفع الميم من قوله: #ومَرّسَنهآ ٭ إلا المفضل بخلاف عنه كما ذكرنا . 

بالإمالة ورش من طريق محمد بن عيسىء وابن شنبوذ والبخاري عنه» 
والأهوازي عن أهل العراق عن الأزرق وأبي الأزهر عنه» وعن يونس عنه أيضاًء وأبو 
عمرو غير أبي زيد عنه» والقرشي» والقزاز عن عبد الوارث عنه» والحلواني عن آبي 
معمر عنه فعنه آیضا وابن مامويه عن هشام» ومحمد بن موسى طريق أبي الفضل عنه 
عن صاحبیه والوليد بن عتبة من طريق أبي بكر الشذائي عنه» وحمزة» والكسائي» 
وحفص غير اي والخزاز والقّواس, إلا أبا آحمد المصري عن ابن الصّلت عن 
الصفار عنهء والأعمش» والهمداني عن طلحة وخلف» ومحمد بن سعدان» ومحمد 
ابن جرير عن اختيارهم. 

بين الفتح والکسر يزيد غير الدوري عنه» ونافع غير الأصمعي» وأبي خلید» 
وابن أبي الزناد» وكردم بن خالد» والمسيبي إلا ابن سعدان عنه» وقالون إلا القاضي» 


. ٤١ آية:‎ )۱( 


(۲) انظر: ا منتھی ص ۰4۱۷ شواذ القراءات ص 718 . 
(۳) انظر: النتهی ص ۱۷ ۰4 الصباح ۱۸/۳ الإتحاف ص١‏ 77. 



































0 ۹ ۱ / ليما 


۳ سس سس سے سس سس سس سس سیت سس تسس سم ن جا مم القراءات 


وابن صالح» والشحام طریق آبي علي عنهم عنه» واسماعیل إلا ابن بشار» وبا 
الزعراء طریق الأهوازي عنهما عن الدوري عنه والغضاتري والكبائي عن ابن 
عتبة» والأهوازي عن عبد الرزاق عن ابن عامرء وآبو العباس العجلي عن محمد بن 
موسى الصوري عن صاحبيه» وأبو الحسن الخبازي عن محمد بن القاسم بن يزيد 
والطوسي/ والمسكي غير أبي بكر المطرز عنه كلاهما عن أبي حاتم» ومحمد بن 
عيسى عن اختياره» شيبة بالفتح من غير إفراط» رها بالإمالة» #ومرّسَنه] # بين 
اللفظين محمد بن سعدان عن اختياره» وعن بعضهم خلاف في عرسا #» وغيرها 
قد ذكرتها في باب الإمالة. 

وقرأت على ابي علي عن خلف عن يحيى» وعن الشذائي عن ابن مجاهد عن 
أصحابه عن اليزيدي فا رطهاومُرَسها) بين اللفظين فیھما''' كقراءتي عن سجادة 
من طريق ابن مهران عنه عن اليزيدي عنه. 

#ونادى نوخ ابنّاه 74" بألف وباختلاس رفع الھاء ابن آبي ليلى”". 


بى 4 بفتح الياء هاهنا فقط» أبو بکر» وحفص» والمفضل» وحماد بن أبي 
زياد» وعصمة عن عاصم» ويونس بن حبيب» وعبيد بن عقيل كلاهما عن أبان عنه» 
وابن أبى ليلى» بتخفيف الياء وكسرهاء الأفطس عن ابن كثير» الباقون بکسر الياء 
وتشدیدها. 


مہ 


(۱) انظر: الإقناع /١‏ ۰۱2۰ 

(۲) آية: ٤٦۔‏ 

(۳) قال أبو الفتح في الحتسب /١‏ ۳۲۳: وقراءة «ابناه» يريد بها الندبة» وهو معنى قولهم: «الترتّي»» 
وهو على الحكاية؛ أي: قال له: يا ابناه» على النداء.اه. وينظر أيضاً: ختصر في شواذ القرآن 
ص ۰1۵ شواذ القراءات ص۰۲۳ البحر المحيط ٠١١ /٦‏ . 

.۲۸۹ انظر: النشر؟/‎ )٤( 


























سورة هود عليه السلام سے ۳۵ 


عن قالون» وأبو بكر بن مهران عن أبي بكر النقاش عن شيوخه عن قالون إلا الرازي 
عن الخُلواني عنه» وأبو الفضل الخزاعي عن رجاله عن قالون إلا عن الشحامء وأبي 
عون» والجمال طريق العُمرین عن النقاش عنه» وإسماعيل طريق أبي علي عنه عن 
نافعء والزينبي عن أصحابه» وابن مجاهدء وأبو ربيعة من طريق الأهوازي عنهما عن 
قنبل» ومحمد بن عبد الرحمن بن محیصن وحمصي طريق أبي علي عنه» ومحمد بن 
القاسم بن يزيد عن ابن ذکوان» ومحمد بن عبید بن الخليل النحوي عن أبي الفضل 
جعفر بن سليمان بن حمدان عن الأخفش عنه أيضاء وعبد الرحمن بن إبراهيم بن 
عمر والقرشي عن الوليد ابن مسلم» وعبد الله بن محمد بن هاشم الزعفراني عن 
ابن عتبة» والغضائري» والكبائي كلاهما عن ابن شُنَبُوذ عن أحمد بن نصر بن شاكر 
عنه آیضا» والحسن» وأبو عمرو بن العلاء المازني» ويعقوب غير زيد» والزجّاج 
وابن مسلم عنه» والغضائري» والنخاس معاً عن التمار عن رويس عنه؛ والبخاري 
عن التمار وغيره أيضاًء والمعدل عن روح عنه أيضاًء وأيوب طريق أبي علي عنه» 
والكسائي» وأبو علي الأهوازي عن حماد بن أبي زیاد وابان عن عاصم» وعن جبلة 
عن المفضل عنه» وعن المعلى بن منصور الرازي» والأزرق» والاحتياطي عن أبي 
بكر عنه» وعن يحيى إلا عن خلف» وأبي عبيد الله الحسين بن علي العجلي» وموسى 
ابن حزام» وأبي يوسف الخشابي» ومحمد ابن نافع عنه فعنه آیضاء وعن حفص إلا 
عن علي بن محمد بن أحمد الهاشمي الحفصي عن أبي العباس الأشناني عن عبيد 
عنه» وأبو الفضل الخزاعي عن علي بن محمد الهاشمي عن الأشناني عنه» ضد آبي 
علي عنه» وحمزة غير أبي عمارة» وأشعث بن عطاف» والصباح بن دينار» والصباح 
ابن محارب» وابن صالح طریق أبي بكر الباهلي والغضاثري عنه فعنه أيضاً وسلیم 
طريق خلف. وابن سعدان» ورويم» وابن جبير طريق المطرّعي عنه» وخلاد طریق 
الرازي والأصبهاني عنه/ وابن زكريا عن الدوري عن شُلیم عنه» وزائدة بن قدامة 
عن الأعمش» وأبو عبيد» ومحمد بن عيسى» وخلف طريق الخزاعي عنه» ومحمد بن 





3۳م 


























۳۹ متسه ی رمع بدا میتی امم‎ e 
جرير عن اختيارهم» وبه قرأت عن الخلواني عن خلف» وخلاد معا عن سُلیم عنه‎ 
بالوجهين» ابن مقسم» وهبة الله عن يعقوب'.‎ 

وقال الخزاعي في كتاب الواضح: وأقرأني أبو بكر الأخفش عن أبي الفضل 
وابن الأخرم بالوجهين برواية ابن مهران عن يعقوب» وقرأت من طريق ابن مهران عن 

وسمعت أبا بكر المروزي» يقول: سمعت أبا الفضل الخزاعي» يقول: سمعت 
با العباس المطّوّعيء يقول: سألت أبا إسحاق الزجاج» عن قوله: یگب 
متا #» قال: الإظهار فيه كلفة» والإدغام أخف على اللسان . 


#واستوت على الجودي 4# بسکون الياء» نعیم بن يحيى السعيدي عن 7 
عمرو وعن الاعمش أيضاء وابن آبي لیلی(. 

ره عول)۹) بکسر الميم» وفتح اللام» لیر صالح) بنصب الراء محمد 
عمری ویعقوب غير آبي حاتم عنه» والأزدي عن داود بن أبي سالم عنه آیضاء وآبو 
حاتم عن اختياره» والکساتی» واو ومحمد بن سعدان» ومحمد بن عیسی» 


وأحمد بن جبير عن اختيارهه. 


۰۱۱/۲ انظر: المنتھی ص۰۱۸ الكامل في القراءات ص۰۳4 المستنير ص۸٥۲ النشر‎ )١( 
. ۳ الإتحاف ص‎ 

(۲) آیة: 66 . 

(۳) انظر: الکامل في القراءات ص١‏ لاه»شواذ القراء‌ات ص۲۳۹ البهج ص ۰۵۲ مصطلح 
الاشارات في القراءات ص59 . 

. ٤٦ آية:‎ )٤( 

)٥(‏ وقرأ الباقون بفتح الميم» ورفع اللام منونة» وبرفع #عَير». انظر: النشر ۲٢‏ / ۰۲۸۹ الإتحاف 
ص۳۲۱. 


























يه 


سورة هود عليه السلام سس 

فلا تسكن بفتح اللام وتشديد النون» يزيد» ونافع غير يعقوب بن جعفر 
عنه» وأحمد بن صالح طريق أبي العباس العجلي عنه عن قالون» ومحمد بن شهاب 
الزهري» ودمشقي غير الداجوني عن هشام» ومحمد بن موسی طريق أبي علي عنهما 
فعنهماء وأبو معمر عن عبد الوارث عن أبي عمرو“' بتشديد النون وفتحها عبد الله 
ابن كثير» وابن محیصن» وحمیدہ والأهوازي عن الداجوني عن هشام» وعن ابن 
موسق عن او د 

ابن سعدان عن عبيد بن عقيل عن شبل عن ابن كثير بغير همز مثل زيد غير 
الحُلواني"» بإثبات الياء في الوصل» يزيد» وشيبة» ونافع غير الأصمعي» والمسيبي؛ 
وقالون إلا آبا مروان والعجلي عن ابن صالح عنه وأبا شيط طريق ابن الصَّلتء وابن 
بویان طريق أبي علي عنه» والحسن» وأبو عمرو غير الواقدي طريق أبي علي عنه» عن 
العباس» وأبو معمر عن عبد الوارث عنه أيضاًء وأبو حاتم. 

بياء في الحالين» سلام ويعقوب» وقرأت على أبي علي عن أحمد بن صالح؛ 
وأبي مروان عن قالون» وعن ابن شَتَبوذ عن أبي تشیط عنه بياء في الوقف دون 
الوصل* وعلی أبي بكر عن أبي مروان عن قالون» وعن ابن الصلت عن آبي تشیط 
بياء في الوصل كورش وغیره(*. 

قال الخزاعي: وقال أبو مروان عن قالون: كل ياء ليست في المصحف مكتوبة 
بالسواد فإنه يصل بياء ويسكت بغیر یاء(؟. 


. ٦٢۸ص انظر: ا منتھی ص5١ 4» الستنیر‎ )١( 

(۲) انظر: النتهی ص۱۹ ۰4 مصطلح الاشارات في القراءات ص۹٦٦ء‏ الإتحاف ص ۳۲۲. 

(۳) انظر: الکامل في القراءات ص ۵۷۲. 

)٤(‏ قال ابن الباذش في الاقناع ۱/ ۳۲۲: ووقع للأهوازي نی ذلك غلط؛ لأنه ذکر أن ابن شنبوذ 
عن أبي تشیط وأبا مروان عن قالون يثبتانها في الوقف دون الوصل؛ ضد ما حكيناه. اه. 

. 4 ١9ص انظر: المنتهى‎ )٥( 

.۳۱۱ وذكره الداني في جامعه ۳/ ۱۲۱۳ وابن الباذش في الاقناع۱/‎ ۰4۱٩ انظر: النتهی ص‎ )٦( 









































۹۳٣‏ ۱ / اس 


ا جامع القراءاد 


یا ر نوخ اهبط 07# برفع الباء» نعیم بن يحيى عن الاعمش؛ والابتداء على 
قراءته برفع الهمزة". 

الأعمش#رإلى تمودٍ4/ بالخفض والتنوين وحيث کانء (ثمود) نونه في 
موضع الرفعء والنصب» والخفض إلا موضعاً واحداً فإنه لاينونه» قوله تعالى: في 
سورة سبحان #تمود لت 04 فقط(). 


#ویستخلف 7# "“ جزم الخزاز طريق أبي الفذ ل عنه عن هبيرة9". 


ومن خزي يَومَئِذٍ 974 هناء وظعَدَابٍ یذ( في المعارج» بفتح الميم» 
يزيد» وشيبة» ونافع غير إسماعيل» وخارجة» وأبي خليد عنه» والوليد بن مسلم؛ 
وأیوب؛ والكسائي» والشموني» والبرجمي» ومحمد بن إبراهيم الخواص عن 
الأعشى عن أبي بكرء والبرجمي عنه أيضاًء والأعمش» ومحمدون عن اختیارهم» 
بالوجهين» كردم بن خالد المغربي عن نافع '» #وّمن خزي 4 بالتنوين» يوم » 


بفتح الميم» وفي المعارج لین عَذاب بغير تنوين» یر 4 بفتح الميم طلحة 
ھ02 

.4۸ آیة:‎ )١( 

(۲) انظر: الكامل في القراءات .٤٥٥ /١‏ 

(۳) آية: ٦٦۔‏ 

.69 آیة:‎ )٤( 

.۳۲۲ ۰۲۸9 انظر: الكامل في القراءات ص٥٤٥۵ ا محرر الوجيز ۳/ ۰۱۸۳ الإتحاف ص‎ )٥( 
.۵۷ آية:‎ )٦( 

(۷) انظر: البحر المحيط .١59 /٦‏ 

(۸) آية: 55. 

(۹) آیة: ۱۱. 

.7١ الباقون بالكسر فيه|. انظر: الموجز ص5‎ )٠١( 

(۱۱) انظر: البحر الحیط 1/6/5 
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سورة هود عليه السلام ل رک ی 3 میتسه 5۷۴۹۹ 

وآ 3 مود وفي لفرقان!" والعنکبوت۳» والنجم) بلا تنوین» 
الحسن» وسلام» ويعقوب غير المنهال طريق أبي الحسن الانطاكي عنه» والزعفراني 
عن هشام» وحمزة غير الأزرق» والصباح بن دينار» وابن واصل عنه» وحفص بن 
شیبان عن عاصم» والكسائي» وخلاد» وابن صالح طريق أبي علي عنهم عن أبي 
بكر عنه» وطلحة بن مصرف وابن جریر عن اختباره وافقهم حمصيء وابن مناذره 
وعصمةء وحماد بن آبي زياد غير آبي القاسم یوسف بن محمد بن آحمد الضریر عنه 
کلاهماعن عاض راي ریب وجبلة غير أي الفضل الخزاعيعنها عن المفضل؛ 
وآبو بكر غير على طریق آبي آحمد المصري عنه» وابن جبیر طریق إبراهيم بن عبد 
الرزاق عنه» ویحیی بن سلیمان عنه أيضاًء والب جُّمي» وابن غالب عن الأعشى عنه 
في والنجم. 

وقال الخزاعي: هكذا في تعليقي عن البرجمي عن أبي بكر عنەا“ وزاد في 
العنکبوت حمصي طريق الخزاعي عنه» الحسين من طريق أبي علي عنه عن يحيى 


تالو ی۶۳ 
قال أبو علي رحمه الله: ويلزم من لم ينون من أن يقف عليهن بغير آلف وهن 
فى سائر المصاحف مکتوبات'". 


وحدثنا شيخنا أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم ‏ رحمه الله قال: حدثنا 
أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد الطبري» قال: حدثنا أبو الحسين الادمي 


(۱) آية: ۸ . 

(۲) آیة: ۰۳۸ 

(۳) آیة: ۳۸. 

.۵۱ آیة:‎ )٤( 

. ۲ ۰ انظر: النتهی ص‎ )٥( 

() انظر: النتهی ص ۰4۲۰ الکامل في القراءات ص٤‏ ۵۵. 
(0) انظر: الصباح ۰۲۰/۳ 









































۷ سس سس جامع القراءات 
قال: حدثنا إدريس» عن خلف. قال: سمعت الكسائي» یقول: من لم ينون (ثمود) 
وق عليهها خير الف 

وحدثنا ابو علي» قال: حدثنا أبو الحسن الغضائري» قال: حدثنا أبو بكر الانباري» 
قال: حدثنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي» قال: حدثنا محمد بن سعدان» عن 
سليم» عن حمزة أنه كان يقف عليهن بغیر آلف» قال ابن سعدان: وهو مما يخالف به 
حمزة المصحف في الوقف(". 

وحدثنا أبوعلي» قال: حدثنا أبو أحمد عبد الله بن الحسن بن سعید قال: حدثنا 
محمد بن جریر قال: حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود الزهراني» عن حفص؛ عن 
عاصم أنه يقف عليهن بالف ولم يأت لها معارض. 

وأخبرنا أبو بكر المروزي ‏ رحمه الله قال: أخبرنا أبو الفضلء قال: حدثنا 
أبو العباس المطّرّعيء قال: حدثنا ابن فذربخت قال: حدثنا القطعي» قال: حدثنا ابو 
الربيع عن حفص عن عاصم إنه كان إذا وقف/ على المنصوب من ثمود وقف بألف» 
وإذا وصل لم یجز*؟ قال: ولم يذكر ذلك غير أبي الربيع» بل قالوا عنه بغير الف 
ولم يذكروا وصلاً ولا وقفا ولا خلاف في الوقف عليهن أنه بألف عن الجماعة 
اتباعاًللسواد. 

وقال الخزاعي أيضاً: وكان الأشناني في حكاية أبي بكر الشذائي يروي أداء 
وعن عبيد وعمرو عن حفص الوقف بغير ألف ويصل بغير تنوين. 

وقال أبو علي: واختار بعض شيوخنا الوقف عليهن بألف على قراءة للجماعة. 
)١(‏ انظر: المصباح ۳/ .7١‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق. 


(۳) إلى هنا في الصباح ۰۲۱/۳ 
)٤(‏ ذكره الدانی بإسناده في جامعه ۳/ 5 1١١‏ . 
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لا تعدا مود بالخفض والنرین) الکسائی لنفسه» وعن آبی بکر طريق 
آبی آحمد المصري عنه» ومحمد بن عیسی عن اختیاره(. 
#قالوا سلما قال سل" وفي الذاریات*) بکسر السین بلا ألف فيهن» ابن 


آبي لیلی» وافقه في الثاني» والثالث عبید الله بن سعد بن إبراهيم الزهري عن نافع» 





ونعیم بن یحبی عن آبي عمروء وهماء وطلحة وابن أبي لیلی» ومحمد بن عیسی؛ 
ومحمد بن جرير عن اختیارهماء وفي الذاریات يعني الثالث. شیبان بن عبد الرحمن» 
وإسماعيل مجالد عن عاصم» وخلاد» وابن صالح عن آبي بكر عنه» والقطعي طریق 
آبي علي عنه عن أبي زيد عن المفضل, والطوسي عن جبلة عنه آیضا(*). 


ےر مر 


#ومن وراو إشحق یموب 274 بنصب الباء ابن عامر» ومحمد بن مناذر» وأبو 
القاسم الخضر بن الهيثم الطوسي عن الحسن بن علي عن آحمد بن صالح عن قالون؛ 
والغضائري عن التمار» وحفصء وشيبان» والضحاك وعمرو بن خالد جميعاً عن 
عاصم وحمزة وطلحة. 

و ۱ 5 ۶ 

وه ذا بعلي شيخ بالرفع» الأصمعي عن أبي عمرو“ 


(۱) آية: ۸ . 
(۲) وقرأ الباقون بالفتح من غير تنوين. انظر: المصباح ۰۲۱/۲ الإتحاف ص۳۲۳. 
(۳) آية: 1٩‏ . 


پر 


.۲۵ قوله تعالی: #إذ دلو عليه فقاو سلما قال سکم قوم کرو € آية:‎ )٤( 

.۲۹۰ /۲ الباقون بفتح السين واللام وبأ بألف في الموضعين. انظر: الموجز ص٥۲۱ النشر‎ )٥( 

)٦(‏ آية: ۷۱۔ 

(۷) الباقون بالرفع. انظر: الموجز ص۲۹۰ النشر ۲/ ۲۹۰. 

(۸) آية: ۷۲. 

(۹) نسبت هذه القراءة إلى الأعمش. انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰55 مصطلح الإشارات 
في القراءات ص 577 . 























ا ے سج ہج .ہے جامع القراءات 


#أو آوي إلى ركن شَدِيدٍ74 بفتح الياءء الهاشمي» والدوري عن يزيد . 


قَاسْرٍ 274 وفي الحجر) والدخان(* بالوصل» وكذلك #أن اسر 4 في طه( 
وفي الشعراء» حجازي غير محمد بن مناذر» ومحمد بن يحيى القطعي عن عبيد عن 
شبل عن ابن كثير» والأنصاري والثقفي معاأعن إسحاق بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم» 
ويونس والأزرق عن أبي عمروء وأوقية طريق الغضائري عنه عن العباس عنه(. 


#إِلا امرَأنّك 74 برفع التاء» شیبة ومحمد بن مناذر» والهاشمي عن یزید 


3 


ومکي» وأبوعمروء والوليدبن مسلم غير ربيع بن ثعلب» والحسن» وابن أبي لیل '. 
َة الله ۱۱ بالتای الحسه تال 
#مثل ما صاب 4" بفتح اللام» محمد بن الحسن القرشي عن إسماعيل بن 
| قدا کر ظ1 


(۱) آية: ۸۰. 

(۲) انظر: المحرر الوجیز۳/ ۱۹۵۰ء شواذ القراءات ص ۰۲۳۷ البحر المحيط ۰۱۸۸/۲ 

(۳) آية: ۸۱۔ 

.56 آية:‎ )٤( 

.۲۳ آية:‎ )٥( 

)٦(‏ آية: ۷۷۔ 

(۷) آية: ۵۲. 

(۸) وقرأ الباقون بہمزة قطع مفتوحة تثبت وصلا وابتداء. انظر: الكامل ص۳۸۸ المصباح 
۳ئءلنئر ۲/ ۲۹۰۔ 

(۹) آية: ۰۸۱ 

(۱۰) الباقون بالنصب. انظر: مصطلح الاشارات في القراءات ص ۰4۷۲ النشر ۲/ ۲۹۰. 

(۱۱) آیة: ۸5۔ 

(۱۲) انظر: مفردة ا حسن البصري ص ۰۳۲۳ مصطلح الاشارات في القراءات ص ۲ 4۷ . 

.۸٩ آیة:‎ )۱۳( 

)١5(‏ انظر: الکامل في القراءات ص۷۳ ۰۵ شواذ القراءات ص‌۲۳۸. 
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سوز 6 شود علية السلام نب ست س - یسیو ۳ ٦‏ 


كما بَعْدَت تَمودُ74' رفع العين» يونس بن حبيب عن أبي عمرو(. 


لوَكَذَلِكَ 6 بفتحتين» #رَبّكَ4 برفع الباء» أبو بكر الحريري عن زيد 


عن يعقوب”*". 
#إذ أَسحَدَ القرى بإسكان الذال من غير ألف بعدهاء اللؤلؤي وعصمة عن أبى 
ف 


أخبرنا أبو بکرہ قال: أخبرنا الخزاعي» قال: أخبرني عبيد الله بن أحمد» قال: حدثنا 
عبد الواحد. قال: حدثنا البرمكي» قال: حدثنا أبو عمرو" عن إسماعيل عن نافع #إذ 
Î‏ 

#وما يخر بالياء ابن مقسم وهبة الله عن/ التمار عن رويس عن 
الضرير غير البخاري عنه» والزعفراني عن روح عنه» وهبة الله عن روح وغيره أيضاً 
جميعاً عن یعقوب. والحارث بن نبهان» وإسماعيل بن مجالد ومفضل بن صدقة عن 

إل4 
عاصم : 


(۱) آية: ۹۵۔ 

(۲) انظر: مختصر في شواذ القرآن ص٦٦‏ ا محرر الوجیز /٦‏ ۰۰ شواذ القراءات ص۲۳۸ المصباح 
. 

. ٠۰۲ آية:‎ )۳( 

(4) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص 15 النتهی ص 4۲۲ . 

.۲۳ /۳ انظر: شواذ القراءات ص۲۳۸ الصباح‎ )٥( 

)٦(‏ مکذا في الأصلء وني جامع البيان في القراءات ۱۲۰۸/۳ (آبو عمر) يعني الدوري. 

(۷) ذکره الداني باسناده في جامع البیان ۳/ ۰۱۳۰۸ وقال: وكذلك روی خارجة عن أبي عمرو ۸ 
يرو هذا عن أبي عمر غير البرمکي؛ وروی سائر الرواة عنه عن إسماعيل نفسه إذا آخذ بألفين» 
وهو الصواب. اه. 

(۸) آیة: 6 ۱۰. 

(۹) انظر: النتهی ص ۰4۲۲ الکامل في القراءات ص ۰۵۷۳ شواذ القراءات ص‌۲۳۸. 
































0 


9وَآمَالِينَ سود 74" بضم السين» عيسى بن عمر الهمداني» ونعيم بن یحبی 
والأزرق عن أبي عمرو» وعمروبن هارون عن أيوب» وحفص وأبان» وشيبان» والضحاك 
عن عاصم والکسائی عن المفضل عنه» واثنان» وثلاثة» وخلف: ومحمد بن عيسى عن 
اختیارھما'. 

« وإنَالموْنومُم۶(4' بسکون الواو وتخفيف الفاء البرّي عن ابن محيصن©. 

ون ك4 بإسكان النون» شيبة» ونافع» ومكي غير محمد بن یحیی القطعي 
عن عبيد عن شبل عن ابن كثير» والحسنء وأيوبء وأبو بكر» وحماد بن أبي زياد 
وجبلة عن المفضل» وعصمة وبكار عن أبان جميعاً عن عاصم» وأبو عمارة عن 
حفص والخزاز طريق أبي علي عنه عن هبيرة عنه» وأحمد بن جبير عن اختیاره(. 

لما 4 بتشديد الميم» يزيد» وابن مناذر» والقطعي عن عُبيد عن شبل عن 
ابن كثير» ودمشقي غير الثقفي عن ابن مسلم عنه» وحمصي طريق أبي علي عنه» 
والحسن» وعبيد بن عقيل» والجعفي» ونعيم بن يحيى عن أبي عمرو» وعاصم غير 
أبي عمروء والخلیلء والحارث بن نبهان عنه» وأبي عمارة عن حفص عنه أيضاًء 
وحمزة» والأعمش» وطلحة وأحمد بن جبير عن اختياره. 


.( ١" آیة:‎ )١( 

(۲) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰17 مفردة الحسن البصري ص ۰۳۲۳ مصطلح الإشارات 
في القراءات ص 1۷۳ . 

.۱۰۸ آیة:‎ )٣( 


() الباقون بفتحها على البناء للفاعل. انظر: الوجز ص۰۲۱ النشر ۲/ ۲۹۰. 

.۱۰ ٩ ایة:‎ )٥( 

٣۲۳۹ص انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰7 الحرر الوجیز ۰۲۰۹/۳ شواذ القراءات‎ )٦( 
مصطلح الاشارات ص4۷۳‎ 

(۷) آیة: ۰۱۱۱ 

(۸) وقرأ الباقون بتشدید النون. انظر: النشر ۲/ ۲۹۰. 




















۹۳۶۶۵ e 





| نا ليه 
ا ھا مس سس 


سورة هود عليه السلا 

قال الخزاعي: وذكر الشذائي في كتابه عن ابن عتبة: نا 4» وفي یس( 
والزخرف”"» والطارق”" بالتخفيف فيهن» وفي تعليقه عن ابن شَتَبُوذ عن ابن شاكر 
عن ابن عتبة بالتشديد فیھن''' والله أعلم. وآنا قرأت على شيخي أبي بكر المروزي عنه 
بالوجهين. 


و تر کی : ۶ 
إن بما یعملون بَصِيرٌ4”*' بالیاء هارون بن موسی عن آبي عمرو(. 


م 


وو 


ولا تركنوا# بفتح التاء ورفع الكاف» من ركن يركن» عبد الوهاب بن 
عطاء» ونعيم بن يحيى» وعبد الوارث طريق أبي علي عنه» والواقدي غير الخبازي عنه 
عن العباس جميعاً عن أبي عمرو بفتح التاء وكسر الكاف من ركن يركن» هارون» 
والأزرق» وخالد بن جبلة عن أبي عمرو. 

لقَيِمَسَكُم2174 بكسر التاء محمد بن الحسن القرشي» وعيسى بن عمر 
الهمداني» وعدي بن الفضل عن أبي عمرو» والأعمش» وطلحة» وابن أبي لیلی۷'. 





10 
سر 2 3 


وَرْلَهَاك”١١'‏ برفع اللام» یزید وهارون بن موسى» والجهضمي وأبو جعفر 


.۳۲ آية:‎ )١( 

.۳۵ آیة:‎ )٢( 

(۳) آية: ٤‏ ۔ 

. ٤١۲ص انظر: المنتهى‎ )٤( 

. ۱١١ آية:‎ )٥( 

.۲۳ /۳ انظر: الصباح‎ )٦( 

(۷) آية: ۱۱۳۔ 

(۸) انظر: المحتسب١/‏ ۳۲۹ المحرر الوجیز۳/ ۲۱۲ء الصباح۳/ ۲۳. 
(۹) انظر: المصباح ۳/ ۲۳. 

. ۱١۳ آیة:‎ )۱۰( 


(۱۱) انظر: الحتسب۱/ ۰۳۲۹ الكامل في القراءات ص٥٤۷٦‏ الصباح ۳/ ۲۳. 
(۱۲) آیة: ۱۱ 


























55 م ت م کے سے سس اھ مع القراء 


0 بإسكان اللام» ابن محيصن» ومحبوب» والأزرق» وخالد 


ابن جبلة عن أبي عمرو”) 
و 
#آولو ی ۳4 بسکون القاف وتخفیف البای الهاشمي عن ی 


أخبرني آبو بكر قال : آخبرني الخزاعيء قال: : حدثنا الحسن بن سعید قال: 
حدثنا أبو عبد الله الذیل 00 قال: حدثنا محمد بن عیسی» عن سليمان بن داود» عن 


إسماعيل بن جعفر» عن سليمان بن مسلم عن أبي جعفر» وشيبة مثله*. ١‏ 


ریم ینم وا 4" بقطع الهمزة ورفعها وباسکان التاء» وکسر الباء على ۱ 
۶ص يد ۱ 

لمات رب ملانْ۳4) بألف على جماعة» خارجة؛ وعدي بن الفضلء 
وأبو العباس 0 عن ابي عمروء بالوجهينء اللؤلؤي عن أبي عمرو!'''. 

و له رم 4 ''١‏ برفع الياء وفتح الجيم» نافع» وهارون/ واللؤلؤي» والخفاف. 


.۲۹۲ /۲ وقرأ الباقون بفتح اللام. انظر: النتهی ص ۰4۲۲ الصباح ۲۳/۳ النشر‎ )١( 

(۲) انظر: البهج ص61 6 مصطلح الاشارات في القراءات ص٤‏ ۷ . 

. ١١5 آیة:‎ )٣( 

)٤(‏ وقرأ الباقون بفتح الباء وکسر القاف وتشديد الياء انظر: مصطلح الإشارات في القراءات 
ص٤‏ 57» النشر ۲/ ۲۹۲. 

)٥(‏ محمد بن عبد الله الدبيلي مقرئ أهل الشام» حدث عن إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطي» 
وأحمد بن عقبة الأصبهاني» حدث عنه أبو بكر ابن المقرئ وذكر أنه سمع منه بالرملة. 
انظر: إكمال الإكمال ۲/ 8۹۶ توضيح المشتبه .٦۹/٤‏ 

.۲ 4١ انظر: جامع البيان في القراءات ۳/ ۱۲۰۹ء شواذ القراءات ص‎ )٦( 

. ۱١١ آية:‎ )۷( 

(۸) انظر: الكامل في القراءات ص٤‏ ۰6۷ شواذ القراءات ص ۰۲۰ الصباح ۳/ ۲۳. 

.۱۱٩ آية:‎ )9( 


(۱۰) انظر: شواذ القراءات ص ۰ ۲. 
(١١)آية:‏ ۲۲ 




















والجعفي» والجهضمي عن أبي عمروء وحفص. وشيبان» والضحاك عن عاصمء 
والجعفي» وابن صالح طريق أبي علي عنهما عن أبي بكر عنه» وابن سعدان عن اختياره» 
هكذا ذکر أبو علي في تصنيفه عن ابن سعدان(. 

عَم نون 6 وفي آخر النمل بالتاء» یزید» وشيبة» ونافع» وحمید 
ودمشقي» والأصمعي» وآویس ومحبوب عن أبي عمرو وسلام» ويعقوب برواية 
روح» ورویس؛ وزید. وابن مسلم والزجاج عنه» والعْمّري طریق أبي الحسن 
الأنطاكي عنه فعنه أيضاًء والسيرافي عن داود , بن آبي سالم عنه آیضاء وعمرو بن 
هارون عن أيوب» والزجاج طریق الخزاعي عنه عن آیوب آیضاء وعاصم برواية أبي 
عمرو» وحفص والخلیل بن آحمد الهمداني» وعن طلحةء وابن سعدان عن اختیاری 
مکذا في تصنیفه عن ابن سعدان وما وجدت في مفرده والله أعلم» وافقهم الحسن 
البصري» وأحمد بن یوسف التغلبي عن ابن ذکوان هاهناه ضدهما أبو عبد الله الأدمي 
عن النقاش عن الشموني» بالوجهین» هارون عن ابي عمرو*) 

اختلفوا فيها في فتح عشرین ياء: قوله تعالی: لیماف 4 لانة مواضم 
لاجر م إلا4 موضعان() و عني إن ولک ارک 04 و ان45 


.۲۰۹ /۲ الباقون بفتح الياء وكسر الجيم على البناء للفاعل. انظر: الموجز ص ۰۲۱۷ النشر‎ )١( 
.۱۲۳ آية:‎ )۲( 

.٩۳ آية:‎ )۳( 

.۲ ۱/۲ الباقون بالیاء فیها. انظر: الوجز ص ۱۷ ۲ النشر‎ )٤( 

.۸ ۲٢ ۳ آیة:‎ )۵( 

.۵۱ ۰۲۹ آیة:‎ )٦( 

(۷) آية: ۱۰. 

(۸) آية: ۲۹ . 

(۹) آیة: ۳۱. 
































1حووفییومصجٗھحک 1 7 جات نات 
٦‏ 


رشن ۷43 ون لظلكَ ۰4 ورن 745" یی بس 4 ون 


آنا ان کم ۷۹ لی اتاق آن 24 «أرقيى أَمَرٌ ۹4 
فتحهن» مدني غير الزهري» وافقهم أبو خالد کردم بن خالد المغربي عن نافع» وحمید بن 
قيس» وأبو بكر أحمد بن محمد بن العباس النوفلي عن عبد الحميد بن بكار عن ابن عامر 
إلا في اه وأبو عمرو إلافي 4 نله زاد محبوب 
عنه والخُلواني عن الدوري عن البَرّي عنه تسکین او كوس ار ک € وما وفيت 4 فقط 
زاد الخلواني عن الدوري عنه تسکین رع یأر ۹ء و مق أن 4ء وأبو زيد طریق 
الخزاعي عنه عن أبي عمرو تسکین #توفیقح 4ء و نض ِن ۹ء وابن برزة طريق أبي علي 
عنه عن الدوري عن اليزيدي عنه تسکین #توفیتی ‏ فقط . 

وفتح ابن كثير» وابن محیصن لیاف 4ء ول اعظک ۹ء ولا ودياك 4 
ولشتاف ‏ و(ارقطی آمَز زاد ابن محبصن رف € لکوت ارک 
ور لاک طإن آرم که ری ۱۸6 

واتلف عن ابن كثير في هرن الاک ولک ایک ولا 
آرینکم بح 4 وقرآت عن إسحاق بن عبد الله الأفطس عن القاسم بن عبد الواحد 
عنه وعن قُنبل» وابن فلی عنه ففط رن € ونکت نکر بإسكان الياء فيهماء 


(۱) آیة: ۰۳۶ 
(۲) آية: ۶٩‏ . 
(۳) آیة: ۵۱. 
(۶) آیة: ۷۸. 
(۵) آیة: 4 ۵. 
)٦(‏ آیة: ۸۶. 
(۷) آیة: ۸۸. 
(۸) آیة: ۰۸٩‏ 
)٩(‏ آیة: .٩۲‏ 
(۱۰) انظر: المنتهى ص4۲۳ البهج ص ۰۵6۷ مصطلح الاشارات في القراءات ص٥١٤‏ . 


























EE‏ ی2۹ 


سوه هو د عليه السلام 5 
وعن الآخرين عن ابن كثير بفتح الیاء فيهماء وقرأت على آبي علي عن الافطس 
عنه» وعن قُنبل إلا عن الزينبي وأبي ربيعة عنه لاإ تنگم * بإسكان الياء» وعن 


الآخرين عن ابن كثير بفتح الياء. 





وقرأت على أبي بكر عن ابن مجاهد» وابن شَسَبُوذء وأبي الفضل الواسطي 
إِی اريم 4 بسكون الياء» وعن الآخرين عنه بفتحها("» وقرأت عليه أيضاً 
وعلی أبي عبد الله الكارزيني بمكة عن المطَّرّعي عن البَرّي لیف الس 4 بفتح 
الياء. وفتح ابن عامر» وسلام وحفص» وأبو عمروء والخليل عن عاصم» وطلحة 
اجر 6 زاد/ ابن عامر #تَوَفِيقٍ ۹ء و هط ۹ء وزاد آخمد بن نصر بن شاکر 
عن ابن عتبة فتح سح ۹ء و لتاق 4» وأسکن نوفیتی » الا أني قرأت عن 
ال خفش عن هشام هط € باسکان الیاء وفتح الزجَاج طريق الخزاعي عنه عن 
أيوب لإي إذا) وفتح العمري عن یعقوب شقا )» وفتح الخزاز: طریق آبي علي 
عنه» عن هبيرة والغضائري عن محمد بن جعفر بن خلیل القاضي عن حسنون عن 
هبيرة أيضاً لعف ب4 حيث كان في جميع القرآن» وقد ذکره» زاد محمد بن مناذر 
على جمیع القراء فتح # رک ۹ء و کرحم یکن ۹ء وافقه حمید» والبلخي 
عن يونس في وحم حكن 4ء قال الخزاعي: وأظنه خطأ من البلخي”". وهکذا 
ذكر أبو علي عن أبي عبد الله اللالكي عن الشذائي» وإني قرأت عنهم بسكون الياء 


وهو أصح وأشهر. 


(۱) انظر: المنتهى ص ۰4۲۳ 

(۲) وقال أبو عمرو الداني في جامعه ۳/ ۱۲۱۲: وقد روی لي أبو الفتح عن قراءته في رواية هشام عن 
ابن عامر فتحھاء وعلى الإسكان العمل في روايته» فكلهم سكن الياء من قوله: وحم 4» 
إلا ما رواه أبو العباس بن عبد الله بن إبراهيم البلخي أداء عن يونس عن ورش وسقلاب عن 
نافع أنه فتحهاء وذلك غلط من البلخي لاشك فيه» وقد نص عليها بالإسكان عنه ورش وأبو 
يعقوب وأبو الأزهر وداود. اه. 


۱۹۵ / نے 


















































۷۰۷ ہہ کی ل سیب سے چ امج ع القراءات 

فيها أربع ياءات محذوفة: قوله تعالى: لَلَاتَتَلن۹('' وقد ذكرتهاء ند لا 
نظرون ۷۷۹ ولا تخزون4 یوم یأتِ 4“ بیاء فيهن في الحالين» سلام» 
ويعقوب» وافقهما ابن كثير» وابن محيصنء وأبو حاتم غير أبي بكر المطرز عنه في 
یو یأتٍِ 4ء والحسن: والعباس غير أبي بكر بن مھرانء وأبي علي عنه إثباتها في 
رون € في الوصلء بالوجهين» يعني بياء في الحالين وبغير ياء في الحالين أيضاً 
عصمة عن أبي عمرو» ويزيد» وشيبة» ونافع» والحسن وأبو عمرو غير عبيد بن عقيل» 
والخفاف عنه» وعبد الوارث إلا القصبي عنه فعنه» وأبو بكر المطرز عن أبي حاتم» 
والكسائي وم بت بياء في الوصلء زاد یزید وشيبة» ونافع غير ورش وقالون» 
والمسيبي» والأصمعي عنه» والحسن» وأبو عمروء وسهل غير أبي علي عن شيوخه 
عنه إثباتها في زونه في الوصلء الباقون بغير ياء في الحالین(*. 


ذكر الإدغام 


قوله تعالی: یلم ما ماه 2 کر بد ور رما ۶ آظام , مین 00# 
ورزر تی 04 155 اڑل گ04 ال یت کا رطان الخ ماک 


۔٦٤ آیة:‎ )١( 

(۲) آیة: ۵۵. 

(۳) آیة: ۰۷۸ 

(6) ایة: ۵ ۱۰. 

)٥(‏ انظر: ا تھی ص ۰4۲۳ الصباح ۰۲۵/۳ مصطلح الاشارات في القراءات ص٤۷٦‏ ء النشر 
۹/۲ 

.۵ آیة:‎ )٦( 

(۷) آية: 7 . 
(۸) آیة: ۰۱۸ 
)٩(‏ آية: ۳۰. 

(۱۰) آیة: ۰۳۱ 























سورة هود عليه السلام سس تس تا 


وال ۳4۷ لوم من فقا رب ۳4 قال رب ۲۹ء وسمعت 
آبا بكر» یقول: سمعت الخزاعي» یقول: سمعت أبا بكر الشذائي یقول: كان آبو 


صذ 
7 


بكر بن محاهد أولاً يأخذ بإدغام لاوما امن مع 6( وما نحن لك 3 ل 
رام 74 جا نز رك 74 وین حزي بر ز۸4 هی هر ل4٥‏ 


تكن تر ۱۳۹ رت ۳۹( 
رك €“ یروت 194 طم ار کم 04 نایک پر 104 سکره 
طَرَقٍّ ۱۱ واختلف عنه» وقد مر ذكره» امسات لک € «جهتَر ین ۱۸ فذلك 
سبعة وعشرون حرفاً. 


. ٤ آية:‎ )١( 
.46 آية:‎ )٢( 
.٦۷ آية:‎ )۲( 
۔٥٤ آية:‎ )٤( 
.۵۳ آیة:‎ )٥( 
.۔٦٦ آية:‎ )٦( 
.۷ ۲ آية:‎ )۷( 
.55 آية:‎ )۸( 
.۷۸ آية:‎ )۹( 
.۷۹ آیة:‎ )۱۰( 
.۸۱ آیة:‎ )۱۱( 
.۹٩ آیة:‎ )۱۲( 
۰.۱۰۱ آیة:‎ )۱۳( 
.۱*۳ :ةيآ)١5(‎ 
.۱۰ ۲ آیة:‎ )۱۵( 
۱ )١٦١( 
.۱۱ 5 آیة:‎ )۱۷( 
۰۱۱۹ آیة:‎ )۱۸( 

















1۱۹۹ 


1e‏ چ ج چ و او ی ج د سب جامع ال اع اک 
ذكر الإمالة عن قتيبة 
قوله تعالى: 8 لمك 6ر4“ يميل التاء قليلاء ووه ایند 4 يميل 


الشین قليلاً إذا كان خفضاً آشبع» ين ماب يميل الزاي قليلاً حيث کان 
سر ها گرهون ۳4 «ومانابطار لت متا 298 يميل الطاء قليلاء #وَمَاححنُ 


بکاری)* يميل التاء قلبلاه نی موچ کالجبال ۷4 يميل الباء قلبلا. لک ۷۹ء 


لمن هلت( ا یمیل الکاف قلیلا» بای يميل الراء 
#عبليها ۱۱۷۹ی ۾ مسا وو سواہ شرت ۹۴ک 
وکر .2 الذال قلیات وا رَد 3 یار ۱۹ سم تا 1 
لني ايل (1f‏ مر ای کر ينا 


.٠۲ آیة:‎ )١( 
.۱۷ آیة:‎ )۲( 
آیة: ۲۸۔‎ )۳( 
آیة: ۲۹۔‎ )٤( 
۵۳ آیة:‎ )٥( 

. ٤١ آية:‎ )٦( 
. ٤ آية:‎ )۷( 
. ٤٩ آية:‎ )۸( 
. 1۷ آية:‎ )۹( 
.۲۵ ایة:‎ )۱۰( 
.۸۲ آیة:‎ )۱۱( 
. ۸ آیة:‎ )۱۲( 
.۱١ ۶ آیة:‎ )۱۳( 
.ال:ةيآ)١5(‎ 
. ۱۷ آية:‎ )۱۵( 
.۹۳ آیة:‎ )۱۰( 
. 1۰ آية:‎ )۱۷( 















































مكية في قول الحسن» وعكرمة؛ وهي في قول ابن عباس» وقتادة مكية أيضاً إلا 
أربع آیات من آولها ثلاث آيات» قوله عز وجل: ار تک الکن لین 4 
إلى آخر ثلاث آيات» والآية الرابعة قوله: لَمَدَكَانَ ف يُوسَفَ و وتات لیلج ) 
والقصة يطول شرحها. 

وعددها: مئة وإحدى عشرة آية في قول الحجازء والشام» والبصرة والكوفة» 
ولم یختلفوا فيها'"» وهي آلف وسبع مئة وستة وسبعون كلمة. 


وقد رتا ستعة الافت سج وآ سر خرفا. 
کے رت 
#يُؤسف# بالهمز وكسر السین حيث کان حمیدبن قيس» وطلحة بن مصر ف 


يا تو(“ بفتح التاء حیث جا دمشقى» ويزيد إلا آن العمري عله 
قال: بالوجهين هنا فقط بفتح التاء وبكسرها أيضاًء تابعه الزهري في سورة والصافات 
فقط بفتح التاء من قوله: يتات افعل ما تم 4 . 


(۱) آیة: ١۔‏ 

(۲) آیة: ۷. 

(۳) انظر: البیان في عد الآي ص ۰۱۱۷ 

۰۳۷۰/۲ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص٦٦ الحرر الوجیز ۱۹/۳ ۰۲ روح العاني‎ )٤( 
. 6 آیة:‎ )۵( 

۰۱۰۲ آیة:‎ )٦( 























٦٦٤‏ سے مہف سے اس سي يجي سب جامع الة 

بهاء في الوقف. مكي» ويزيد» ودمشقي ومعاذ بن معاذ العنبري» وعيسى بن 
عمر الهمداني» وإسحاق بن يوسف الأزرق عن أبي عمرو وسلام» ويعقوب طريق 
أبي علي عنه» وقرأت على أبي بكر عن رُويس عنه فقط وعن الآخرين عن يعقوب 
بالتاء كالباقين. 

وسمعت آبا بكر» يقول: سمعت الخزاعي يقول: (يا أبه) بالهاء في الوقف؛ 
اختیار سيبويه؛ لأن الهاء عنده بدل من الياء الأصل (يا أبي). 

وسمعت أبا بكر» يقول: سمعت الخزاعي» يقول: سمعت محمد بن غریب؛ 
يقول: سمعت أبا إسحاق الزجاج يقول: زعم الفراء أنك تقف إذا کسرت بالتاء لا 
غير» وإذا فتحت وقفت بالتاء» والھاء ولا فرق بين الفتح والكسر. 

وقال أبو بكر الأنباري: (فمن قرأ يتأت 4 بالخفض وقف على التاء ولا 
يجوز أن يقف على الهاء لان الخفضة التي في التاء تدل على ياء المتکلم. وإنما 
حذفت الياء لكره الاستعمال كما حذفت من قوله: يموم ۹ء وباد #» ومن قرأ 
(يا أَبَتَّ) بالنصب كان له مذھبانء أحدهما: أن يقول أردت (يا آبت)() بالترخيم ثم 
أدخلت الھاء؛ لأنه أشبع للكلام» ثم عربتها بإعراب الباء فمن هذا الوجه يجوز أن 
تقف على الهاء وقال أبو بكر: آنشدني أبو العباس: 

كليني لهم يأميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب”" 

وقال لنا: يجوز أن يكون آراد الترخيم (ياأميم ناصب) فأدخل الهاء ويجوز أن 
يكون أراد الندبة ياأميمتاه) ©). 


.۸٩/۳ انظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) هكذا في الأصل: وني كتاب الوقف والابتداء للأنباري١/‏ ۲۹۵ (يا أب). 

(۳) الشاهد للنابغة الذبياني في ديوانه ص ٤٠ء‏ وذكر في الكتاب لسيبويه ۲/ ۲۰۷ والعين ۱/ ۰۱۳۷ 
)٤(‏ انظر: إيضاح الوقف والابتدء ۱/ ۲۹۷. 





























ت کی اک کی ہچ ہت :189 


صمو ژ ۵ بو 4 


الكسائي بالتاء في رواية النقاش وبكار»كذلك ذكره ابن مجاهد. والاعتماد على ما 
ذكره الإمامان أبو بكر بن کامل ۱ وأبو بكر بن مقسم أنه يقف على الهاء. 

قال الخزاعي: هذا خطأ منه والاعتماد على ما قالاه ابن مجاهد» والنقاش» 
وأصحاب الكسائى فى الأداء لايعرفون عنه غير ما قالاه» وأما قوله: على ما ذكره 
الامامان فهذا منه عصبية على من آجمع/ المسلمون على إمامته» وسارت الركبان في 
أقطار الأرض بتمكنه من علم صناعته» وهو أبو بكر بن مجاهد رحمه الله ولم أَرَ 
أحداً من الفضلاء والعلماء استحسن فعل ابن مهران لأنه اعترض على ابن مجاهد 

یب بفتح الياء حيث کان» حفص”"". 

ای € وبابهاء ممال» الكسائى غير الرفاعى» ویحبی بن آدم عنه » وا بکز 
النقاش عن عبد الله بن بكار عن الدوري عنه أيضاًء وعبید الله بن موسى العبسي من 
طريق إبراهيم بن سليمان الأبزاري عنه» وعبد الله بن محمد بن هاشم الزعفراني عن 
الحميد الهمدانى كلاهما عنه أيضاًء وخلف عن اختياره طريق أبي الفضل عنه". 

وفتح آبو الحارث عنه ریا 4''فقطء وكسر قتيبة عنه» وابن شنبوذ؛ 
ومحمد بن جعفر بن الخلیل کلاهماعن عبد الله بن بکار عن الدوري عنه لديا 4(“ 
فق ٣۶۷‏ 


(۱) أحمد بن كامل بن خلف البغدادي» سبق التعريف به في الفقرة .)۹٥٥(‏ 
(۲) الباقون بكسر الياء. انظر: النشر ۲/ ۲۸۹. 

(۳) انظر: النتهی ص ؛ ۰4۲ المصباح ۳/ .٠٣‏ 

۵ آية:‎ )٤( 

. ٤۳ آية:‎ )۵( 

زا انظر: النتهی ص4 4۲ . 



















































































سسسسم جامع القر أعات 

وقال الخبازي: ويميل الأصم في موضع جر فقط بغير همز الواو» شيبة» 
والزهري. والعمري» والهاشمي والدوري عن یزید» والخلواني طريق ابن مهران 
عله فعنه أيضاً والأصمعي عن نافع» وأبو عمرو إلا ابن سعدان عن اليزيدي عنه 
والقصباني عن ابن غالب عن شجاع عنه» وحماد بن عمرو والضحاك بن ميمون» 
والحارث بن نبهان عن عاصم» والأعشى عن البرجُمي» والرفاعي» وابن غالب طريق 
أبي علي عنه» والبّرجمي من طريق أبي بكر بن مهران عنه عن أبي بكر أيضاًء بحذفها 
وتشديد الياء» الخلواني عن يزيد إلا من طريق ابن مهران عنه. 

0ف 7 ۶ 

آيةللسَاِلينَ4''بغیر ألف على واحدة» مكي» ويونسء واللؤلؤي» وخارجة 
عن أن هرو 

في غیابات الجُبٌ 4" بألف خفيفة الياء في الموضعینءیزید وشيبة» ونافع» 
والوليد بن مسلم عن ابن عامرء إلا أن خارجة عن نافع شدد الياء فیهمال*). 

#في غَيْبة 4 بفتح الغين ساكنة الياء من غير لف فيهماء هارون بن موسى» 
واللؤلؤي عن آبی مرو الحسن البصري مثلهما إلا أنه يكسر الغين. 

#تلتقطه بعض اسیا ۷۸) بالتاء لانت السيارة» الحسن» وعلي بن كيسة عن 


(۱) آیة: ۷. 

۲۹۳ /۲ الباقون بالجمع. انظر: السبعة ص٣۳۳ التذكرة ص ۰۳۰۷ النشر‎ )٢( 

(۲) آیة: ۱۰. 

(4) الباقون #عَيبَتِ #على التوحيد في الوضعین. انظر: الصباح۳/ ۳۰ النشر ۲/ ۰۲۹۳ 
)٥(‏ انظر: المحرر الوجیز۳/ ۰۲۲۲ الصباح۳/ ۳۰. 

. ٤۷۹ص انظر: مفردة ا حسن البصري ص ۰۳۲۷ مصطلح الاشارات في القراءات‎ )٦( 


(۷) آیة: ۱۰. 
(۸) انظر: معاني القرآن للزجاج ۳/ ۹4 الحتسب ۱/ ۰۲۳۷ 








ا 
۱ 
| 
۱ 



































سورة یوسف عله السلام متس تسین سس ٦۹99‏ 


«لاتَأممًا ٭/ بغیر إشارة إلى رفع النون المدغمة يزيد» وشيبة» والزهري؛ 
وسالم» وابن ديزيل معاً عن قالون» وأبو عون عن الحُلواني» وابن مهران عن الرازي 
عنه أيضاء وحمصي طريق أبي علي عنه» ومحمد بن إبراهيم الخواص» وأحمد بن 
جبير كلاهما عن الأعشى عنه والشموني طريق ابن أبي أمية القاضي عن الخياط عنه 
آیضاء وزائدة بن قدامة عن الأعمش» وهي قراءة أبي حنیفة-رحمة الله عليه -في قول 
الخزاعي عنه. 

وسمعت أبابكر المروزي-رحمه الله-يقول: سمعت الخزاعيء يقول: الإدغام 
وترك الاشمام هو القياس» لأن سبيل مایدغم أن يكون ساكناً. قال: وقال أبوعبيد: لابد 
من الإشمامء وهذا مردود عند النحويين. 

بنونين/ خفيفتين» وبضم الأولى وفتح الثانية» الأعمش طريق السعيدي» 
وطلحة؟. 

وأخبرني آبو بکر قال: آخبرنا آبو الفضل الخزاعي قال: حدثني آبو علي بن 
حبش بالدینور قال: حدثنا آبو القاسم بن الفضل بن شاذان» قال: حدثنا أبي» قال: حدئنا 
آحمد بن وين قال: حدئنا شباب(") عن عمرو(*) عن عصمة عن الاعمش اتا 
بنونين» برفع النون الأولى. 

الباقون بالاشارة إلى النون المدغمة بالضم» لأن الأصل فيه (تأمتنا) بنونین 
الأولى مضمومة فأدغمت في الأخرىء فأرادوا أن یدلوا على إعراب المدغمة. 


(۱) آیة: ۰۱۱ 


(۲) انظر: مصطلح الاشارات في القراءات ص٩‏ 4۷. 

(۳) خليفة بن خیاط العصفري» سبق التعریف به في الفقرة .)54٩(‏ 

(4) ۸ أعرفه» وفي الأسانيد التي ذکرها الداني في جامع البیان عن «شباب» بدون واسطة «عمروا 
بل يروي شباب مباشرة عن عصمة. انظر آسانید جامع البیان 5/ ۰۱5۷۵ 4/ ۰۱۹66 
۸۲۹ .ء 


۸3 


۲ 
ا 






































۸ 18 سب ا a n mnn n‏ س جامع القراءات 


#ترتم وَنَلعب 1١#‏ بالنون فيهماء ابن كثير» وابن محیصن: ودمشقي» وحمصي 
طريق أبي الفضل عنه» وأبو عمرو إلا من أذكرهم عنه» ترتع بالنون» #وَيّلعَب 4 
بالياء» إسماعيل بن مسلم عن ابن كثير» والهمداني» وعبيد» وهارون والأزرق عن 
أبي عمروہ ويزيد غير محمد بن سهل العجلي عنه عن يعقوب» وروح طريق هبة الله 
عنه فعنه آیضاء #نرتع# بضم النون وكسر التاء #وَيّلعَب #بالياء» حميد بن قيس» 
أحمد بن موسى اللؤلؤي» وخالد بن جبلة» وأبو العباس الليثي عن أبي عمرو بالياء 
فيهما كالباقين» بكسر العين» حجازي غير حميد» وابن مناذرہ بياء في الحالين قنبل 
طريق الربعي» وابن الصلت» والهاشمي”". 


(مُشا یکرت 4 بضم العين» الأعمش طريق السعيدي ٠‏ 


#بدّم گرب بدال غير معجمة» أي: دم طري» الحسن وحن 
مس هر 


پ یں 


#منبشّرئ 4(" غير مضاف» كوفي(. 
هيت لَك“ بكسر الهای وفتح التاء» يزيد» وشيبة» ونافع» ودمشقي بخلاف 
عنهما؛ وحمصي طریق الخزاعي عنه» بالهمز» حمصی طريق آبي الفضا عنه وهشام 


(۱) آیة: ۱۲. 

(۲) انظر: النتهی ص5 ۰4۲ الصباح ۱/۳ ۳. 

. ۱١ آية:‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰1۷ ا مبھج ص۰۵۱ مصطلح الإشارات في القراءات 
ص1۸۰ . 

۰۱۸ آیة:‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۰1۷ مفردة الحسن البصري ص۳۲۹ مصطلح الإشارات 
في القراءات ص 5/٠١‏ . 

. ۱٩ آية:‎ )۷( 

(۸) الباقون بیاء مفتوحة بعد الالف. انظر: الصباح ۳/ ۰۳۱ النشر ۲/ ۰۲۹۳ 

.۲۳ آیة:‎ )٩( 



























































سو ر بو سسسب علية ال ہلا وق ی چ عملم نج مشیر ۹ 586 


غير البخاري عن الحلواني عنه» والوليد بن مسلم بفتح الهاء وضم التاء ابن كثير» 
بفتح الهاء وكسر التاء» حميد بن قيس» والحسن بن محمد بن عبید الله بن أبي يزيد 
القرشي عن ابن محيصن» بكسر الهاء ورفع التاء من غير همزء البزي عن ابن محیصن؛ 
والبخاري عن الحلواني عن هشام» وطلحة بن مصرف» بكسر الهاء وضم التاء مهموز» 
آبو بكر الشذائي عن أبي بكر الداجوني عن شيوخه عن هشام» والأهوازي عن رجاله 
عن الفضل بن شاذان عن الحلواني عنه» والحسين بن محمد ابن علي بن عتاب عن 
أبي عبد الله هارون بن موسى بن شريك الأخفش عنه أيضاًء بكسر الهاء والتاء مهموز 
أيضاً أحمد بن أنس عن الوليد بن عتبة» بکسر الهاء وفتح التاء مهموز أيضاًء كردم بن 
خالد المغربي» وآبو قرة موسى بن طارق اليماني كلاهما عن نافع» والولید بن مسلم 
عن ابن عامر» والآخرون عن هشام إلا الزعفراني عنهء ابن ذكوان» وعبد الرزاق» 
وعبد الحميد بن بكار والوليد بن عتبة غير أحمد بن أنس عنه والزعفراني عن هشام 
بکسر الھاء وفتح التاء من غير همزء مثل یزید وشيبة» ونافع إلا کردماً وأبا قرة عنه 
الباقون بفتح الهاء والتاء بلا همز. 

#الْمخْلَصِيَ ۱۹ بفتح اللام حيث كانت إذا لم يكن بعدہ ذكر ار 4 
أو#ديني# مدني» وهارون» والهمداني كلاهما عن أبي عمروء والحسن/ وأيوب» 
وکوفی'"ء فإذا كان بعدها ذكر لب 4ء أو#ديني4 فكسر اللام حينئذ إجماع". 


من بل ومن دی 4( بإسكان الباء فيهما حيث کاناء الحسن البصري» 
ومحبوب» وعدي بن الفضل كلاهما عن أبي عمرو9©. 


.۲ ٤ آية:‎ )۱( 

(۲) وقرأ الباقون بکسر اللام. انظر: البسوط ص55 ۲ النشر ۲/ ۲۹۵. 
(۳) انظر: البهج ص 1۲ الصباح ۳/ ۳ 

.۲ ۰ آیة:‎ )٤( 

. ۲۷ آیة:‎ )٥( 


(7) انظر: مفردة الحسن البصري ص ۳۳۰ شواذ القراءات ص٤‏ 4 ۰۲ مصطلح الا شارات في = 











و رب 









































یوس أعرض عَن هذا بفتح الفاء نعيم بن يحيى عن الأعمش''. 
وو خب 74" بعين غير معجمة البزي عن ابن محیصن وابن أبي يزيد 
کو غر ان كك وا ن» وهي قراءة أبي حنيفة رحمة الله عليه . 


أ رن ان فال اک نا أن الفضات فال دنت وان ن مد 
خبرني بذلك ابو ب خر صا ابق فى احمد ين 
قال: حدثنی أبى» قال: حدثنی محمد بن ماهان» قال: حدثنی عبد الله بن فاخر» عن 


۵ 


وآخبرنا آبو بكر قال: آخبرنا الخزاعي» قال: حدثني آبو الحسین محمد بن 
آحمد بن إسحاق بالأهوان قال: حدثنا إبراهيم بن حمید» قال: حدثنا آبو حاتم» 
قال: وهي قراءة عبد الله بن کثیر وبي رجاء وابن محيصن» والشعبي وقتادة» وابن 
السمیفع كما تقول: فلان مشعوف بذلك أي مولع به'". 

الباقون بعين معجمة. إلا أن الأعمش طریق السعيدي شدد الغين. 


لمتكا منون بلا همزء شيبة» والزهري» والخلواني غير آبي علي عنه» عن 
یزید» باسکان التاء وبترك الهمز» مقصور منون» معنی الاترج ۷ الأهوازي عن 
۱ لحل آنی عن يزيد» الباقون عن يزيد بتشديد التاء وبخيال الهمز من غير مد متكا 


= القراءات ص ۸۲. 

(۱) آية: ۲۹. 

(۲) انظر: شواذ القراءات ص؟ > ۲. 

(۳) آیة: ٣٠۔‏ 

. ۸۲ انظر: شواذ القراءات ص 4۵ ۰۲ المبھج ص٥٥٤ مصطلح الإشارات في القراءات ص‎ )٤( 

)٥(‏ هذه الرواية ذكرها البغدادي بإسناده في تاريخ بغداد ۰94۱/۲ وابن عساکر في تاريخ دمشق 
۲ 2 

(7) انظر: الدر الصون ۰1۷۷/۲ 

(۷) انظر: الکامل في القراءات ۲۱/۱ 9۷. 








۱ 








و 























سس بیج ۱۱۲۰ 





© نو سقف عليه السا ۳ 


سورة يو 
بتشديد التاء وبالمد وبالهمز» الحسن وحده( وفسره مجاهد فقال: هو الطعام”"". 
الآخرونء بتشدید التاء مهموز من غير مد الا أن حمزة في الوقف مثل يزيد غير 
الحلواني عنه. 

#حاسًا له بألف في الوصل في الموضعین"» الأصمعي عن نافع» وأبو 
عمرو غير محبوب» والأصمعي عنه وحميد بن قیس* زادها عباس طريق أبي 
أحمد المصري عنه في الوقف(* حشا لله الأعمش طريق السعیدي"'. 

ما هذا بیرق بكسر الباء والشين مقصور منون؛ الفضل بن شاذان عن 
الخلواني عن أبي معمر عن عبد الوارث عن أبي عمرو''' بكسر الباء وفتح الشين» 
أبو القاسم الطوسي عن الحُلواني عن أبي معمر عن عبد الوارث عن أبي عمرو؛ 
وكلهم عنه بالقصر والتنوين. 

لا مَك كَرِيمٌ4 بکسر اللام» عبد الوارث إلا القصبي عنه» وإسحاق بن 
يوسف كلاهما عن أبي عمرو» وحميد بن الربيع السابوري» والواقدي» والرفاعي عن 
الكسائي» ومحمد بن يعقوب عن أبي الحارث عنه أيضاً». 


سجن بفتح السين» الزهري» ويعقوب غير الغضائري عن التمار عن 


(۱) انظر: إعراب القراءات الشواذ ۱/ 1۹۷١ء‏ مصطلح الإشارات في القراءات ص 4۸۸۳ . 
(۲) انظر: تفسير مجاهد ص 796. 

(۳) آية: 1" ۵۱. 

() الباقون بغير ألف في الموضعين. انظر: الا حاف ص .77١‏ 

. انظر: المنتتهى ص۲۸‎ )٥( 

. 58 انظر: مختصر في شواذ القرآن ص۱۸ء مصطلح الاشارات في القراءات ص5‎ )٦( 
انظر: شواذ القراءات ص٤٤۲ء إعراب القراءات الشواذ ۱/ ۷۰۲۔‎ )۷( 

(۸) انظر: الكامل في القراءات ص ۱ ۰۵9 شواذ القراءات ص٢٤۲‏ الصباح ۳/ ۳. 

.۳٣ آیة:‎ )۹( 




















1 هت "سس a‏ 00 تاج جامع القر اعات 
رويس عنه» زاد الزهري فتح السین ودل مَعَه السجنَ ۱۱۹ قال رب ک4 بضم الباء 
3 ۰ 5 7 کس و وتا 
#السّجِنٍ* بفتح السين وكسر النون» الغضائري عن التمار عنه( الَتَسجننة 004 

بالتاء الخ 

#تررَقّانه | باختلاس كسرة الهاءء الخزاعى عن آبی الحسن محمد بن 
عون عن الخلواني» وأبو علي الأهوازي عن الحسن بن العباس الرازي الجمال عن 
الحمدین عن قالون(؟. 

#آبَاي إبراهيم #بألف ساكنة من غير مد ولا همزء بفتح الیای مثل «مثواي! 
الخليل بن أحمد» وإسماعيل بن مجالد عن عاصم» والكسائي طريق أبي علي عن أبي 
بكرء هكذا ذكر أبو علي في مفرد عاصم» والكسائي عنه» والأعمش طريق/ السعيدي 


عه 


#وَادکر ۳ بالذال المشددة الحسن؛ لآن أصله من الذک فقد مر ذکره علیه 
في اضرو في آل عمران٩).‏ 
)١(‏ آية: 5". 
(۲) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۱۸ المتتهى ص 4۲۷ إعراب القراءات الشواذ ۱/ ۰۷۰۲ 
(۳) آية: ۳۲. 
)٤(‏ انظر: البحر المحيط /٦‏ ۲۷ء الإتحاف ص ۳۳۱. 
(۵) آیة: ۳۷. 
)٦(‏ الباقون بالاشباع في الوصل. انظر: البهج ص ۰9۱۳ النشر ١‏ / ۱۲ ۳. 
(۷) انظر: تفسير الثعلبي ۵/ ۲۲۳. 
(۸) آية: 1۵ . 
(۹) انظر: ص ۰۱۰۰۸ وأصل ادکر: اذتکر ولکن التاء آبدلت منها الدال» وأدغمت الذال في 
الدال. انظر: معاني القرآن للز جاج ۳/ ۰۱۱۳ شواذ القراءات ص48 ۰۲ البحر الحیط / ۰۲۸۶ 























٦٦١۳ یھت‎ 0 


۱ 
۱ 
۱ 


سیو رز 3 یو سرو یار 
ا Re‏ 


وبه قرأ ابن عباس رضي الله عنه”". 


ابا كيد أو اتن رت التاق من فلن SSA‏ قرع که 
تيكم 4 من أن ياتي ي: من عند یو في مفر 


عنه(*. 


#سَبْم سيين دأ ۲۳ بفتح الدال والهمزة وقصرهاء آبو عمرو المازني وحماد 
ابن زيد عن عاصم» وحفص إلا الطوسي عن هبيرة» والخزاز طریق آبي علي عنه 
عن هُبيرة أيضاًء مثله بضم الدال» حماد بن عمرو» والضحاك کلاهما عن عاصم 
والخزاز طریق الأهوازي عنه» بفتح الدال والهمزة وبمدها أيضاً خلاد عن آبي بكر 
عنه» والطوسي عن هبيرة عن حفص عنه. الباقون باسکان الهمزة على أصلهم في 
تركها وهمزها على ما ذکرته عنهم في باب الهمزة الساكنة في محل العین. 

##وفيه تعصرون؟۳۹" بالتای حماد بن سلمة» وحماد بن زید عن عاصم» وخلاد 
عن آبي بكر عنه» وأبو عمارة عن حفص عنه وحمزة» والكسائي وطلحة» وابن أبي 
لیلی» وزائدة بن قدامة عن الأعمش» وخلف» ومحمدون عن اختيارهم» بیاء مرفوعة 


مفتوحة الصاد على ما لم يسم فاعله؛ نعیم بن يحيى عن الاعمش". 


. ٤٥ :ةيآ)١(‎ 

() (بعد أَمَة) بفتح الحمزة والميم المخففة وهاء. انظر: ختصر الشواذ ص۱۸ء شواذ القراءات 
ص۰۲۸ البحر المحيط 5/ ۲۸۰. 

(۳) انظر: الحتسب۱/ 4 5 » معاني القرآن للنحاس ۰4۳۲/۳ المحرر الوجیز۳/ ۰۲4۹ شواذ 


القراءات ص58 7. 
)٤(‏ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص1۸ . 
(٥)ص۳۳۲.‏ 
)٦(‏ آية: 6۷ . 


(۷) آية: 49. 
(۸) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۱۸ المحتسب ۰۳۳/۱ شواذ القراءات ص58 ۲. 






































گا لظ حأ مع القراءات 
ما بال النسوَة4 ۱ بضم النون» حماد بن زيد» والضحاك عن عاصم» والبُرجُمي» 
وا لشموني» والرفاعي عن الأعشى”"» وبه قرأت على المروزي عن الیْرجُمي عن أبي 
بكر كقراءتي من طریق ابن مهران عنه أيضا. 
#خصحص الحَق 74" بضم الحاء الأولى» وکسر الثانية مالم يسم فاعله الزهري 
وا .0 


#لِيُعلَم 04 برفع الياء على ما لم يسم فاعله» وهو عام لكل من يعلم ذلك 
الزهري» قال: وجميع من يبدل في الأولی من المکسورتین ياء شدد الواو في قوله: 
لياسو إلا إلا أني قرأت على الأهوازي عن أبي الزعراء عن إسماعيل» وعن 
حمید بن قبس» والدوري عن شجاع» والحلواني عن الدوري عن اليزيدي عنه أيضاً 
ومحمد بن جرير عن اختياره بياء خفيفة مكسورة بعد واو خفيفة على أصلهم» وبه 
قرأت من طريق ابن مهران عنهم» وقد ذكرنا مذهبهم في سورة البقرة عند قوله: 
#السّفَهَاءُ آلا ۱4 وظمَّوٌلآء إن وبابهما. 

ليث نشاء74 بالنون» مكي» والحسنء والحارث بن نبهان» وشیبان» وابن 
مجالد عن عاصم» وأبو عمارة عن أبي بكر عنه» وأحمد بن جبير عن حفص عنه 
وجبلة عن المفضل عنه آیضاً(۱). 


(۱) آیة: ۵۰. 

(۲) انظر: النتهی ص4۲۸ البحر الحیط ٦/۲۸۸۔‏ 

(۳) آية: ۵۱. 

.۳۳۳ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰۸ مفردة ا حسن البصري ص‎ )٤( 
.۵۲ آیة:‎ )۵( 

.۵۳ آية:‎ )٦( 

(۷) آية: ۱۳. 

(۸) آیة: ۰۳۱ 

)٩(‏ آية: 5ه. 

(۱۰) الباقون بالياء. انظر: البهج ص555. المصباح ۳/ ۳۷ النشر ۲/ ۲۹۵. 











سورة یوسف عليه السلام سی وج تحت ۰ ی ی ۹۳۵ 


فيه 4 بألف» الحسن» ونعيم بن يحيى» والأزرق» وأبو العباس الليي 
عن أبي عمرو» وعمرو بن هارون» والقطعي کلاهماعن أيوب» وكوفي غير عاصم إلا 
حفصاًء وأبان» وابن مجالد عنه» وابن صالح وأبا عمارة عن أبي بكر عنه وأبا زید 
وجبلة عن اأ ۰ ڪن 
هارون عن أيوب» وهماء وهم» وخلف: وابن سعدان/ وابن عيسى عن اختیارهم( ۳ 
هكذا ذكر أبو علي في تصنيفه عن ابن سعدان وفي مفرده عن ابن عيسى والله أعلم. 

۶ f A 

ظا 4 بآلف» ابن محيصن» والهمداني» والرواسي» والسعيدي عن أبي 
عمروء والقطعي» وابن هارون عن أيوب» وهماء وطلحة» وابن أبي ليلى» وزائدة بن 
قدامة عن الأعمش» وحفص» وحماد بن عمرو» وشيبان عن عاصم» وبكار عن أبان 
عنه وأبو عمارة وخلاد عن ای بکر عنه آیضا وخلف وأحمد بن جين ومحمدون 
عن اختیارهم". 

#فالله خیر حافظ 4 على الإضافةء نعیم بن يحيى عن الأعمش ”". 


#ردّت |لیهم)۳» و(إِلّينا) بكسر الراء وما كان منه حيث كان» الأعمش(. 


۔٦٦ آية:‎ )١( 

(۲) الباقون بتاء مكسورة بعد الیاء من غير ألف. انظر: النشر ۲/ ۲۹۵. 
(۳) الباقون بالنون. انظر: المبهج ص٥٥١.‏ 

. 16 آية:‎ )٤( 

.۲۹۵ /۲ وقرأ الباقون بكسر ا حاء وسكون الفاء. انظر: النشر‎ )٥( 
۔٦٦ آية:‎ )٦( 

(۷) انظر: شواذ القراءات ص4٩‏ ۰۲ البهج ص٥٥٣.‏ 

(۸) آیة: 1۵ . 

(۹) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰۹ شواذ القراءات ص49 ۲. 





۱۹۸ / اس 




















٦ ٦‏ 5 ااا سد E‏ سس سا مع القراءات 


2 


#من وعاء أخيه »۳ برفع الواو حیث کان الحسن وحدہ'''. 
۱ #یرفع در جات مَن ياء بالیاء فيهماء یعقوب» وسهل وهارون عن آبي عمرو؛ 
الباقون بالنون فیهما» در جات بالتنوين» محمد بن مناذر المدني» وحمصي طریق 
۱ أبي علي عنه» وأحمد بن عبد الله بن ذکوان عن آبیه» والنوفلي عن ابن بکار وهارون 
۱ العتكي» والجعفي کلاهما عن أبي عمرو» وداود» وآبو بكر الفزاري عن یعقوب 
والعمري طريق ابن عبد الرزاق عنه فعنه أيضاء وكوفي غير آبي عبید. 
۱ لقَلَمًا اشتایشوا ی4۸٥‏ ولا تیشوا4٩»‏ إنّهُ لا ایس عتی د 
استایش44(* وفي الرعد #أفلم ياس یت اما 4 خمسة حرف بألف وياء 
۱ مفتوحة من غير همز فیهن» الزهري» والعَمَري عن يزيد» ومحمد بن صالح المري 
۱ عن شبل عن ابن كثير» واللهبيون» وأحمد بن فرح عن البزي عنه» والنقاش عن آبي 
۱ ربيعة عنه آیضاء والقطعي» وخلف عن عبید عن شبل عنه» وعبید بن عقيل عن أبي 
| سوا فان سوه ره 
بک‌رّق ۸4 بضم ال وكسر ارا و ادها م تسب إلى ال 

النهشلي وعمر بن بكير الأسلمي» وعمر بن نعیم بن ميسرة الرازي عن الكسائي. 


(۱) آیة: كلا. ٘ 
(۲) انظر: مفردة اسن البصري ص۳۳4 شواذ القراءات ص۲۵۰» مصطلح الاشارات فى 
القراءات ص۸۸ . 


(۳) آیة: ۸۰. 
(۶) آیة: ۸۷. 
)٥(‏ آیة: ۱۱۰. 
)٦(‏ آیة: ۳۱. 
۱ (۷) انظر: المنتهى ص4۲۹ مصطلح الاشارات في القراءات ص4۸۸ النشر ۱/ 4۰۵ . ۱ 
۱ (۸) آية: ۸۱۔ ا 
(9) انظر: معاني القرآن للفر۱ء۳/ 4۵۱ . 




















سورة يوسف عليه السلام - بحب AV‏ 

#قَالوا باللَّه4” بالباء» البزي عن ابن محيصن”"» وكذلك کل موضع في 
القرآن اس فانه يقرأه بالباء. 

تی يكون» بالياء» خرصا بضمتين» لوَحَرَّني إلى ال4 بفتح الحا 
والزاي» و من ژوح الل بضم الراء الحسن وحده(*. 

قالوا إِنّكَ لَأَنتَ يوسُْفُ4 بکسر الهمزة على الخبر» يزيد غير الَعُمَري» ومكي» 
وعيسى بن سليمان الشيزري طريق أبي علي عنه عن الکسائی"'. 

ن 4 هناء وفي النحل( وفي الأنبياء موضعين ین( بالنون فیهن» طلحة 
ابن مصرف» وحفص إلا الخزاز وافق الأصمعي عن أبي عمرو هاهناء وحمزة» 
والكسائي والأعمشء وابن أبي ليلى» وخلف» ومحمدون عن اختيارهم والقطعي؛ 
وعمرو بن هارون معاً عن أيوب في الثاني من الأنبياء» والبَختري إلا في أولھا!'''. 


لاد کذبوا ۲۱۱۹ خفیف» يزيد» وحمصى طريق أبى الفضل عنه» وكوفي غير 


آحمد بن ر عن اجار" 

(۱) آية: ۸۵. 

(۲) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰1۹ مصطلح الاشارات في القراءات ص4۸۸ . 
(۳) آیة: ۰۸۲ 

.۸۷ آیة:‎ )٤( 


)٥(‏ انظر: مفردة الحسن البصري ص ۰۳۳۹-۳۳۳ مصطاح الاشارات في القراءات ص4۸۸ 
)٦(‏ الباقون ولات وس 4 بالاستفهام. انظر: السبعة ص۳۵۱ التیسیر ص ۱۳۰. 

(۷) آية: ۰۱۰۹ 

(۸) آیة: ۳؟ 

(۹) ایة: ۰۷ ۵ ۲. 

(۱۰) الباقون بالیاء وفتح الحاء على مالم يسم فاعله. انظر: النشر ۰۲۹۲/۲ 

(۱۱) آیة: ۰۱۱۰ 

(۱۲) الباقون بالتشدید. انظر: السبعة ص ۰۳۵۱ النشر ۲۹٦/۲‏ الاتحاف ص٣۳۳.‏ 





























)/۵ 


yT‏ ہے نے لن vk aT TO‏ جامع القراءات 

في 4 بتشدید الجيم» ابن عامر غير عبيد الله بن علي الأنصاري» والثقفي معا 
عن الوليد بن مسلم عنه» وحمصي طريق الخزاعي عنه» ومحمد بن مناذر المدني» وابن 
سعدان طريق أبي محمد جعفر بن علي بن موسى الضرير عنه عن المسيبي/ عن نافع؛ 
وابن شُنبوذ عن ابي تشیط عن قالون عنه» ويعقوب» وسهلء وابن هارون عن أيوب» 
وعاصم إلا الخزاز» والقاضي طريق الغضائري عنه عن حسنون عن هبيرة» وأبو عبیده 
وابن سعدان عن اختيارهماء هكذا ذكر أبو علي في تصنيفه عن ابن سعدان» وأسكن 
الهاء من بينهم حمصي طريق الخزاعي» وابن الصَّلت عن أبي نُشیطء وابن سعدان طريق 
أبي محمد الضرير عنه عن المسيبي» ومحمد بن مناذر» الخزاز طريق أبي علي عنه عن 
هُبيرة» والغضائري عن ابن أبي أمية القاضي عن حسنون عنه أيضاًء بنونين وتخفيف 
الجيم وبفتح الیاء قال أبو علي رحمه الله: ولیس هما بشيء لضعفهما في العربية. 

#إفتجا» بألف خفيفة الجيم وبفتح النون» ابن محيصن» بنونين خفيفة الجيم 
وساكنة الياء عبید الله بن علي الأنصاري عن الوليد بن مسلم عن يحيى عن ابن عامر 
كالباقين. 


#في قصَصهم 1١4‏ بكسر القاف» آبو جعفر الرواسي وعبد الوارث إلا القصبي 
كلاهما عن أبي عمرو”". 


اختلفوا فيها في فتح أربع وعشرين ياء: قوله تعالی: الي سرب ۳۸۹۴ء 
یری آ4٥‏ طرق آخ4 طق ای4" ون الیک اب 


(۱) آیة: ۰۱۱۱ 

(۲) انظر: المنتهى ص ۰4۳۰ الصباح ۳/ ۳۷. 
(۳) آیة: ‏ . 

.۱۳ آية:‎ )٤( 

(۵) آية: ۲۳. 

.”5 آیة:‎ )٦( 


رتست تب اط رز یروس سد 








ہے سا الاو جس ٦٦۹‏ 
حل ار دن أَعَوِرٌ 4 #رَبي إني 04 #ابوی ۹۴اک إن آری ۲۳۹۴ 

0 سب إ٤‏ 4, ط زج رام 4 ان رن 4( ن اا 4( ادن 

لي 4 طز آرک ای رن إل 04 رن آعکم ۹۹ ریک 4 لسوت 


ود ۱ وو بین لخو ان4 سبیل وا 8۴ء فتحھن مدني غير الزهري إلا لي 


سیب 4 زاد العمري عن يزيد فتح ری وأسكن فآ او ۹ء لوب 


إِخْوَقِتِ 4 وزاد شيبة» وابن مناذر» وخارجةء وأبو قرة اليماني كلاهما عن نافع فتح 


مرح وا م 


یمه 4ء وبه قرأت على آبي علي عن ابن أبي طيبة عن ورش عنه أيضاً 
وأسكن شيبة أن وفی 4ء واختلف عن نافع في فان 7 وان خوت € فيهماء 
فقرأت على أبي علي عن كردم بن خالد المغربي عن نافع» وعن الحُلواني» والشحام» 
والمعلم عن قالون» وعن إسماعيل إلاعن البلخي عنه» وعن خلف» وابن المسيبي 
حو أ کو اف لق رت للد معو رع تارف لكيه 
طريق ابن مهران عن الحلواني عن يزيد وعن إسماعيل عن نافع بسكون الياء» وعن 
الآخرين عن نافع بفتح الياء» وقرأت على أبي بكر المروزي عن ابن سعدان عن 


(۱) آیة: ۳۷. 
(۲) آیة: ۰۳۸ 
)٣(‏ آية: ٤۳‏ . 
)٤(‏ آية: ٤٩‏ . 
)٥(‏ آية: 69. 
)٦(‏ آية: 1٩‏ . 
(۷) آية: ۸۰. 
(۸) آية: ۲ ۸. 
)٩(‏ آیة: ۹۲. 
(۱۰) آیة: ۹۸. 
(۱۱) آیة: ۰۱۰۰ 
(۱۲) آیة: ۰۱۰۸ 






























۷۹ مس حب بي سره س جامع القراءات 
المسيبي» وعن إسماعيل طریق أبي الرّعراء» وعن المعلم عن قالون بإسكان الیاء» 
وعن الآخرين عن نافع بفتح الیاء''). 

وقرأت على أبي علي الأهوازي عن إسماعيل» وأبي خليد» وخارجة» وكردم 
ابن خالدء وورش إلا من طريق الأسدي عنه جميعاً عن نافع» وعن قالون إلا من 
طريق الخلواني» والشحام عنه #وَبيْنَإِحْوَقِ 4 بفتح الياء» وعن الآخرين عن نافع 
بإسكان الیاء وقرأت على شيخنا أبي بكر عن المسيبي» وعن قالون إلا من طريق 
ابن صالح» وأبي مروان عنه» وعن الأسدي عن ورش بسكون الیاء!'' 
طريق ابن مهران عن قالون» وعن الأسدي أيضاً. 


وأسكن أبو عمرو منهن ياء قوله: لی سرب 2# و لحرن ن أن 4 وطیما 


» وبه قرأت من 


١٠ب‏ بتک کپ وطن وف الكل ۹4/ فو رخو 4 رس أدْغرًا4: زاد 











محبوب عنه» والخلواني عن الذوري عنه فان مر وان َمیل ى 
زاد محبوب رن في الموضعین؛ وأسكن العباس طریق آبي علي عن 
والخلواني عن الذوري عنه ءابآ يم #» وأسكن حمید بن قیس وأحمد 
ابن محمد بن العباس النوفلي» عن عبد الحمید بن بكار منهن ثلاث قوله #إممًا 
دعوت 04 و اي رن » ون لو 4ء وبه قرأت عن العمري عن يزيد» وفتح 
عبد الله بن كثير» ومحمد بن عبد الرحمن بن محيصن المكيان منهن عشرأً قوله: 
رن أن 4 رظرن اخسن و أرب لحمل 3 و ار أقَوِرٌ 4 و#عاباوی 
هی که رطان ارک 4 ول انیم که ولان آنا رک > وطن آعلم که و أي 
وفی » وفتح دمشقي «ابآوى 4 و لاله واو خرن إل ل 4ء زاد الحسن بن 
علي الثقفي عن الوليد بن مسلم عنه )4 فيهماء وه أن ون مك 


و الَحْسَنَ بوذ ۹ء وفتح طلحة وزائدة بن قدامة» والغضائري عن التمار عن رُويس 


۰۲۹۲/۲ انظر: المنتهى ص۳۱٤۰ جامع البيان في القراءات / ۱۲۳۹ء النشر‎ )١( 
.۲۹٦/۲٢ انظر: المصباح ۰۳۸/۲ النشر‎ )۲( 
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سو وه یو سقب ٠‏ یه السلام سشس ےھ غیت ag‏ م با 


عنه» وأيوب طریق أبي علي عنه #ءابآء ئ 4ء وفتح الأعشى» وال رجمي إلا من طریق 
الخزاعي عنه كلاهما عن أبي بکر» ومحمد بن المنذر» وعبد الله بن عمر معا عن یحبی 
عنه أيضاً لی مريت 04 . 
اختلفوا فیها في خمس ياءات محذوفة: ثلاث منها في أواخر الآي» قوله تعالى: 

ازاون ۷۷ ولا ريون ۲4 لول يدون ۶ء بياء فيهن في الحالين» 
سلام» ويعقوب» وافق الحسن. وعباس طریق الخزاعي» والخبازي عنه في الوصل ۱ 

۱ بياء في الحالین وبغیر ياء في الحالین أيضاً عصمة بن عروة عن أبي عمروء وکذا 

الاختلاف عنهم في جمیع القرآن. 

۱ ی تُوٹون4'“ بياء» يزيد وشیبته ونافع غير الأصمعي؛ والمسيبي إلا 

۱ ابن سعدان طریق الخزاعي عنه» وورش الا طرق محمد بن عیسی عنه» وقالون إلا 

سالماء وأبا مروان عنه» وعبد الله بن کثیر إلا ابن فلیح عنه» وابن محیصن؛ وبصري 

غير أيوب زاده في الوقف هما غير ابن فلیح» وسلام» ویعقوب» واختلف عن ابن کثیر 

۱ في قوله تعالى: 4 مَنيَتّؾ وَيَضَيرَ ۷4 وقرأت من طريق أبي بكر بن مجاهد» 

۱ وأبي الفضل الواسطيء وأبي عون الواسطي ومحمد بن بشرہ وأبي الحسن علي بن 

إسماعيل الخاشع عن شیوخه» ومحمد بن عبد الله الرازي عن آبي ربيعة محمد بن 

إسحاق بن وهب الربعي» وأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم عن أبي محمد 

إسحاق بن أحمد الخزاعي» وأبي أحمد المصري عن ابن الصَبًاحء وابن بقرة جميعاً 

عن قنبل عنه» وعن أحمد بن فرح والحسن بن العباس الجمّال الرازيء وأبي علي 








(۱) انظر: المنتهى ص »41"١‏ مصطلح الإشارات في القراءات ص۱۹۸٦‏ ء النشر۲/ 795. 
(۲) آية: ٤٥‏ . 

1 (۳) آیة: 1۰ . 

.۹6 آیة:‎ )٤( 1 

17 آية:‎ )٥( ۱ 

.۹۰ آية:‎ )٦( ١ 
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۳۲ تسس وج و مج مت بت تیک بطم القراءات 


الدقاق عن البزي عنه» وعن القاضي أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبدون عن أبي 
بكر النقاش عن أبي ربيعة عنه» وعن أحمد بن عبد الله بن الحسین الكبائي عن أبي 
عبد الله بن الصَبًاح؛ وأبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن 
بقرة كلاهما عن أبي ربيعة عنه أيضاً بياء في الحالين» وبه قرأت على أبي بكر المروزي 
عن البخاري عن شيوخه عن یعقوب. وقرأت عن الآخرين عن ابن كثير/ بغیر ياء في 
الحالين کالباقین(؟. 


ذکر الإدغام 


وله تعالی: وک + تن 74" $ عن شش 714" ارم 4 
اک4 0 عل لک وقد دكت الاختلاف عنه #درهم مَعَدُودو ۱6 
لوف ی۸۸۹ ال 4 #وَسَّهِدَ ساد ۱۱4 لإ 


ہے کہ 


كنت ۱ ل ول کچ ٢ک‏ ات هو لت ا اليا یال کک لاگ وال 


.۲۹٦/۲ انظر: النتهی ص 4۳۲ المستنير ص 4۰ ۰4 المصباح ۰۳۸/۲ النشر‎ )١( 
.۳ -۷ آیة:‎ )۲( 
.۲ آية:‎ )٣( 

.4 آیة:‎ )٤( 

(۵) آیة: ۵. 
)٦(‏ آیة: .٩‏ 
(۷) آیة: ۲۰. 
(۸) آية: ۲۱. 
(۹) ایة: ۰۲۲ 
)١(‏ ایة: ۲ ۲. 
(۱۱) آیة: ۲۹۔ 
(۱۱۲) آیة: ۳۳. 
(۱۳) آية: ۶ ۳. 


























سورة پوس عليه السلام سس رج م نون 
لای 5 بے واف من بعد لک 2004 ولوس ک الس ۳۷۹ نیب 

ینا 4 یشک مدا ۵ کل کک 4 «إوقال لفتیته 4 توت یل 
یڈ ۱۹015 نیڈ شرع 294 < کیک کنا ۰۱۸۹ نش فى 
ےک 3 يما ہف نوس ی 4 یادن ای أو 4 رتم۱۳ 
7 عم وت أل )05 04 بح 4 فاعم ین أله ۵۴ء تعفر سر 
لک فان هر اویل بب 07 لان ہیک «والکضرو ۹۷ 


تیومم 


(۱) آیة: 6 . 
(۲) آیة: ٥٦۸‏ - 64 . 
(۳) آية: ۵ . 
)٤(‏ آية:مه. 

(۵) آية: 1۰ . 
)٦(‏ آية: 1۱۲ . 

(۷) آية: 16 . 
(۸) آیة: 17 . 
)٩(‏ آية: ۷۲. 
(۱۰) آیة: ۲ ۷. 
(۱۱) آیة: ۷۷. 
(۱۲) آیة: ۸۰. 
(۱۳) آية: ۰۸۳ 
(۱۶) آیة: ۸۹. 
(۱۵) آیة: ۹۲۔ 
١‏ ) آیة: 5ة. 
(۱۷) آیة: ۰۹۸ 
(۱۸) آية: ۱۰۰. 
(۱۹) ایة: ۰۱۰۱ 























000 2 سس ات سس ی سم اس سس س ا ھ 2 القراءات 
ذكر الإمالة عن قنيبة 


ی سريت 4 يميل السين وكذلك الان 4ء ام اویل لیب 4 
یمیل الحاء قليلاه سیون 4 يميل السين قليلاء مرن 4 يميل الفاء قلیلاه 
اور يميل الشين قليلاء و من ریت 4 یمیل الراء قليلاء سهد 
کاڈ“ يميل الشين قلبلاه «منالگنبیهک لت للهزن۳4) اتاج ۱۱4 
بمیله قليلاً لطيفاًء یات ١74‏ یمیل العين قلیلا» علَ حیرض ۱۳4 یمیل الزاي 
قليل لف تلم ۳۳ يميل الحاء» من باب وید 4 یمیل الواو #سرقی ۱94 
يميل السین قليل» یمان 4 يميل المیم قليلاء #یایسَتِ)۱۳۹ یمیل الیاء قلي 


(۱) آية: 
(۲) آية: 
(۳) آية: 
(5) آية: 
)٥(‏ آية: ۱۰. 
)٦(‏ آية: .١5‏ 
(۷) آية: ۲۰. 
(۸) آية: 5؟. 
(۹) آية: ۳۳. 
(۱۰) آیة: .٦٤‏ 
(۱۱) ایة: 6٤‏ . 
(۱۲) آیة: ۵۵. 
(۱۳) آیة: ۲ . 
(۱۶) آیة: ۰1۱۷ 
(۱۵) آیة: ۷۳۔ 
(15) آية: ۱۳ 5. 
(۱۷) آیة: 245 .٦٤‏ 


جم © کے > 



































سورة پو سق عل باه السلام سس سس ۹۹۷۵8 
وا کر کی۷ کی۰ بت ال کے 4 يميل الهاء. 
اد امسر جه لور بت 04€ الین 4 إن شاء أله مين 4 يميل الهمزت 
لین ول ریت 9 » وم حك لكان 4( وزادوا عليه ين اویل ی 
لوَارِدَهُمَ 4 یمیل الوای ول لت € یه ۹ء من عداب 4 مختلف 
عنه» لین یل مایت 4 بالامالة فيهماء وقد مر جنسه. 


a 2‏ واد 
ان 2 9 


(۱) آیة: ‏ ۷. 
(۲) آیة: ۸۰. 
(۳) آية: ۸۵. 
(۶) آیة: .۸٩‏ 
(۵) آیة: .٩۲‏ 
)٦(‏ آیة: .۹٩‏ 
(۷) آیة: ۱۰۱. 
(۸) آیة: ۱۰۳ 




















7 ا کے ی ی ل حامم القراءات 


سورة الرعد 


مدنية في قول الحسن وعكرمة» ولم يذكر عن ابن عباس ولا قتادة في هذا 
۱ الحديث شي» وقال ابن مقاتل» قال الكلبي: هي مكية كلها إلا آية نزلت بالمدينة» قوله 
تعالى: ( ڪي راقو هيا ن وکسم من عم الوب ۱۳ نزلت في 
عبد الله بن سلام". 
وقال سعيد بن جبير: كيف تكون هذه الآية» نزلت في عبد الله بن سلام» 
۱ والسّورة كلها مكية". 


وعددها فی الشامی آربعون وسبع آیات» وفي البصري» وأيوب» وقول عطاء 
ب آربعون آية وخمس آیات وفی قول الحجازي آربعون آیات/» وفي الکوفي آربعون 


وثلاث آیات). 


اختلافھا: خمسة آحرف لال تا نی اق ديك و0 حجازي» وبصري» 
5 ۶ کے مرج هج رز مش هم رص 
وشامي؛ وایوب؛ ام هل سی الظامات والور Cf‏ حجازي» شامي» بصري» 


> ھر کر صر رم 


وأيوب» یحو منک باب (Vag‏ شامي» بصري» كوفي» وأيوب» وعدد الشامي 


)١(‏ آية: ٤٦۔‏ ا 
(۲) انظر: الكشف والبيان ۵/ ۲۱۷ ۲. 

(۳) انظر: تفسیر الطبري ۰7/۱ الکشف والبیان ۵/ ۰۳۰۲ التحریر والتنویر ۰۷۹/۱۳ 
)٤( ۱‏ انظر: البیان في عد الآي ص ۰۱۲۹ فنون الأفنان ص۸۸ ۰۲ جال القراء ۱/ ۰۲۹۳ 

0 (۵) آية: ۵. 


.1 آية:‎ )٦( 





(۷) آیة: ۲۳. 





























سورة الر .امج مسبت سیپ سب ٦۹۷۷۷‏ 
ال اضر وعدا ايک مک سو رم ساب ۱ وهي ثمان مئة» وخمسة 


وخمسون كلمة. 


وعدد حروفها: ثلاثة آلاف حرف وأربع مئة حرف وسبعة أحرف. 
کر اضر 


نہ الم سل الأيات 4 بالنون فيهماء شيباتين عبد الرحمر» و الضحاله 
ابن میمون معا عن عاصم والخزاز عن هُبيرة» والغضائري عن ابن أبي أمية القاضي 
عن حسنون عنه أيضاًء قال آبو بكر بن مجاهد فیما حدثني به آبو علي الأهوازي» عن 
أبي حفص الكتاني عنه» المشهور عن هبيرة النون في فصل وحدها. 

وقال عبد الغفار: المشهور عن هبيرة النون في بر 4 وحدها. وبه قرأت 
عن اختيار الحسن البصريء الباقون بالياء فيهما. 

رفي الأرض قطعاً4 بالنصب فممَجاوراتِ وَجَنَاتٍ 4 بالخفض فيهما 
في اللفظ» الحسن وحده'*» الباقون بالرفع فيهن» وهو أشهر. 

#وررع ويل 1 صِنْوان وَغَيْرُ ‏ بالرفع فيهن» محمد بن مناذر المدني» ومكي» 
وأبو عمرو» ويعقوب» وحفص وشيبان» وحماد بن زيد عن عاصم» وجبلة عن 
المفضل» وآبو زيد طريق أبي الفضل الخزاعي عنه عن المفضل أيضاًء والهمداني عن 
طلحة وافق نعيم بن يحيى» وبكر بن عبد الرحمن» ومحمد بن زكريا عن حمزة» وابن 
منصور وابن زَرْبِي طريق الخزاعي عنه كلاهما عن سُلیم عنه في 'إغَيرٌ4. 


.۱۸ آیة:‎ )١( 

٢ ایق‎ )۲( 

. ٤ آیة:‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۰۷۰ مفردة الحسن البصري ص۳۳۷ شواذ القراءات 
ص۲۹4. 




















۳25 





ا سکس کج تسده 

#صنوّان ۹ بضم الصاد في الموضعينء اللؤلؤي» وخارجة؛ وعدي بن الفضل 
عن أبي عمروء وأحمد بن جبير» والقوّاس غير إبراهيم السمسار كلاهما عن حفص؛ 
وجبلة عن المفضل» وأبو زيد طريق الخزاعي عنه فعنه أيضاًء وأبوعمارة عن أبي بکر؛ 
والهمدانی عن طلحة. 

سق € بالياء» حمید» وابن محیصن. وشامي غير الثقفي عنه والحسن» 
والأصمعي وهارون بن موسی معا عن أبي عمرو» وسلام» ويعقوب برواية رُويس» 
والزجَاح» وابن مسلم عنه» وروح وزيد إلا طريق البخاري عنهما عنه» وأبا القاسم 
هبة الله عن روح عنه آیضاء وأبي الحسن الأنطاكي عن المنهال عنه» وعاصم'''. 


جأمع القر اعات 


چ 


لإريمَضصل4 بالياء» ابن محيصن» والأصمعي عن أبي عمروء والعمري عن 
يعقوب» والبخاري عن روح» وزيد عنه» وهبة الله عن روح عنه» وسهل طريق أبي بكر 
المطر زعنه» وهماوهم» وخلف» ومحمدبن عیسے » ومحمد بن سعدان عن اختيارهم» 
هكذا ذكر في تصنيفه أبو علي عن ابن سعدان'''. 


/ باب ذكر الاستفهامين 


قوله تعالی: دا گا یا 4 بالمد إلا خبر» شيبة» ونافع غير ورش» 
والأصمعي» والقاضي طريق أبي عبد الله الرازي عنه عن قالون عنه» وإسماعيل طريق 
كلاهما عنه والعُمري عن يزيد ونصر بن علي عن الأصمعي عن آبي عمروء 
والزجَاجٍ عن يعقوبء وأبو بكر الحريري» وهبة الله» والفضل بن شاذان جميعاً عن 
(۱) انظر: المنتهى ص4۳۳ الكامل في القراءات ص61/8. 

(۲) الباقون بالتاء. انظر: الموجز ص۰۲۲ النشر ۲/ ۲۹۷. 
(۳) آية: ٤‏ 
)٤(‏ الباقون بالنون. انظر: التذكرة ص ۰۳۱۵ الموجز ص۲۲ ۲. 


(۵) آیة: ۵. 























سورة الرعد ہج ات یس مع ٩۱۷۰‏ 
زید عنه» والحسن بن مسلم بن سفیان عن شیوخه عنه إلا من طریق البخاري عنه 
فعنهم عنه» ومحمد بن محمد الكرجيء وأبو الحسن الغضائري کلاهما عن التمارعن 
رويس عنه» وأبو حاتم غير أبي بكر المطرز عنه» بضده الحلواني عن يزيد ظإِدا م4 
با 4 على الخبر فيهماء الهاشميء والدوري معا عن یزید لأوِدَا € بهمزتين بينهما 
مدة إلا خبس الأصمعي عن نافع دا #خبس وت 4 بهمزتين» دمشقي 
بين الهمزتين مدة أحمد بن يوسف التغلبي عن ابن ذكوان» والأخفش» والزعفراني 
كلاهما عن هشام؛ والبخاري» والفضل بن شاذان» وابن عبدان عن الحلواني عنه» 
والزعفراني عن الوليد بن عتبة» وقرأت على الأهوازي» عن أبي العباس العجلي؛ 
وأبي الحسين الكبائي كلاهما عن الداجوني عن هشام بالتخيير بين همزتين بينهما 
مدة وبين همزتين مقصورتين» وقد مر ذكره سورة الأنعام. 

دا )4 بهمزتين» «إِنَاك خبی يعقوب برواية العُمري» وأبي بكر الفزاري» 
وأبي سليمان داود بن أبي سالم» وأبي حاتم» وأبي محمد عبد الله بن بحر الساجي 
عنه» وأبي عبد الله الزبير بن أحمد عن شيوخه عنه» وأبي العباس المعدل عن روح 
عنه» والكسائي وأبو عبید ومحمد بن عيسى عن اختیارهم لَوِدًا € بهمزتين 
نا 4 بالمد زائدة بن قدامة عن الأعمشء #ألوِدًا #بهمزة بعدها كسرة بلا مد 
ن € خبر» ورش عن نافع» وبريد بن عبد الواحد» وأحمد بن فرح» وعمر بن نصر 
الكاغدي طریق آبي بن مهران عنهما عن الدوري کلاهما عن إسماعيل عنه» وآبو 
عبد الله الرازي عن إسماعيل بن إسحاق القاضي عن قالون عنه» وابن المسيبي طریق 
أبي علي عنه عن أبيه عن نافع وآبو حاتم طریق آبي بكر المطرز عنه. وآبو الفرج 
السَتَبُوذيء وأبو القاسم النخاس وابن مقسم» وهبة الله جمیعاً عن التمار عن رُویس 


حسم 


عن يعقوب والكرجي عن المعدل» عن زيد عنه» والبخاري عن شيوخه إلا عن آبي 
بكر الحريري عنه فعنه» وهبة الله عن روح عنه. 























Gg SS 7 A‏ ا ی جامع الف اعات 


بهمزة واحدة ممدودة فيهماء محبوب عن إسماعيل بن مسلم عن ابن كثير» 


٩‏ وحمصي طریق/ أبي الفضل عنه» وأبو عمرو بن العلاء والزجَاح عن أيوب من طريق 


آبي القاسم العنبري» وأبو عمرو» وحماد بن عمروء والضحاك جمیعاً عن عاصم 
وروح بن عبد المومن عن عبد الله بن عمر» وعن آبي بكر عنه» ومحمد بن المنذر 
وعبد الله بن عمر كلاهما عن يحيى عنه» وأحمد بن جبير عن اختياره» وافق الثقفي 
في ءا ۹ء وعبيد اللہ بن علي الأنصاري في وا 4إلا في ثلاثة مواضع هاهناء 
والم السجدة(» والواقعة؟ فانه يقرأ دا € بالمد. ولا € بهمزتین بینهما مدة 
فيهماء أبو زيد طریق الخزاعي عنه عن آبي عمرو”". ۱ 

بهمزة بعدها شبه ياء فيهماء الزهري» وعبد الله بن كثير غير آبي حذيفة عن شبل 
عنه» وأبي علي الدقاق عن البزي عنه أيضاء وحميد بن قيس» وابن محيصن المکیون؛ 
ونعيم بن يحيى عن حمزة» وافق أحمد بن آنس عن ابن عتبة في نا )» وأحمد بن 
نصر بن شاكر عنه في لو 4 في سبحان فیهما*» والممنین ٩‏ والواقعة!”' فقط 
بهمزتين فيهما محمد بن مناذر المدني» وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي عن 
شبل عنه» وأبو علي الدقاق عن البزي عنه أيضاًء وحمصي طريق أبي علي عنه؛ وابن 
غالب عن الأصمعي عن أبي عمروء والحسن. وسلام وأيوب غير الزجَاج عنه من 
طريق العنبري» وطلحة» والاعمش» وحمزة غير السعيدي عنه» وعاصم غير الذين 
ذكرتهم» وخلف» ومحمد بن سعدانء ومحمد بن جرير عن اختیارهم» وافق قنبل 
طريق ابن الصَّلت في الم السجدة» وعيسى بن سليمان الشيزري طريق أبي الفضل عنه 


(۱) آية: ۱۰. 

(۲) آية: ۵۳. 

(۳) انظر: النتهی ص٤‏ 47 . 
)٤(‏ آیة: ۹٦ء‏ ۹۸. 

.۸۲ آية:‎ )٥( 

.1۷ آية:‎ )٦( 















































مزر ار مان یھی چیم ی مم ا 
عن الكساتي في آول والصافات''' کذا الاختلاف في جنسها إلا في مواضع نذکرها 
إن شاء الله عز وجل. 

9المُثْلاتٌ6”" بضم المیم والثاء» إسحاق بن عبید الله عن القاسم بن عبد 
الواحد عن ابن کثیر» والجهضمي عن أبي عمروء وأبو القاسم عبد العزيز بن أبي 
المغيرة والقرشي» وعمران بن موسى القزاز كلاهما عن عبد الوارث عنه» والحلواني 
عن أبي معمر عنه أيضاًء بفتح الميم» وإسكان الثای وهي تخفيف اللغة الأولی 
السعيدي عن الأعمشء وروي عنه بفتح الميم وإسكان الثاء» وكلها لغات بمعنى 


واحدگ. 


#وَالْذِينَ تدعون من دونه بالتاء» محبوب عن أبي عمرو والخلواني عن 
ویحبی بن سليمان» وابن صالح معا عن آبي بكر عنه» وأحمد بن جبیر عن حفص 


عنه(*. 


وأخبرنا آبو بکر؛ قال: آخبرنا آبو الفضل. قال: حدثنی آحمد بن نصرء قال: 
حدثنی ابن المنادي عن الجمالء عن الخلوانی» عن الدوري» عن اليزيدي وین 
ندعون چ بالتاء0©. 

(۱) انظر: النتهی ص٤٤٦ء‏ جامع البيان نی القراءات ۱۲4۸/۳ الکامل في القراءات ص4۰ 
مصطلح الاشارات في القراءات ص۹۸٦.‏ 





(۲) آیة: . 

(۳) انظر: الحتسب /١‏ ۰۳۵۹۳ الکامل في القراءات ص۰۷۸ شواذ القراءات ص ۰۲۵6 الصباح 
۳. 

. ٠٤ آية:‎ )٤( 

. 5 6 /۳ انظر: الصباح‎ )٥( 


)٦(‏ ذكره الداني بإسناده في جامعه ۳/ ٢٥۱۲ء‏ وقال: ولم يتابعه على ذلك أحد من أصحاب 
اليزيدي» ونص على الياء عنه أبو عبد الرحمن وأبو حمدون وابن جبير. اه. 
































۱۱۳۰ 





AY‏ 5 ی یھ ی چک یو چ چ د قب ید سا شع القراءات 


ام هل يستوي 6 بالياء» الزهري واثنان» وثلاثة» وأبو بکر وحماد بن أبي 
زیاد/ وعصمة عن عاصم» وبكار عن أبان عنه» وأبو زيد طريق أبي علي عنه عن 
المفضل عنه» وخلف. وابن سعدان» وابن عيسى» وابن جبير عن اختیارھم'''. 

وه درا بإسكان الدال» الحسن وهارون» ويونس معا عن أبي عمروء 
وأبو معمر عن عبد الوارث عنه وهما لختان» وداود» وأبو حاتم والفزاري عن یعقوب» 
والعمري طريق أبي الحسن الخاشع عن ابن عبد الرزاق عنه فعنه أیضا'''. 

وت یدود 4 بالياء» ابن محيصن» وحمید. والوليد بن مسلم غير أبي سعيد 
عبد الرحمن بن إبراهيم القرشي عنه عن ابن عامر» والخفاف: ومحبوب عن أبي عمروء 
وعبد الوارث إلا القصبي طريق الخزاعي عنه عن أبي عمرو وأيضاًء والمنهال طريق ابن 
عبد الرزاق عنه» وداود» وأبو حاتم» والفزاري جميعاً عن يعقوب» وكوفي غير عاصم 
إلا حفصاًء وأبان» وشيبان» وابن مجالد عنه» وابن صالح» وأبا عمارة عن أبي بكر عنه» 
العباس طريق أبي علي عنه كيف شئت» بالوجهين عبيد بن عقیلء والجهضمي عن أبي 
عمرو إلا أن الجهضمي وحدہہ قال: وكان آبو عمرو الياء أحب إليه في یوت وبه 
قرت عن زائدة بن قدامة. 


ليد خلونها ومن ٦(4‏ بضم الیاء وفتح الخاء آبو عمرو عن ابن كثير» واللؤلؤي» 
ويونس بن حبيب كلاهما عن أبي عمرو". 
)١(‏ آیة: .١5‏ 
(۲) الباقون بالتاء. انظر: التذكرة ص ۱۷ ۰۳ الموجز ص۲۲۷ النشر ۲/ ۲۹۷۔ 
(۳) انظر: مفردة الحسن البصري ص۳۳۹ شواذ القراءات ص۰۲۵ الصباح۴/ ٤٥ء‏ البحر 
الحیط /٦‏ ۳۷۳. 
)٤(‏ آیة: ۱۷. 
)٥(‏ وقرأ الباقون بالتاء. انظر: الصباح۳/ ٤٦ء‏ النشر ۲/ ۰۲۹۷ 
)٦(‏ آية: ۲۲ 
(۷) انظر: شواذ القراءات ص٢٥۲‏ الصباح ۲/ .٥٤‏ 























وخسن ما 217 بنصب النون على الدعاء كما تقول: 7 لك وا 
أي: سقاك الله ورعاك» حميد بن قيس» والبزي عن ابن محيصر. 
میب يما لَايَعلّمْ 4 بالياء الأصمعي» والجهضمي معاعن أبي عمرو(. 
#وَصدوا6() بضم الصاد؛ وفي حم المومن(*) بتصبه سلام والمنهال بن 
شاذان العمري طریق آبي الحسن الأنطاكي عنه عن یعقوب؛ [بضمها في السورتین» 
حمصي طریق آبي علي عنه» والحسن, والأصمعي عن أبي عمرو» ويعقوب» وكوفي 
الصاد هنا» وفي حم بنصبه محمد بن مناذر المدني» الباقون بنصبها في السورتین إلا أن 
اللژلژي عن أبي عمرو-رحمه الله يقرا #وَصَدَ» بالرفع والتنوین في الموضعین ". 
وت € خفیف: شيبة» والزهريء وابن مناذرہ وابن كثير» وابن محیصن 
وحمصي طريق أبي علي عنه» وبصري غير عمرو بن هارون عن أيوب» وعاصمء 
وحيوة بن شريح» وهارون بن يزيد الفارسي» وابن وردة النيسابوري جميعاً عن 
#الكافرٌ 20# بوزن فاعل» حجازي غير الزهري» والأنصاري» والثقفي معاأعن 
(۱) آیة: ۲۹. 
(۲) انظر: مفردة أبن حیصن ص ۰۲۹۹ مصطلح الا شارات في القراء‌ات ص4۹۸ . 
(۳) انظر: شواذ القراءات ص۷٥۲‏ الصباح ۵/۳ . 
)٤(‏ آیة: ٣۳۔‏ 
)٥(‏ غافر: ۳۷ء بلفظ ٭وَسْدَعَن الیل . 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من المتن» ومثبت في الحاشية» وبعدھا کلب صح. 
(۷) انظر: الكامل في القراءات ص۷۹٦‏ الصباح ٦٤/٣‏ . 
(۸) آية: ۳۹. 


(۹) الباقون بفتح الثاء وتشديد الباء. انظر: السبعة ص۳۹۹ النشر ۲/ ۲۹۸. 
(۱۰) آية: ١٤‏ 
































۸ ی عا جج یس سج3 سب جا مع القم اءات 


الولید بن مسلم عن ابن عامی وأبو عمرو» وسلام» ویعقوب برواية أبي بكر محمد بن 
وهب الفزاري» وداود بن أبي سالم» وأبي حاتم» وأبي محمد الساجي عنه» والعمري من 
طريق إبراهيم بن عبد الرزاق عنه فعنه أيضاً والزجّاج طريق أبي الفضل الخزاعي عنه عن 
آیوب وأبو بكر المطرزعن سهل» الباقون جمع”"". 


#إوّمِن عنده؟»۳ بكسر الميم والدال والهاء ابن مناذر/ والحسنء وأبو عبد الله 
الزبير بن أحمد بن سليمان عن شيوخه عن یعقوب. وأبو الفرج الشْنَبُوذي عن التمار 
عن رويس عنه» ومحمد بن عيسى عن اختياره» وهي قراءة النبي و وابن عباس» 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» وهذا على أن الکلام تم عند قوله: بوتکم # 
ثم أخبر مستأنفاً بقوله: ومن عِندِوِ4 الهاء راجعة على اسم الله تعالى» أي: ومن 
عند الله علم الكتاب» و ##الكتاب» خفض بالاضافة يقول وكتابه ينطق شهادته لي 
بالرسالة» و عم رفع بهن في هذا الوجه و#الكتاب» خفض بإضافة علم إليه 
وروي عن النبي کيا في خبر آخر أنه قرأ ومن عِندو4 بالکسر آیضا. 

#علم بضم العين» وكسر اللامء وفتح الميم» کب € بالرفع» ومعناه 
معنى الأول» أي: علم الكتاب من عند الله» #علم #بضم العین وكسر اللام» وفتح 
الميم على مالم يسم فاعلهء #اللحكتابٌ € رفع الباءء محمد بن مناذر المدني. 


مر 


وفتح ابن مناذر ری لاله الاهو4) و هیا ی بتکم #6 


الباقون بسکون الياء فیهماء وهو آشهر وأصوب. 


(۱) انظر: النتهی ص۰4۳ الصباح 47/۳ النشر ۰۲۹۸/۲ 

(۲) آیة: ۳ . 

(۳) رواه الدوري في جزء قراءات النبي 5 ص۰۱۱ وأبو يعلى في مسنده 5/9 47ح (4 ۵۵۷)؛ 
والعصمي ني جزء أبي العباس العصمي ص۰۱۰ وقال: غريب من حدیث نافع لا نعلم رواه 
عنه غير ابن آرقم من هذه الرواية» ورواه آبو عمرو الداني في الکتفی في الوقف والابتدا ۰۱۰۹/۱ 

.۳۰ آیة:‎ )٤( 

.1۳ آیة:‎ )٥( 


















































ول سن ہےر ور ہا 3 ااا ٦۸0۵‏ 


واختلفوا فيها في حذف آربع ياءات في رؤوس الآي: قوله تعالی: #المُتعالي ۲۳ 
بياء في الوقف» سلام» وابن شَتَبُوذ عن قنبل» وأبو عبد الله الرازي عن أبي ربيعة عنه» 
الزينبي غير أبي بكر بن الشاربء وأبي الحسن المالكي طريق أبي عبد الله الكارزيني 
عنهما عنه عن قُنبل أيضاًء والزينبي» والخزاعي طريق أبي الفضل عن المطرّعي عنه 
كلاهما عن البزي» بياء في الحالینء عبد الله بن كثير إلا ابن فليح عنه» واللهبيين عن 
اي عنه» وحمید بن قیس والأصمعي؛ ویونس؛ ومحبوب عن آبي عمرو» وأبو 
زيد طریق آبي الفضل عنه فعنه أيضا") ویعقوب وسهل طریق آبي علي عنہہ ياء في 
الوصل» الحسنء وعباس طریق أبي آحمد عنه» وأبو زيد طریق آبي علي عنه عن أبي 
عمروء وأبو معمر عن عبد الوارث عنه» وسهل طريق ابن مهران عنہ؛ بالوجهين بالحذف 
في الحالين» وبالإثبات في الحالين أيضاًء عصمة عن آبي عمرو. 

هار4 رووای 4 وطوالٍ 2# وفي حم المؤمن ما4" 
ورات ) بياء فيهن في الوقف. ابن كثير غير ابن فليحء وابن شتَبُوذعن قُنبل» واللهبيين 
طريق أبي علي عنهم عن البَرّيء وابن محیصن: والبخاري» وأبو بكر بن مقسم» وهبة الله 
جميعاً عن یعقوب. وكذلك السيرافي عن داود عنه أيضاً إلا أني قرأت على الأهوازي 
عن ابن كثير إلا عن ابن فُليح» وابن َّسَّبُوذ عن قنبلء اللهبيين عن البرّي» وعن الزينبي عن 
نبل عن أبي ربيعة عن البَرّي ماد“ في الموضعين/ في سورة الزمر بياء في الوقف؛ 
وقرأت على غيره عن ابن كثير بغیر ياء فيهماء كرواية الزينبي عنهماء ولاسبيل إلى إثباتهن 
)١(‏ آیة: ”. 
(۲) انظر: النتهی 495 . 
(۳) آية: ۷. 
)٤(‏ آیة: ". 
)٥(‏ آية: ۱۱. 
)٦(‏ آية: .۳٣‏ 
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A‏ روبجم تت يم س جامع القراءات 
في الوصلء وتاب 4 و ماب ۲۹ء وعقاب 7#" بياء فيهن في الحالين» سلام» 
ویعقوب. وافق هارون بن موسى العتكي عن أبي عمرو في 'مَتَاب ۹ء و ماب( ما في 
الوصل فيهن» الحسن» وعباس طريق أبي أحمد عنه» وافق العمري طريق أبي علي عنه 
عن يزيد في وليه مساب 4 فقطء بالوجهين فيهن بالحذف في الحالین» وبالإثبات في 
الحالين» عصمة عن أبي فو ا71 

وأخبرنا أبوعلي الأهوازي_رحمه الله -بدمشق» قال: حدثنا آبو الحسن 
الغضائري» قال: حدثنا أبو الحسن بن شنبوف قال: حدثنا آبو الحسن إسماعيل بن 
عبد الله التجيبي» عن الأزرق» عن ورش» عن نافع: أن الوقف على هذا وما أشبهه من 
المنون بالياء. وقال الأزرق» قال لي ورش: وإن شئت وقفت على ما في السواد بغير 
ياء*. قال آبو علی: وكذلك قرأت عنه. 


وأخبرنا أبوبكر المروزيء قال: أخبرنا أبوالفضل الخزاعيء قال: حدثني أبوبكر 
الشذائي» قال: حدثنا ابن شنبوذ قال: حدثني إسماعيل» قال: قال أبو يعقوب: قال 
عثمان بن سعيد: الوقف على #إهَادٍ4» و لوا 4. وبا که وطقَاضٍ 4. و نع 
و صا للحم 4 وما أشبه ذلك بالياء» قال: وقال لي عثمان: أنت فيه متسع إن شتت 


وقفت» كما هو فى السواد. وان شئت وقفت بالیاء؟. 


وأخبرنا أيضاً أبو بکرہ قال: آخبرنا الخزاعى» قال أبو عدي بمصی قال: حدثنا 


(۱) آیة: ۳۰. 

(۲) ص: ۰۲۵ ۰4۰ ٤٥ء‏ ۵6. 

(۲) آیة: ۳۲. 

۰۲۹۸/۲ انظر: النتهی ۰4۳ الصباح۳/ ۰4۸ مصطلح الاشارات في القراءات ص ۰۵۰۰ النشر‎ )٤( 
۰۲۹۸/۱ انظر: الإقناع‎ )٥( 

(7) انظر: الصدر السابق. 
































ذكر الإدغام 


قوله: ارت بعل 174 ط ايک ما ۳ ( ہار ۰۳۹ یب 
با04 حال ا 4 عیاش شک 74 کال لن ۱۹۷۹ لمع 


- 


طُوي ۸4 او 71 4 وه 4 فی ایی مالک ۱ یتتم‌ما ٩‏ 
#الکافر لمن فذلك ثلاثة عشر حرفا. 


ذکر الامالة 


و مہہ 


قوله تعالی : #ولكل ترمهاد ۱۳ یمیل الهاء قلیلا إذا وصل» #وساره هار ۱۳4 
تا السين قلياكٌ سوه سا ۱۶۹ نازاب 14 #وعندهدأ م تب قد 


(۱) آية: 
(۲) آية: 
(۳) آية: ۱۰. 

.۱۳ آیة:‎ )٤( 
۰۱-۱۳ آية:‎ )٥( 
. ۱١ آية:‎ )٦( 

(۷) آية: ۱۸-۹۷ . 
(۸) آية: ۲۹. 

(۹) آية: ٣۳۔‏ 

(۱۰) آیة: ۳۷. 
(١1)آية:47.‏ 

(۱۲) آیة: ۷. 

(۱۳) آية: ۱۰. 
(۱۶) آیة: ۱۰۱۸ . 
(۱۵) آیة: ۰۳ 

0 ) آیة: ۳۹. 


کا > 





























TAA‏ سس و 7 سٹک جامع القر اعات 


لمن آطرافها 4 يميل الراء قلی لاه مكل مرت 04 ینوا ۲۸۹ا طالْمسال 4 
س متا ۹۷۹ اسل 4( . 











(۱) آية:١4.‏ 
(؟) آية: ١۱۔‏ 
۱ (۳) آية: .٩‏ 
)٤(‏ آیة: ۲۹ 
)٥(‏ اية: ۱۵ 

















جس مر اتسس سے ٦۸۹‏ 





سم رق أب أهيم عليه السلام 


مق ( ۵ ان 
لي ےکور 


سورة إبراهيم عليه السلام 


مكية في قول الحسن» وعكرمة» وفي قول ابن عباسء وقتادة مكية أيضاً الا 

آره ,0( 

ا 5١‏ 1 
في قول أهل الحجاز خمسون وأربع آيات» وفي الشامي خمسون وخمس 
آيات» وفی قول البصري» وأيوب» وعطاء بن بشار أحد وخمسون آية» وفی الکوفی 

خمسون وآیتان. 

| + د د عه ا ۱۶ ل م سا يہ ص هر 

۱ اختلافها: / سبع آیات خر آلاس من الظلمني إلى آلنور ۲۳4 حجازي» 
۱ وشامي #وعماد و af‏ حجازي» وربصري» وأيوب» «وفشعهاق السا (O‏ 


کے مق سے 


مدني الأخير» ومکي» وشامي» وبصري» وكوفي» مال والنہار چ( حجازي» 

وشامي» وكوفي» بالق جَدِيدٍ 4 مدني الأول» وشامي وکوفیء غفل 

عم سمل ال کے الا لوال وی فان مهو ای حر كل 

وعدد حروفها: ثلاثة آلاف وأربع مئة» وعشرون حرفا. 

)١(‏ وهي: لالم کر ادن بو زتمت اموک رقم دار ار 4 الآيتين نزلتا في قتلى بدر من 
المشركين. انظر: الکشف والبيان ۵/ ۰۳۰6 زاد المسير ۲/ ۵۰۳ فتح القدير ۰۱۱۱/۳ 

(۲) آیة: ۱. 

.٩ آية:‎ )۳( 

.۲ ٤ آیة:‎ )٤( 

(۵) آیة: ۳۳. 

. ۱۹ آية:‎ )٦( ۱ 

. ٤۲ آیة:‎ )۷( 

(۸) انظر: البیان في عد آي القرآن ص ۱ ۰۱۷ فنون الأفنان ۰۲۸۹/۱ الاتحاف ص ۰۳۱ 








۳ب 














ذكر الحروف 

هي )۱ برفع الهاء في الحالين» يزيد وشيبة» ومحمد بن مناذر» ونافع غير 
الأصمعي عنه» وشامي» والحسن؛ ومحبوب» والاصمعي وإسحاق بن يوسف الأزرق» 
وعدي بن الفضل جميعاً عن أبي عمرو» وأبو معمر عن عبد الوارث عنه آیضا والزجاج 
عن یعقوب» والمنهال بن شاذان طريق أبي الحسن الأنطاكي عنه فعنه» والزعفراني عن 
روح عنه أيضاًء والمفضلء وشيبان» وإسماعيل بن مجالد عن عاصم» وبكار عن أبان 
عنه» بالخفض في الوصلء وبالرفع في الابتداء» إسحاق ابن أحمد الخزاعي من طريق 
أبي الفضلء وأبي علي عنه عن ابن بح ورويس عن يعقوبء والبخاري وهبة الله معا 
عن روح» وزيد عنه آیضاء وأبو بكر السيرافي عن داود عنه» وهكذا ذكر أبو علي في مفرد 
يعقوب عن زيد أَیضاٌ وما وجدت في تصنيفه والله أعلم. بالوجهين بالرفع في الحالين» 
هارون بن موسى وأبو جعفر الرواسي» وأبو العباس الليثي عن أبي عمرو”". 

#وَيصِدُونَ عن سَبیل له برفع الياء وكسر الصاد الحسن وحده. 

#وّاستفتحوا؟»* بكسر التاء الثانية على الأمر» ابن محيصن2”©. 

[ يق 4]“ وفي النور*» مضاف» الحسن وكوفي غير عاصم؛ وابن 
أبي ليلى؛ وابن جبیر عن اختیارہ''''. 
(۱) آية: ؟. 


(۲) الباقون بالخفض وصلا وابتداء. انظر: التيسير ص١٣۱۳‏ النشر ۲۹۸/۲. 
(۳) آية: ٣۔‏ 

.۳ ۱ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۲ ۰۷ مفردة ا حسن البصري ص‎ )٤( 
. ٠١ آیة:‎ )۵( 

(5) الباقون بفتحها. انظر: مصطلح الاشارات في القراءات ص ۵۰۲. 

.۱٩ آية:‎ )۷( 


(۸) ما بين العقوفتین ساقط من التن؛ ومثبت في ا حاشیة. 


(۹) آیة: ٥٤‏ قوله تعال: #حتلقكل داب ۹ . 
(۱۰) الباقون لق 4 فعل ماض فيهماء ونصب الرس 4ء وف کل 4. انظر: التذكرة ص۳۲۱ - 











RS‏ رز 














سس د ٦۹١:‏ 


سورة ابراهیم عليه السلام میسیب کک 
#بمُصر خی" بكسر الياء» خالد بن جبلة اليشكري عن آبي عمرو» وحمزة غير 
الأزرق عنه» ومحمد بن یعقوب السمرقندي عن ابن الحارث عن الكسائي» والاأعمش؛ 
وابن غزوان عن طلحة بالوجهین» حسن بن علي الجعفي عن آبي عمرو”". 
«رأدخل این آمنوا)" برفع اللام» الحسن وحده(, 
مت کلمة ۷ء رمتل کلمَة ۱6 بکسر الكاف» وسکون اللام فبهما في هذه 
السورة فقط» وهي لغة» آحمد بن موسی اللؤلؤي» وخالد بن جبلة عن آبي عمرو. 
#حَبِيئَة اه بکسر التاء العمري» والدوري عن یزید(). 


لین کل ما۳۹ بالتنوین» معناه: آي: لم تسألوم محمد بن خاش والمسيي 
طریق آبي بكر بن مجاهد عنه والخزاعي طريق أبي علي عنه عن ابن فلیح» وحمصي 
طریق الأهوازي عنه/ وحمید بن قيس» والحسن» وحسین بن علي الجعفي؛ 
واللؤلؤي» ومحمد بن الحسن القرشي الملقب محبوب جميعاً عن آبي عمرو» 
والقزاز عن عبد الوارث عنه وداود بن بي سالم» وأبو حاتم وأبو بكر الفزاري عن 
يعقوب» وزيد غير أبي الفضل عنه فعنه» والزبير بن أحمد عن رجاله» والعمري طريق 
أبي الحسن الخاشع عنه فعنه أيضاًء وأبان» وشیبان وابن مجالد» والضحاك وابن 


= المبهج ص٦۷٥‏ . 

.۲۲ آية:‎ )١( 

(۲) الباقون بفتح الياء. انظر: التيسير ص4 ۰۱۳ النشر ۲/ ۲۹۸- ۰۲۹۹ 

۔۲٢ آية:‎ )٣( 

.۳ ۲ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۰۷۲ اللحتسب۱/ ۰۳۹۱ مفردة ا حسن البصري ص‎ )٤( 
.۲ ٤ آیة:‎ )٥( 

.۲ ٩ آية:‎ )٦( 

(۷) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۷۳ء شواذ القراءات ص ٢٢٦۲ء‏ الصباح۳/ ۵۱. 

(۸) انظر: الحتسب۱/ ۰۳۹ شواذ القراءات ص٢٦۲.‏ 

(۹) آیة: ۶ ۳. 






































انان یت وک ج ل ا ا ا ری جس جامع القراءات 


نبهان جميعاً عن عاصم» وخلاد» وهارون بن حاتم» وابن صالح عن أبي بكر عنه» 
وأحمد بن جبير عن حفص عنه آیضا؛ بالوجھین؛ عبيد بن عقيل عن أبي عمرو”") 

#قَاجِعل فده من الناس ۱ بزيادة یا بوزن أفعیلة)ء أبو عبد الله الحسين 
ابن علي بن حماد الأزرق الجمّال القزويني عن الخلواني عن هشام وهکذا ذکر آبو 
الحسین الخبازي عن ابن شاذان عن الخلوانی وقال: هو من الوفود(" وقرأت عنه 
کالقراء۹. 


#ولِوَلَدَيَ 24 الزهري على آنهما ابناه آراد به إسماعيل وإسحاق» تصدیقه 
أنه ذكر قبل ذلك # 00 وَإِسْحَقَ 4“ وهی قراءة 


وہ 7 وھ 


ہددڈی وو ان 
غير البخاري عنه فعنه أيضاًء والمفضلان» والحارث بن نبهان» وابن مجاهد» والضحاك 


عن عاص 
للترو ل '' بفتح اللام الأولى» وضم الثانية» ابن محيصن» وحماد بن عمرو 


(١)انظر:‏ المحتسب /١‏ ۰۳۱۳ شواذ القراءات ص ۲٦٢‏ ا مبھج ص۰۵۷ المصباح .٠٥٥‏ 

(۲) آية: ۳۷. 

(۳) انظر: النشر ۰۲۹۹/۲ 

۰۲۹۹/۲ أي: بغير ياء. انظر: الکامل في القراءات۱/ 6۸۱ النشر‎ )٤( 

. ٤١ آية:‎ )٥( 

:۳۹ آية:‎ )٦( 

(۷) انظر: ختصر نی شواذ القرآن ص۷۳ البحر المحيط /٦‏ ٤٥٦ء‏ الدر المصون ۰۱۱۸/۷ والقراءة 
المنواترة لوَلولدَقَ 4. 

. ٤ آية:‎ )۸( 

(۹) انظر: ا منتھی ص 4۰ 4 البهج ص۷۷٦‏ النشر ۲/ ۳۰۱۰. 


.6 ٩ آیة:‎ )۱۰( 


























سورة إبر اھیم عليه السلام سس چ 


عن عاصم» وخلاد عن ابي بكر والواقدي عن حفص عنه» والكسائيی. 


ویو بد4 بالنون وکسر الدال» لس 4 بنصب الضاده اوه 
بخفض التاء في اللفظء أبان عن عاصه”". 

من قطر 4 بكسر القاف» وساكنة الطاء مكسورة الراء منونة» ان #بمد 
الهمزة يعني كلمتان» حميد بن قيس» والخفاف» ومحبوب كلاهما عن أبي عمرو» 
وداود وأبوحاتم والفزاري عن یعقوب: وزيد غير أبي قتيبة العجلي” عنه» والعمري 
طريق أبي الحسن الخاشع عنه فعنه أيضاً 29. 

اختلفوا فيها في فتح ست ياءات: قوله تعالى: لمکم 74 اسر 
لي ۹۴ء فلا تَلومُونی 4ء وی مرت ۹ء فتحهن محمد بن مناذر» وفتح ی 
اکٹ ۸۸۹ حجازي غير الزهري» وأبو عمروء والنوفلي عن ابن بكار» وفتح 
این 4 حجازي غير الزهري» وابن محیصن» وحمصي طريق أبي الفضل 
عنه» وأبو عمرو غير الأصمعي» ويونس عنه» والخلواني عن الدوري عن اليزيدي عنه؛ 
وسلام وأيوب غير عمرو بن هارون عنه» وعاصم غير أبان» وشيبان عنه» والأعشى 
عن أبي بكر» والكسائيء والبر جُمي طريق أبي الفضل عنهما/ عنه أيضاًء وعبد الله 
ابن أحمد بن بشير بن ذكوان» ويحيى بن آدم كلاهما عن الكسائي» ونصير طريق 


(۱) الباقون بكسر الأولى ونصب الثانية. انظر: الوجز ص٣۲۳‏ النشر ۲٢‏ / ۳۰۰. 

(۲) آية: 4۸. 

(۳) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص > ۷. 

.۵۰ آية:‎ )٤( 

. ۱۹۲ هو محمد بن سهل العجل القری. انظر: النتهی ص‎ )٥( 

. انظر: الحتسب ۳/۱ شواذ القراءات ص۰۳ ۰۲ والقراءة التواترة من قطران‎ )٦( 
آية: ٢۲ء وكذلك ما بعده.‎ )۷( 


(۸) آیة: ۳۷. 









































0 ال سے ع سس سس[ :سز سنیٹ ل جامع القراءات 
الأ مهايا وابن رس وآبي عبد اله الحسین بن شعیب عف وطلحة وخلف غیر 
الاهوازي عنه إلا عن الصاغاني عنه» ومحمد بن عیسی في اختیاره الأول» ومحمد 
ابن جرير عن اختياره» زاد الخبازي في روایته عن الدنداني» وعن علي بن أبي نصر عن 
نصير فتح الیءآیضا» وذكر آبو علي في تصنيفه عن علي بن أبي نصر بفتح الياء وما 
وجدت في مفرده» والله أعلم. 

اختلفوا فيها في حذف ثلاث ياءات: قوله تعالی: #وَعيدٍ»4”" بياء في 
الحالين» مسلام» ویعقوب؛ وافق على الوصل شيبة» وورش عن نافع» وأبو مروان» 
وإسماعيل القاضي طريق الأهوازي عنهما عن قالون» والحسن» وعباس طريق أبي 
أحمد عنه عن أبي عمروء بالوجهين بغیر ياء في الحالين أو بياء في الحالين» عصمة 
عن أبي عمرو. 9 اَذْمَسحَحُونَ 4 بياء في الوصلء زيد غير المُمري عنه» وشيبة» 
ونافع غير الاصمعي والمسيبي إلا ابن سعدان طريق أبي الفضل عنه. وقالون إلا 
أبا مروان عنه» وابن محيصن» وبصري غير أيوب والرفاعي» وخلف عن الكسائي؛ 
وقتيبة غير أبي الربیع الزهراني عنه فعنه أيضاًء ومحمد بن عيسى» وأحمد بن جبير 
عن اختيارهماء زاده في الوقف سلام» ویعقوب. وقرأت على أبي بكر عن العباس بن 
الولید» وعن النهاوندي عن الأصم بياء في الوصل» وعن أبي بكر المطرز عن بشر 
ابن إبراهيم» وعن الأصم بغير ياء في الحالين» وقرأت على أبي نصر عن ابن مرداس 
بياء في الوصل» وعن أبي العباس أحمد بن عبيد الله الفقيه عن الأصم بغیر ياء في 
الحالين كالباقين» رک ول دعاء 4 بياء في الوصل» يزيد وشيبة» ونافع 
غير قالون» والمسيبي عنه» وابن محیصن: وحمید» والأفطس عن ابن كثير» وابن 
)١(‏ انظر: المنتهى ص 44۰ . 
(۲) آية: .١4‏ 


(۳) آية: . 
)٤(‏ آية: 4۰ . 





ا 
1 
ا 
3 
1 





همم و 











سورة إبر راهیم عا ہ4 اڈ لام کی ی ی تسا هس تج سرد ۹ 


مجاهد عن قنبلء والواسطي طريق الحضيني عنه فعنه» والكارزيني عن الشَنَبُوذي 

عن ابن تَبُوذ عنه أيضاًء والثقفي عن الوليد بن مسلم» والحسن» وأبو عمرو غير 
پونس» ومحبوب. ومعاذ العنبري عنه» وابن جبير» وعصام» والثلجي من طريق أبي 
الفضل الخزاعي عنهم عن اليزيدي عنه» وابن برزة طريق أبي علي عنه عن الدوري 
عن اليزيدي عنه وأبو حاتم» وحمزة غير الفَرّاء» ومحمد بن زکریا عنه وعلي بن 
كيسة عن سُلیم عنه أيضاًء والخزاز عن هُبيرة» وطلحة» ومحمد بن جرير عن اختیاره» 
ول ثبت این جویر من سو روہ نے ے ‏ لحالین؛ سلام 
ويعقوب» والآخرون عن ابن كثير عن ابن فليح عنه» والحلواني» وعبد الله بن جبير 
عن القوّاس عنه» واللهبيين طريق أبي الفضل عنهما عن البزي عنه» والبرجُمي عن 
الأعشى» والبرجمي أيضاً/ الا من طریق الأهوازي عنه عن أبي بكر وافق قنبل 
طريق ابن شَتَبُوذ في الوقف بياء مفتوحة في الوصل ثابتة في الوقف عبید الله بن علي 
الأنصاري عن الوليد بن مسلم الباقون بغير ياء في الحالين» بالوجهين بالحذف في 
الحالين أو بالإثبات في الحالين» عصمة عن أبي عمرو''' وأخبرنا آبو بكر المروزي» 
قال: آخبرنا الخزاعي» قال: حدثنا عبيد الله ابن محمد المقرئ» قال: حدثنا عبد الواحد 
ابن عمرء قال: حدثنا أحمد بن فرح عن الدوري» عن سُلیم؛ عن حمزة: #ذعآء 4 
في الوصل والوقف جميعاً بالیاء۲۳. ومما أخبرتك عنه قرأت به والله علم. 

ذكر الإدغام 


قوله: وت لج ۹ ویو فک 294 ل ود تاذ 


.۳۰۱/۲ انظر: المنتهى ص 5 4 الكامل في القراءات ص4۳ الصباح ۳/ ٥٥ء النشر‎ )١( 
. ١1751 /۳ ذكره الدانی بإسناده في جامع البيان‎ )۲( 

ل" 

٦ آية:‎ )٤( 






































٦ 4۹ ٦‏ و ات بت کبس تسیر - جا مع القر اعات 
رح 4( لیر کم 4 لصحت جس ۲۷ شال کاس 04 


43ہ کرلک نر4 وراک وٹ 
کک کی4“ کے قط 6 < کک تتا بر کا فی 
اهاه 8 سَرَالهُر 04 اک ار ٭ لیحزی له ۳ فذلك ستة عشیر خرفا. 


ذكر الإمالة عن قتيبة 


لا بلسان قفوم ر6 السين في الخفض حيث كان. لین 


عادو ۱۳4 يميل الباء قلیلا حيث کان لول مایت ١94‏ يميل الثاء قلي 
# فل لَعِبَادِىَألَنِنَ 4 يميل الباء قلياء هدام ءامکا ۱۳ يميل الهمزت 


(۱) ایة: ۷. 

(۲) آیة: ۱۰. 

(۳) آیة: ۲۲ 

.۲۵ آية:‎ )٤( 

.۳۱ آیة:‎ )٥( 

. ۲ آية:‎ )٦( 

(۷) آية: ۳۳. 

(۸) آیة: ۳۸. 

(۹) آية: 46. 
(١٠)آية:0-494ه.‏ 
(۱۱) آیة: ۵۱-۵۰. 
(۱۲) آية: 
(۱۳) آية: ۱١‏ . 
)١5(‏ آیة: ۲۷. 
)٥١(‏ آیة: ۳۱. 
)١5(‏ آية: ©”". 


جع 
























































سورة ابراهیم عليه السلام سیت ۷ 


لبوا 4 یمیل الواو قليلاء لعل الكبر إِسَمَعِيلَ 4 یمیله إمالة يسيرة لطيفة» 
ولودی 4( نی مسي أ 4 يميلهما قليلًاء ورد 4 يميلهما 
قلياتٌ مار 4 بالامالةء لف الشفاد 4 يميل الفاء قلیلا» من قَطِرَانِ » 
يميل الراء قلياد ریغ وتاب 4 . وزادوا لبي له 4( ی 4( 
زاد أبو علي وأبو الحسین عن ابن زياد عن الأصم» وعن ابن باذام عن ابن مرداس 
تب رنه 4 مین إل يرعت 4 کے سكم € رف 
ڈلکم ۴ لین سشُلطن ۱۳4 وین ورآید. 4 ۸۱۳ « كرما ۱۵4 ان 
الک 4 ولا کل ۱4 «دآیبان 4 بک نک 1004 روا ۹ 


(۱) آیة: ۳۷. 
(۲) آیة: ۳۹. 
(۳) آیة: ٤١‏ . 
)٤(‏ آية: 3 
)٥(‏ آیة: 4۸. 
)٦(‏ آية: 4٩‏ . 
(۷) آیة: ۵۱. 
(۸) آية: ۵. 
)٩(‏ آية: ۲۳. 
(۱۰) آیة: ۱. 
(۱۱) آیة: ٦ء‏ وكذلك ما بعده. 
)۱١(‏ آیة: ۲. 
(۱۳) آية: ۱۷۔ 
(۱۶) آیة: ۱۸۔ 
(۱۵) آیة: 5 7. 
)٦٦١(‏ آیة: ۳۱. 
(۱۷) آية: ۳۳. 
(۱۸) آية: ٤۲‏ . 
(۱۹) آیة: 44. 















































۹۸ کب چ ی ا ب کچ یھ ت چ بک مت مک ی مته سے ام خم القراءعات 


وم کے 


یں از 5 ۹ 7 ۱ م 
«منه الال 4 لذ واتار ۲۷۹ له وید 4 الاب 6 بامالة لطيفة 
فيهن» وكذلك کل كلمة في آخرها حرف مکسور بعد لف أو في آولها کسرة بینهما 
وبين الالف حرف أو حرفان» إذا لم يكن فیها مانع» وقد مر ذکره في أول سورة البقرة. 


(۱) آية: ۶1 . 
(۲) آیة: 1۷ . 
(۳) آیة: ۵۲. 





۱ 











3 
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نممو زر 7 | سم ر سس سس سس سس مم وتسود ۹ ۹ 5 


سورة الحجر 


مكية» وهي تسعون وتسع آيات في جميع العدد» ليس فيها اختلاف!''. 

وهي ست مئة كلمة وأربع وخمسون كلمة. 

وعدد حروفها: ألف!'' حرف وسبع مئة وستون حرفا. 

/ ذکر الحروف 

یما 4 بفتح الباء وتخفيفهاء يزيد» وشيبة» ونافع» ويونس» والجعفي» 

والأزرق عن أبي عمروء وعبد الوارث إلا القصبي عنه فعنه أيضاًء وعاصم» والأعمش 
7 7 : ۶ و 5 
طريق السعيدي» وطلحة» وعمرو بن هارون عن آیوب. بالوجهين» عبيد بن عقيل» 
واللؤلؤي» والجهضمي عن بي عمرو * بضم البای وتخفيفها أيضاء محمد بن 
المنذر» وعبد الله بن عمر كلاهما عن يحيى عن أبي بكر» والشموني إلا الزعفراني 
عنه عن الأعشى عنه(* الباقون بفتح الباء وتشديدها. 
ر کد سم ری 

ما نار 4 بنونين» « مک نصب. خالد بن جبلة» وعدي بن الفضل» 
)١(‏ انظر: البيان في عد الاي ص۱۷۳. 
(۲) هكذا في الأصل» وني البيان ص17 : ألفان وسبع مئة وإحدى وسبعون حرفاًء وفي الكشف 


والبیان /٥‏ ۰ وبصائر ذوي التمییز ۱/ ۲۷۲: ألفان وسبعمئة وستون. 
(۳) آیة: ۲. 


(6) انظر: النتهی ص 4۰ 4 جامع البیان في القراءات ۳/ ١٦۱۲ء‏ الصباح ۳/ ۵۵. 
)٥(‏ انظر: شواذ القراء‌ات ص55 ۰۲ إعراب القراءات الشواذ ۱/ ۰۷۳ 
(5) آية: ۰۸ 





یر١‎ 






































¥ و ل ا ل بوبم چا مع القراءات 
وأبو زيد طريق أبي علي عنهم عن أبي عمرو» وأيوب طريق الأهوازي عنه» وأبو حاتم 
غير أحمد بن الخليل» وعبد الله المؤدب» وكوفي غير أحمد بن جبير عن اختياره» 
وعاصم إلا حفصاًء وشيبان» والمفضل طريق الخزاعي عنہء بتخفيف الزاي» أبو زید 
وخالد بن جبلة» وعدي بن الفضلء وأبو حاتم غير العنبري والمؤدب» بضم التاء 
وفتح الزاي» #الْمَكِيِكَةٌ 4 رفع» عاصم غير الذين ذكرتهم» إلا أني قرأت على آبي 
بكر المروزي عن الکسائي» وابن جبير كلاهما عن أبي بكر عنه» وعلى آبي علي عن 
ابن جبير عن الأعشى عنه أيضاً بفتح التاء والزاي» که #بالرفع كالباقين. 


يعر جُونَ 4 بكسر الراء» وهي لغة ھذیلء الأعمش"". 


#شْکرّت؟ خفیف. مكي» والجعفي» ويونس» ومحبوب واللؤلؤي» وعبد 
الوارث إلا القصبي عنه جميعاً عن أبي عمرو کرت من السكرء أي: طاشت 
وتحیرت* وهي قراءة الزهري وأبي حيوة» وابن أبي علية» بفتح السين خفيفة 
الكاف أيضاً محمد بن شهاب الزهري» ومحمد بن مناذر". 


۰ ام ۲۷۸4۳۰ 7 1 ۱ ۲ 1 : 
الفضل بن شاذان عن أبيه عن الحُلواني عن هشام» وبه قرأت عن يزيد غير الخلواني» 
وشيبة. 
)١(‏ انظر: المنتهى ص 4۰ ۰6 جامع البيان في القراءات 7/ ١759‏ . 
)٢(‏ آية: ١٤‏ . 
(۳) انظر: مختصر في شواذ القرآن ص4 ۰۷ المحرر الوجيز ۳/ ۰۳6۳ شواذ القراءات ص۰۲۹ 

الإتحاف ص4۵ ۳. 

.۵۲۱/۲ انظر: زاد السبر‎ )٤( 
۷/۱ انظر: الحرر الوجیز ۳/ ۰۳۵۳ شواذ القراءات ص14 ۰۲ عراب القراءات الشواذ‎ )٥( 
.۱ /۲ الباقون بتشدید الکاف. انظر: التيسير ص ۰۱۳۵ الموجز ص ۰۲۳۳ النشر‎ )7( 
.75 آية:‎ )۷( 











ت 




















آاے مت : ۷۰۱۹ 


ام 22 أ ر 


#صراط عَلِنّ 74 بالرفع والتنوين» ابن مناذر» وحميد بن قيس» وحمصي» 


والثقفي عن الوليد بن مسلم ومحبوب والأزرق كلاهما عن أبي عمرو» ويعقوب'". 


5 
¢ اض صر 


#والجآن خلتناه6ه(۳) بهمزة مفتو حة حيث کان» و لا توجل6*) بضم التای 
و #ینکتون؟» ٩‏ بفتح الحای وكذلك في الشعراء( الحسن وحده'". 


0 ابق رتمُوتي 04 بتشديد النون أبو القاسم الحسن بن علي بن موسی الثقفي 
ظ عن الوليد بن مسلم عن يحيى عن ابن عامر"“'. 

/ فم تبشرون)ه بكسر النون» شيبة» ونافع» وحمصي طريق أبي الفضل ۱/۲۰۰ 
الخزاعي عنہ'''' بکسر النون وتشديدها أيضاًء ابن كثير» وابن محيصن» بتخفيف 
النون وکسرها وبیاء في الحالین» الحسن بن مسلم ین سفیان الضریر غير البخاري 
۱ عنه عن شیوخه عن يعقوبء والبخاري عن روح» وزید عنه أيضاً ۱۱ 


من الط 2057# بغير آلف» عصمة بن عروة» والجعفي عن أبي عمرو» 
والزھري؛ ولغن طريق السعيدي» وابن أبي ليلى» وإسحاق بن يوسف الأزرق» 


. 6١ آیة:‎ )١( 
.۳۰٣ / ٢ الباقون بفتح اللام والياء مع تشديدها من غير تنوين. انظر: التذكرة ص ۳۲۲ النشر‎ )۲( 
آية: ۲۷۔‎ )۳( 
.۵۳ آية:‎ )٤( 
.۸۲ آیة:‎ )٥( 
.١ 59 آية:‎ )٦( 
.٣١۹ - ٦١۷٥ص انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۷ ء مصطلح الإشارات‎ )۷( 
۔٥٥ آية:‎ )۸( 
. الکامل فی القراءات ص ۰9۸۲ شواذ القراءات ص۲۲‎ »5 5 ١ انظر: ا منتھی ص‎ )۹( ۱ 
. 4۱ انظر: النتهی ص‎ )۱۰( ۱ 
.۳۰۲ /۲ الباقون بفتح النون خففة. انظر: الوجز ص ۰۲۳۳ النشر‎ )۱۱( 
.۵0 آیة:‎ )۱۲( 


















































5 


۱۷ سس جامع القراءات 
والصباح بن دینار والصباح بن محارب. ومحمد بن زكرياء والمنذر بن الصباح الكوفي 
عن حمزة» وهارون بن حاتم» وأحمد بن محمد الوالي» ومحمد بن سويد السدوسي 
عن سُلیم عنہ''. 

ومن 7ئ ودا هم قبطو نَ 4( في الروم» ولا َفِطُوا9) فی 
الزمر» بکسر النون فيهن» محمد بن مناذر المدني» وابن محيصن» وحمصي طريق 
الأهوازي عنه» ونصر غير آیوب» والكسائي» وطلحة والأعمشء وابن أبي ليلى؛ 
وأبو عبید» وخلف» ومحمد بن عيسى» ومحمد بن جرير عن اختیارهم» ويحيى بن 
زياد القرّاء» ومحمد بن واصل كلاهما عن حمزة» وأبو بكر أحمد بن محمد بن عبد 
الرحمن بن قنبي» وسليم بن منصور بن عمار كلاهما عن سلیم بن عيسى الحنفي عنه؛ 
بضم النون فيهن» خارجة بن مصعب الضبعي» وعصمة بن عروة الفقيمي كلاهما عن 


آبي عمرو» ومحمد بن يعقوب السمرقندي عن أبي الحارث عن الکسائی(. 


«لَْنجُوهُم »۳ بإسكان النون خفیفة الجيم» محبوب. وآبو محمد الخريبي؛ 
عنه» وسهل غير عبد الله المؤدب عنه» وكوفي غير عاصم» وابن أبي ليلى» وأبي عبید 
وابن جرير عن اختيارهما”". 


)١(‏ انظر: شواذ القراءات ص۰۲ البهج ص ۰9۸۰ الصباح۳/ ۷٦ء‏ إعراب القراءات الشواذ 
۱( ۸.۔. 

(۲) آية: 

.٣ آیة:‎ )۳( 

۵۳ آیة:‎ )٤( 

.۳۰۲ /۲ الباقون بفتح النون. انظر: التذكرة ص٣۳۲ النشر‎ )٥( 

.۵٩ آية:‎ )٦( 

(۷) الباقون بتشدید ا حیم. انظر: جامع البيان في القراءات ۳/ ۸٦۱۲ء‏ النشر ۲/ .۳٥۸‏ 





























سورة اجر چ کا ت ی یم چ ی ج ی چ 3 سد مسمس سے ۳ ۷ ۱ 
کے ک (Dak‏ + ) (۲) ل ۹ EE‏ ۳ 
لقَدرنا٭''' وفي النمل خفیف. أبو بکر» وحماد بن أبي زیادہ والمفضل» 
و عصمة عن عاصم» وبكار عن أبان ے٣٢‏ 


إن داب هوّلاء ٩‏ بكسر الهمزة على الحكايةء الأعمش طريق السعيدي 
وأخبرني أبو بكر المروزي» قال: أخبرنا الخزاعي» قال: حدثنا أبو علي بن حبش؛ 
بالدینور» قال: حدثنا العباس بن الفضل بن شاذان قال: حدثنا الحسين بن آحمد» 
قال: حدثناهارون بن حاتم» قال: حدثنا حسين » عن سلیمان الا عمش أنه قرأ #وَقَضَينا 
َيه ذلك الأَمرَ إن داير4 مكسورة 4 (* وقراءة العامة ن4 بفتح الهمزة. 

قال الأخفش: لان 4 في موضع نصب على البدل من لمر ۳). 

2 5 86 
#لعمرك أَنهُم لَفي © بفتح الهمزة ة على إلغاء اللام» محبوب» والجهضمي عن 


أبي عمروء وأبو معمر عن عبد الوارث عنه. 


#لفي شكرهم 6( بضم السين من غير تاء» ساكنة الكاف» نعيم بن يحيى عن 
الاعم؟ عمش" ولا يقرأ به لمخالفته المصحف. 


اہو رم و ہے کے 


ان كانَ أصحابٌُ لیک 4( يي وفي سورة قاف لوَأَصْحَابٌ یوقم 


(۱) آیق: 1۰ . 

(۲) آیة: ۷٦ء‏ قوله: ا فاته آهل الا آمرآته, َدَّرْضْهَامنَالصديريت 4. 

(۳) الباقون بتشديدهما. انظر: البهج ص 6۸۱ الملصباح۳/ ۷٦ء‏ النشر ۲/ ۳۰۲. 

.55 آیة:‎ )٤( 

. 489 /٦ البحر المحيط‎ ۰۷۵۱ /١ انظر: المحرر الوجیز۳/ ۰۳۹۹ إعراب القراءات الشواذ‎ )٥( 
.٦١٤ انظر: معاني القرآن للأخفش؟/‎ )٦( 

(0) انظر: شواذ القراءات ص ۰۲۷ البهج ص 4۸۱ المصباح ۳/ .١۷٥‏ 


(۸) آیة: ۷۲. 
(۹) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۷۵ الحرر الوجیز۳/ ۰۳۷۰ شواذ القراءات ص ۰۲۷ 
البحر المحيط .٦۹۰ /٦‏ 


(۱۰) آیة: ۰۷۸ 






































76 ےی میں ای شس ہے کی تہ 2 س حا مع القراءات 


تبّع 7# بفت اللام والتاء من غير همز فيهما أحمد بن أنس بن مالك القرشي عن 


ب الوليد بن عتبة”"2» بفتح اللام وكسر/ التاء من غير همز فيهماء يزيد غير الحُلواني عنه» 


والزهري» وورش عن نافع» وحمزة غير خلاد بخلاف عنه في حال الوقف» وقد مر 
ذكره في باب الوقف. 

واختلفوافيها في فتح خمس ياءات: قوله تعالى : يعم عکارۍ 4ء أن أ )> 
0 وقل اتآ 4 بفتحهن» حجازي غير الزهري» وأبو عمرو» والقنوي» والثقفي معاً 
عن ابن مسلم» والنوفلي عن ابن بکارہ زاد یزید وشيبة» وحميد بن قيس» ونافع غير 
أبي خالد کردم بن خالد المغربي عنه» والنوفلي عن ابن بكار فبَاِق ان 4 ) زاد محمد 
ابن مناذر سم ۹ء وأسكن با 24 وفتح آبان بن يزيد العطار عن عاصم 
لی عبادی # فقط» وأسكن الخلواني عن الدوري عن اليزيدي عنه #عِبَادِى 2# 
ومس لیر ۲6. 

واختلفوا فيها في حذف ياءين من أواخر الآي: قوله تعالى: #قلا تسخن ۲۷4 
ولا زوین 4“ بياء فيهما في الحالين» سلامء ويعقوب» وافق في الوصلء الحسنء 
وعباس طريق أبي الفضل» وأبي الحسين عنه؛ بالوجهين فيهماء بالحذف في الحالین» 
أو بالإثبات في الحالین» عصمة عن ابي عمرو؛ وذكر ابو علي في مفرد أبي عمرو 
عن العباس عنه» وعن ابن سعدان عن اليزيدي عنه بإسكان النون فيهما في الحالين» 


.١4 آية:‎ )١( 
۲٦۷ص انظر: شواذ القراءات‎ )۲( 
. 4٩ آية:‎ )۳( 
.۸٩ آية:‎ )٤( 
آية: ۷۱۔‎ )٥( 
.6 5 آية:‎ )٦( 
. ۸ آية:‎ )۷( 
. 1٩ آیة:‎ )۸( 


اه 














تست نے 




















و و 5 اح ہے ھاو ر ی ھی ےس سی رو کت لس ۱۳/۵۰ 
[الباقون بکسر النون فيهماء من غير ياء فیهما في الحالين]“ وهو آشهر» وکذلك 
اختلافهم في جمیع الق رآن. 

ذكر الإدغام 


قوله تعالی: لایر 4 کہ اخ کی ۳۹ و کا ری 294 لا كَل 

4 َال رب 204 ط رب ۹۷ہ مخ َو 4 واختلف عنه فی إدغام 

لال وم 74 قذذكرت في بابه حي نو ۱۱ ذلك ثمانية أحرف غير 2 و ). 
ذكر الإمالة 

قوله تعالى: [##الحككبٍ ۱۳6 ۷ زد عبَادى ۷۹" من ۱۳4 


0 دعم 


لھا الها 2١94‏ یبال ۱۱۲۱ سی > ۶۸۷٦‏ ە 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المتن» ومثبت في الحاشية. 
(۲) آية: ۹۔ 
(۳) آية: ۲۳. 
)٤(‏ آیة: ۲۸. 
(۵) آیة: ۰۳۳ 





ره ٤‏ ۷. 
(۱) آیة: ۸۲. 
() ما بين العقوفتین ساقط من التن» ومثبت في الحاشية. 


























٦‏ ہہ کر سرچ سے سے ےی نشیس دک سے و 7 2 سام 


ی و 
وین سید ۳4 یمیل السین فيه حيث کان» وجار 4 يميله قلیلاه 
ابیت 4 یمیل الهمزة قلاا و یوک 74" مثله [ من سدق > 
مظن € راس 4( لک باب 9 فى جب ۹ ایی ی 
سم 4 » كلها إمالة لطيفة في كل القرآن]ء من امن 4 یمیل الثاء قلیلاه 
وکین الد ۱۳۹ نالرت ۱۳4 مار مین ۱۳۹ 


3 2 3ے 


(۱) آیة: ۹۸. 
(۲) آیة: 6٦‏ . 
(۳) ایة: ۰۸۲ 
)٤(‏ آية: ۳۷. 

. ۱٩ آیة:‎ )٥( 
٤٤ آية:‎ )٦( 
. 46 آية:‎ )۷( 
۰۷۸ آية:‎ )۸( 
.۲۸ ۰۲ ٩ آیة:‎ )۹( 
.۸۷ آیة:‎ )۱۰( 
.۹۸ آیة:‎ )۱۱( 
.1۱۰ آیة:‎ )۱۲( 
.۷۹ آية:‎ )۱۳( 























: سورة النحل 


مكية في قول الحسن وعکرمةہ وقال ابن عباس وقتادة: إن بعضها مكي» 

1 وبعضها مدني» والمكي منها أولهاء إلى قوله: #ويذوقوأ یل 

اللہ كردا ہی والمدني قولہ: « مرا ماه تماقا 4 إلى 

۱ قوله #أجرهر نما کاو يموت ۲4. 

سض سس مت ۱۳.۷ 


آمد» قال: حدثنا أبو علي أحمد بن محمد بن علان الشاهد*؟ قال: حدثنا أبو بكر 





محمد بن حامد بن وهب المقریخ(* قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن 
۱ الحجاجء قال: حدثنا أبو داود سليمان بن عبد الرحمن السجستاني» قال: حدثنا 
۱ الحسن بن يحيى» قال: حدئنا آبو الجهم قال: حدثنا حسان بن إبراهيم» قال: حدثنا 
۱ أمية الأزدي» عن جابر بن زيد» فذکر ما آنزل بالمدينة ومکة إلى أن بلغ النحل؛ 
0 فقال: نزل بمكة أربعون آیة منهاء ثم نزل بقيتها بالمدین) 


(۱) آیة: ۹۶. 

. ٩1-٩٩ آية:‎ )۲( 1 

(۳) انظر: زاد السیر ۲/ 64۸ تفسير القرطبي 6/۱۰ فتح القدیر ۰۱۷۱/۳ 

)٤(‏ أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسن بن علان الواسطي» شيخ مقری متصدر قرأ على أبيه عن 
قراءته على أحمد بن سعيد الضرير عن أبي عون قرأ عليه آبو القاسم الحذلي بواسط. انظر: غاية 
النهاية ۱۷۱/۱۔ 

)٥(‏ العطار» أخذ القراءة عرضاً عن قنبل» قرأ عليه محمد بن أحمد بن علانء ومحمد بن أحمد بن 
سعيد بن قحطبة الرامى. انظر: غاية النهاية ۳/ 1۷ ۰۱۰ 

)٦(‏ انظر: البيان في عد الآي ص٤١١‏ زاد المسير ۲/ ۰4۸ الإتقان /١‏ 47 روح العاني ۷/ ۳۳۲۔ 







































































78 ل ےی سمي ہے - جامع القراءات 

وهي مئة وعشرون وثمان آيات في جميع العدد ليس فيها اختلاف ۱ . 

وهي ألف وثمان مئة وإحدى وأربعون كلمة. 

وعدد حروفها: تسعة آلاف وخمس مئة وتسعة وثلاثوق رفا 

ذکر الحروف 

قوله تعالى: رل4“ بفتح التاء والزاي» الْمَكِيِكَةٌ 4 رفع الحسن 
وسلام» ویعقوب برواية روح وزیدہ والزجاج عنه» والسيرافي عن داود بن آبي سالم 
عنه أيضاًء وأبو حاتم وجبلة» وآبو زید عن المفضلء وأحمد بن جبير عن الأعشى» 
والكسائي» وأحمد بن جبير طريق عبید الله بن صدقة عنه جميعاً عن أبي بكر عنه» وابن 
سعدان عن اختیارہ'' هكذا ذكر أبو علي في مفردہ عن ابن سعدانء برفع التاء وفتح 
الزاي مشددة هِالمَكَيِكَةٌ 4 بالرفع» يونس بن حبيب» وخالد بن جبلة كلاهما عن 
أبي عمرو» وعيسى بن سليمان طريق الأهوازي عنه عن الكسائي عن أبي بكر عنه. 

وأخبرنا أبو بكر المروزي قال: آخبرنا الخزاعي قال: حدثنا طلحة بن محمد 
قال: حدثنا أبو بكر بن مجاهد» عن ابن الجهم» عن ابي توبة» عن الكسائي» عن أبي 
بكر» عن عاصم رل بضم التاء وفتح الزاي٩).‏ 

وأخبرنا أبوبكرء قال: أخبرنا الخزاعي قال: حدثنا عبد الله بن الحسن بن سلمان» 
قال: حدثنا علي بن سليم» قال: حدثنا أبوعمر الدوري» عن الكسائي» عن آبي بكر بالتاء» 
و ایک # رفع. 


(۱) انظر: الصباح۳/ ۵۹. 

(۲) آیة: ۲. 

(۳) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص٦۷‏ النتهی ص ۰44۳ مفردة الحسن البصري ص۸٣۳‏ 
شواذ القراءات ص58 ۲. 

۰۱۲۹/۳ انظر جامع البیان في القراءات‎ )٤( 









































ورۃالنحل - 8 ی ی متك ع ۷ ۱۷ 
قال أبو الفضل الخزاعي: وأظن أني قرأت بفتح التاء عنه» وبال و جهين أخذ به عنه. 
بضم الياء» وفتح الزاي خفيفة» المنهال بن شاذان طريق أبي الحسن الأنطاكي 

عنه عن يعقوبء الباقون بضم الياء وکسر الزايء مک 4 نصب على أصولهم 

في التشدید» والتخفیف(؟. 

شی الأنفس 274 به بفتح الشین» یزید وحمید بن قيس الاعسرج؛ والثقفي 
والأنصاري كلاهما عن الوليد بن مسلم والأصمعي» وخارجة» ومحبوب عن أبي 

عمروء وأحمد بن فرح عن الدوري عن اختيار اليزيدي”". 

#فيه تَيِمُونَ74*) بفتح التاء من سَام يَسوم» أحمد بن جبير وحده عن اختياره» 
ولم يخالف السبعة إلافي هذا الحرف فقط ‏ الباقون بضم التاء وهو آشهر/ وأصح 


8 ۶ کس 


نبت لکم 74 بالنون» عاصم غير حفص» وشیبان عنه» والأعشی» والبُرجمي» 
e‏ أبي علي عنه» وابن جبير طريق عبيد الله بن صدقة عنه جميعاً عن 
آبي بكر عنه» وابن سعدان عن 

#وَالسَّمِسٌ وَالقَمَرُ وَالنجومٌ مُسَخَراتٌ ۸4 بالرفع ‏ فیون دمشقي والوقف 
0ئ ؿ ھ*" اق حفص على رف وَالنجوم مُسَخَّراتٌ4 فيهما 


الوقف على ¥ لَعَمر 4 في روایته(۱) 

(۱) انظر: النتهی ص 4۳ ۰۶ المصباح ۵۹/۳ النشر ۲/ ۳۰۲. 

(۲) أية: ۷. 

(۳) الباقون بکسر الشین. انظر: النشر ۲/ ۳۰۲ الاتحاف ص4۹ ۳. 
(ع) آیة: ۱۰. 

.۵۱۱ /5 انظر: شواذ القراءات ص1۹ ۰۲ البحر المحيط‎ )٥( 

۰۱۱ آية:‎ )٦( 

(۷) الباقون بالياء. انظر: الموجز ص٣۲۳‏ النشر ۲/ ۳۰۲۔. 

(۸) آیة: ۱۲. 


(۱۰) الباقون بالنصب فيهن والتاء من قوله (مُسَخرات) مكسورة في اللفظ. انظر: الموجز ص ۲۳۵. 






































ا یھ م گس کیت جامم القراءات 

#وبالنجم هم يَهِتَدونَ4 بضم النون» الحسن» وهي قراءة يحيى بن وثاب( 
والله أعلم. 

وال يَعلَمٌ ما يُسِرّونَ وما يُعلِنونَ4”" بالياء فيهماء الثقفي عن الولید بن 
مسلم عن ابن عامر» ويونس» والخفاف» وعبيد» ومحبوب واللؤلؤي» وأبو محمد 
الخريبي عن أبي عمروء وأبو معمر عن عبد الوارث عنه» والحارث بن نبهان» وشيبان 
ابن عبد الرحمن كلاهما عن عاصم» وهارون بن حاتم عن أبي بکر» والخزاز عن 
هبيرة عن حفص عنه والكسائي عن المفضل عنه» ونعيم بن يحيى وبكر بن عبد 
الرحمن القاضى كلاهما عن حمزة» وأبو العباس أحمد بن محمد الوالى» وأبو بكر 
01 ر 58 ع 7 ع 
أبي عبيد» بالوجهين فيهماء أبو زيد طريق أبي علي عنه عن أبي عمرو”". 

#والذين يَدعَ ون94 بالیای يونس » جو والخفاف» ومحبوب عن أبي 
عمروء وأبو عمر الدوري عن شجاع عنه» والحسن وسلام» ويعقوب» وسهل» 
وعاصم غير أبي عمروء والخلیل وآبان والضحاك عنه والأعشىء والبرجمي» 
والأزرق» والجعفي» والكسائي والاحتياطي طريق الأهوازي عنهما جمیعاً عن أبي 
بكر عنه» وأبي عمارة» وابن جبير» والواقدي عن حفص عنه وابن سعدان عن اختياره 
هكذا ذكر أبو علي عن ابن سعدان في تصنيفه بالوجهين آبو زيد طريق الأهوازي عنه 
عن أبي عمرو(. 


۳ 


للأَجْرَم» بهمزة مفتوحة بعد اللام» وباسکان الجیم؛ هارون بن موسى 


(۱) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص٦۷‏ الحرر الوجیز۳/ ۰۳۸۵ شواذ القراءات ص ۰۲۰۱۹ 

(۲) آیة: ۲۳. 

(۲) انظر: النتهی ص ۰44۳ الکامل في القراءات ص 0۸۳.شواذ القراءات ص ۰۲۷۰ المصباح 
۱/۳ 

.۲۰ آية:‎ )٤( 

)٥(‏ الباقون بتاء ا مخطاب. انظر: الموجز ص٣٦۲۳‏ النشر ۲/ ۳۰۳۔. 
































سورة النیسل س کت ی دزي کرد بر تیب سے ae‏ ۹۷۳۹۷۹ 
وعبید بن عقیل» وعیسی بن عمر جمیعاً عن آبي عمرو(؟ قال الفراء: ومعناها لأدفع 
عن ذلك ولأمنع» وهو راجع إل معنی کت وفیه لغات کثيرة. 

لا ا له ليها اجون وما تُعلنونَ4 بالتاء فيهماء بالرد على قوله: 
هکم له واجد4 أي: يعلم ما تسرون وما تعلنون أنتم وهم» طلحة بن مصرف؛ 
ويونس ومحبوب كلاهما عن آبي عمرو وابن مجالد» وشيبان معا عن عاصم» والغضائري 


عن [ابن]''' 3 أمية القاضي عن حسنون عن هبيرة. 


#الشقف 6 رد لاح و دب ابن محيصن» وروي عن 
مجاهد» وزید بن علي بضم السین واسکان القاف''' وهو من نوع القدس والسحت 
الق تعدو لاقي 

ین شْرَكَايَ الّذِينَ004 بفتح الياء من غير همز» ولا مد حيث كان عند الألف 
واللام» ابن محيصن» وخلف بن هشام عن عبيد بن عقيل/ عن شبل عن ابن كثير» 
وأحمد بن بن فرح عن البَرّي عنه أيضاً مثله» بكسر الياء فيهن» الحسن البصري 
رحمه الله بإسكان الياء فيهن» الخلواني عن الدوري عن اليزيدي عن ابي عمروء 
والخزاز عن هبيرة عن حفص. 


(۱) انظر: الكامل في القراءات ص5884.» إعراب القراءات الشواذ ۰۷۱۰/۱ 

(۲) بنحوه في معاني القرآن للفراء ۸/۲. 

(۳) آیة: ٢٦۔‏ 

(4) زيادة يقتضيها السياق. 

.51 /7 انظر: شواذ القراءات ص ۰۲۷۰ المصباح‎ )٥( 

۲ آية:‎ )٦( 

0 انظر: ختصر في شواذ القرآن ص٦۷‏ مفردة ابن حیصن ص٢٦۲‏ ءشواذ القراءات ص ۰۲۷۱ 


ا مبهج ص9۸5 . 


(۸) آية: ۲۷۔. 


(۹) انظر: مصطلح الإشارات في القراءات ص ۵۱۳. 





























۲ ۱ ۷ کیک شی کی تھ پت اب چو چ سب سم ی ب 1 3 حا مع الف أعات 

#تشاقون که بکسر النونء نافع وال فطس کو تو0" 

#يتوفاهم » بياء قبل التاء في اوشيعي ۳ عیسی بن عمر الهمداني» ونعيم 
ابن بحبی» والأزرق عن آبي عمرو» وحمزة» والژعمش. وابن غزوان عن طلحة» 
وخلف» وقاسم عن اختيارهما”". 

#يدحَلوئها 74 بضم الياء وفتح الخاء على ما لم يسم فاعله» شيبة» ويزيد طريق 
الهاشمي» والدوري عنه» ويونس» والعباس طريق أبي علي عنهما عن أبي عمرو. 

ای مَن ۲۳۹ بفتح الياء وکسر الدال» الزهري» والحسن» وكوفي غير 
#قا ٠ 7 (a‏ اله (N)‏ افش ا : 3 

سم » وابن جرير عن اختیارهما(" واتفقوا على ضم ياء #يضِل 4 وكسر 

ضادها. 


ان و ورد ل, ص دوس / ١‏ 
ون لديا 2١١4‏ بالثاء ۱ محمد بن زكرياء وعبید الله بن موسی طریق 
)۱۲ 


آبي علي عنه کلاهما عن حمزةه ومارون بن حاتم» وابن قنبي معا عن سلیم عنه 


(۱) الباقون بفتح النون. انظر: الوجز ص۰۲۳ النشر ۲/ ۳۰۳ 
(۲) آیة: ۰۲۸ ۳۲. 


(۳) الباقون بتاءین فیها. انظر: التيسير ص ۰۱۳۷ الوجز ص۲۳ . 


۰۳۱ آیة:‎ )٤( 
انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰۷ شواذ القراء‌ات ص۲۷۱‎ )۵( 
.۳۷ آیة:‎ )٦( 


(۷) في الأصل (عاصم) والصواب (قاسم). انظر: النتهی ص ؛ 4 ۰4 الکامل في القراءات ص٤۸٥‏ . 

(۸) انظر: البهح ص6۸ النشر ۰۳۰6/۲ والباقون بضم الیاء وفتح الدال. انظر: مصطلح 
الاشارات ص5 .6١‏ 

(۹) انظر: المصباح 7/ .٦٦‏ 

.4١ آیة:‎ )۱۰( 

(۱۱) #لنشوینهم)» من أثويت. انظر: الحتسب ۹/۲ء حجة القراءات ٦٥٤٥/١‏ الحرر الوجیز 
۳۹9/۳ 

(۱۲) انظر: الحرر الوجیز۳/ ۰۳۹6 شواذ القراءات ص ۰۲۷۲ 





























سر الا فی ت ق ی و و لل ۷۱۳ 


ھی “يد ہی 


وم ترّوا 4ء وفي العنكبوت بالتاء» الكسائي وحمزة غير نعيم بن يحيى» ظ 
وشعيب بن حرب. والكاهلي طريق أبي علي عنه» وشيبان» وحماد بن عمرو کلاهما 
عن عاصم» وأبو عمارة عن حفص» وخلاد عن أبي بكر» وطلحة» وخلف» ومحمد 
ابن عيسى عن اختيارهماء وافقهم هشام بن عمار طريق ابنه محمد والخلواني غير 
الأزرق» والجمّال» والبخاري عنه» والهمداني» وإسحاق بن يوسف» وأبو محمد 

۱ الخريبي عن أبي عمروء وأبو بكر السيرافي عن داود عن يعقوب. وابن ابي لیلی؛ 
وابن سعدان عن اختباره هاهناء وأبو بكر إلا الكسائي» والأزرق» وابن جبیر طریق 
الأهوازي عنه» وابن آبي حمادہ والبرجُمي غير أبي علي عنه؛ والأعشى الا الادمي 

۱ عنه» وابن المنذر» وابن عمر کلاهما عن يحيى» وأا بكر بن مهران عن شعیب عنه 

۱ وحماد بن آبي زياد من طریق آبي الحسن الغضائري عنه وجبلة عن المفضل, وأبو 

۱ زيد من طریق أبي الفضل عنه فعنه أيضاًء والاعمش طریق السعيدي» ومحمد بن 
جرير عن اختياره هناك واختلف عن شعیب في قول آبي الفضل الخزاعي عنه عن 
یحپی'''ء وفي قول ابن مهران والخبازي عنه بالیاء قول واحد کالباقین. 





یا لاله بالتاء» آبو عمرو غير أبي جعفر الرواسي» وأبي محمد 
الخريبي» وخالد بن جبلة عنه» ویعقوب. وسهل» بالوجهین آبو بكر المطرز عن أبي 
حاتم. 
#مُمَرّطُونَ4”" بکسر الراء» یزیدہ وشيبة» ونافع» والربيع بن ثعلب» والثقفي 
كلاهما عن الوليد بن مسلم عن ابن عامر» ومحمد بن الحسن القرشي» وعدي بن 
الفضل. وأبو العباس الليثي عن آي عمرو؛ ويحيى بن سليمان عن أبي بکر/اعن ۲۰۸/ب 


۱ () انظر: النتهی ص؟ 6 ؟. 
(۲) آیة: ۸. 
(۳) آية: ٩۲‏ . 























4 اا یدج یو - جامع القراءات 
عاصم» وهارون بن يزيد البغدادي» وزكريا بن وردان» وسورة بن المبارك ات 
وشريح بن يزيد جميعاً عن الكساتي والنهاوندي والطوسي معاً عن قتيبة عنه أيضاً 
بفتح الفاء وکسر الراء وتشديدهاء يزيد والثقفي بفتح الفاء تال امه تا نا 
جح وني اكت رد ور اير يم القرشي کلاهما 
عن الوليد بن مسلم عنہ''' 

#نسقیکم )۱۹ وفي قد افلح به بفتح النون فيهماء شيبة» ونافع» ومحمد بن مناذرء 
ويزيد طريق العمري» والدوري عنه» ودمشقي» وحمصي طريق الأهوازي عنه» وبصري 
غير أبي عمرو إلا الجعفي» وأبا محمد الخريبي عنه» وأبو بكرء وحماد ابن أبي زياد. 
وعصمة عن عاصم» والمفضل غير الكسائي عنه فعنه أيضاًء وأحمد بن جبير عن اختیارہہ 
بتاء مفتوحة» الخلواني غير أبي بكر بن مهران عنه عن یزیدہ الباقون والهاشمي وأبو بكر 
ابن مهران كلاهما عن يزيد بنون مرفوعةٴ' 

وأخبرنا أبو بكر المروزي» قال: آخبرنا أبو الفضلء قال: حدثنا آبو بكر بن 
إسماعيل» بمصرء قال: حدثنا الباهلي» قال: حدثنا الدوري» عن إسماعيل» عن 
سليمان بن مسلم بن جمّازء عن أبي جعفر في النحل بالنون وضمها كالهاشمي. قا 
الخزاعي: وحكي أيضاً عن الخلواني عن يزيد نحوه. 

قال: وفي تعلقي عن العمري» والخلواني بالتاء وفتحھاء وحكى عن العمري 
مثل الهاشمي" والله أعلم. والذي قرأت ما أخبرتك فاعلم وفي المؤمنين بتاء 


(۱) الباقون بسكون الفاء وتخفيف الراء. انظر: المستنير ص 46۱ النشر ۲/ 5 ۳۰. 
(۲) آیة: ٦‏ . 

(۳) الومنون: ۲۱. 

.5۸۵ انظر: النتهی ص 40 4 الکامل في القراءات ص‎ )٤( 

(۵) انظر: النتهی ص 56 4 . 









































سورة الەعل یی سایق سا جن ميت ۷۱۰۵ 

مت ال تَجِحَدُونَ74' بالتاء» حميد بن قیس: ورُويس غير أبي بكر 
ابن مهران عنه عن يعقوبء وأبو بکر وحماد بن آبي زياد وعصمة عن عاصم. وأبو 
عمارة» والواقدي عن حفص عنه» وجبلة وأبو زيد» عن المفضل وبكار عن بان" . 

م7 بالتاء البزي عن ابن محيصن8. 

من بطون نکم € بكسر الهمزة» وفتح الميم حيث كانت جماعة قبلھاء 
الأعمش» وابن أبي ليلى» ومحمد بن زكرياء والصباح بن دينار» وابن الصباح الكوفي 
عن حمزة» وابن قنبي عن سليم عنه» وابن مسلم الهمداني عن خلاد عنه» والكسائي غير 
يحبى بن زياد وأبي عبيد» والقرشي عنه» والطوسي عن قتيبة عنه أيضاء بكسر الهمزة 
والمیم» حمزة غير الذين ذكرتهم عنہہ والفرّاء وأبوعبيد» والقرشي غير الكسائي» وابن 
غزوان عن طلحة» ومحمد بن جرير عن اختياره» هذا إذا كان قبل الهمزة كسرة. 

ام روا ِلَى اطي 74 بالتاہ دمشقي غير الوليد بن مسلم عنه» والحسن» 
ويعقوب غير الكرجي والشتبوذي عن رُويس عنه وأبو حاتم/ وطلحة» وابن أبي 
لیلی» وحمزة» والواقدي وأبو القاسم السابوري» ومحمد بن المغيرة» وزكريا بن 
وردان» وعياش بن محمد الجوهري طريق أبي أحمد المصري عنه عن الدوري جمیعاً 


عن الكسائي» ومحمد بن يعقوب عن أبي الحارث عنه آیضا وخلف عن اختياره. 


#ظَعَيَكم 74" بفتح العين» حجازي» بصري» غير أبي محمد الخريبي: 


(۱) آیة: ۷۱. 
(۲) الباقون بالیاء. انظر: الوجز ص۲۳۷ النشر ۲/ ٤‏ ۳۰. 
(۳) آية: كلا. 
)٤(‏ انظر: مفردة ابن حیصن ص٢٦۲۲‏ الاتحاف ص ۳6۲. 
)٥(‏ آیة: ۷۸. 


.۷۹ آیة:‎ )٦( 


(۷) الباقون بالیاء. انظر: الوجز ص ۲۳۸ النشر ۲/ 5 ۳۰. 
(۸) آية: ۸۰. 























۱ ۷ سس 000 سسس جام ہم القر أعات 


والرواسي» وعدي بن الفضل عن ابي عمرو» وعمرو بن هارون عن آیوب؛ وآبو عبید» 
ومحمدون عن اختیارهم» والهمداني عن طلحة ۱ هکذا ذکر آبو علي عن ابن سعدان 
في تصنیفه. 

ولنلجزیت أ 9۹ بالنون يزيد وشيبة» وابن كثير» وابن محیصنء 
وعبد الرزاق طریق أبي علي عنه عن ابن عامر» والزعفراني عن عبد الحميد بن بكار 
عنه» وأبو العباس العجلي» وأبو بكر الشذائي طريق الخبازي عنه كلاهما عن أبي 
بكر الداجوني عن محمد بن موسى عن ابن ذكوان» والنقاش وهبة اللہ والبلخي 
عن الأخفش عنه أيضاء والأهوازي عن الجمالين عن الحُلواني عن هشام كرواية 
الخبازي عن ابن شاذان عنه آیضاء والعباس» واللژلژي» والجهضمي عن أبي عمروء 
وأيوب غير أبي الفضل الخزاعي عن الزجاج عنه» وعاصم غير أبي عمرو بن العلاء» 
والخليل بن أحمد» وحماد بن زيد عنه» وخلاد وابن صالح عن أبي بكر عنه» وأبي بكر 
أحمد بن عبد الرحمن بن الفضل البَختّري عن الفضل بن يحيى بن شاهي عن حفص 
عنه ولا حلاف في قوله يدهم 4 أنه بالنون٩4.‏ 


#إِنّما یعلمۀ بسر بغير تنوين» هارون بن موسی» واللؤلؤي كلاهما عن أبي 


زنك 
عمرو 7 








لا ۹ ES‏ بفتح الفاء والتای دمشق ی( 


.٠٣ ٣/٢ الباقون بإسكان العين. انظر: التيسير ص۱۳۸ النشر‎ )١( 
. ٩٩ آية:‎ )۲( 
.۹۷ آية:‎ )۳( 
۰۳۰6/۲ انظر: السبعة ص ۰۳۷۵ الحرر الوجیز۳/ 4۱۹ النشر‎ )٤( 
.۱۰۳ آية:‎ )۵( 


.514 /۳ انظر: الصباح‎ )٦( 
.۱۱۰ آية:‎ )۷( 
۳۰۱۵ /۲ الباقون برفع الفاء وکسر التاء. انظر: التیسیر ص ۰۳۹۵ الصباح ۳/ 4 النشر‎ )۸( 

















ا ال ا اس ۷۱۹ 


سورة النحل 
لاس الجوع وَالحَوفَ 4 بنصب الفاء الحسن» وعباس» ويونس» وعبید 
واللۇلۇي› ا وعصمة, والخريبي» وعبد الوارث إلا القصبي عنه جميعاً 
E‏ 
ما تصف أَلسسنكُمٌ الكَذْبِ74" بکسر باء بدلا من قوله «ْم 4 الحسن 
وحده» بضم الکاف والذال» ونصب الباء على الذم» الهمداني عن طلحة» وعن 
معاذ بن جبل بضم الكاف والذال والباء جميعاً نعت للألسنة» جمع كذوب. 


نما جع الہ 2 4 بفتح الجيم والعين» والتاء» الحسن» وأحمد بن فرح 
عن الدوري عن اختيار اليزيدي7”". 


#في ضِيق 4ء وفي سورة النمل”' بکسر الضاد فيهماء سليمان بن مسلم بن 
ےا اک 60 
اختلفوا فيها فی حذف ثلاث ياءات: قوله تعالی: فارمَبُونِ6۱۱ 


۱۱۲ آیة:‎ )١( 

(۲) انظر: النتهی ص5 4 المصباح ۳/ ٦٦ء‏ مصطلح الإشارات في القراءات ص۸١٣.‏ 

. ۱۱٩ آیة:‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: مفردة الحسن البصري ص ۰۳۹۲ شواذ القراءات ص۰۲۷ مصطلح الإشارات في 
القراءات ص۱۸ 6. 

. 1٠۷ /٦ انظر: معاني القرآن للأخفش؟7/ ۹٤١٦ء الحتسب ۲/ ۱۳ البحر المحيط‎ )٥( 

۱۲ ١ آية:‎ )5( 

(0) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۷۸ء مفردة الحسن البصري ص ۰۳۹۲ مصطلح الإشارات 
في القراءات ص8١‏ 6. 

(۸) آیة: ۱۲۷. 

(۹) آية: ۷۰. 

(۱۰) الباقون بفتح الضاد في الموضعين. انظر: الوجز ص۲۳۹ الصباح۳/ ٦ء‏ النشر ۲/ ۳۰۵. 

(۱۱) آیة: ۵۱. 



































e ۷ ۱ ۸‏ سس A gg‏ ا 0 ال راعات 


فا تقو بباء في الحالين» » سلام» ويعقوب» وافق على الوصل» الحسن» وعباس 
طریق آبي الفضلء وأبي الحسین عنه بالوجهین فیهما بإثبات الیاء في الحالین؛ 
وبالحذف في الحالين» عصمة بن عروة عن آبي عمرو باق 4( بیاء في الوقف» 
ابن محیصن» وعبد الله بن کثیر/ غير ابن فلیح عنه؛ واللهبیین طريق أبي علي عنهم عن 
البري عنه أيضاً والبخاري» وأبو بكر بن مقسم» وهبة الله جميعاً عن يعقوبء وأبو بكر 
السيرافي عن داود بن أبي سالم عنه أيضاً". 


ذکر و 


روہ مت 
ایتک 7041 اک اک زا۷4 و رلک 4 جر رلک 
که الیی 4 اکر ما وی َللرنَ 4 ار و 7 «لانهاز 
۱ #المَلائَكَة طب 8 ط۱4 لامر ریک يلح پچ( ۱۳ک رب كززكَ کا بین 


(۱) آیة: ۲. 
(۲) آیة: 5ة. 
(۲) انظر: ا نتھی ص ۰44۷ الصباح۳/ ٦٦ء‏ مصطلح الاشارات في القراءات ص۱۹٩‏ النشر 
۸۱۲ 
)٤(‏ آیة: ۱۲. 
)٥(‏ آیة: ۱۷۔ 
)٦(‏ آیة: ۱۹۔ 
(۷) آیة: ۲۳۔ 
(۸) آیة: 4 ۲. 
(۹) آیة: . 
(۱۰) آیة: ۳۰. 
(۱۱) آیة: ۳۱. 
(۱۲) آیة: ۳۲. 
(۱۳) آیة: ۳۳. 











سورة النحل مم ماب ای يي شي Ag r E‏ 
م ۷( أن نَل نہک اک كو 274 شب لاس 24 لا نل 
تیا 74 اکب کت 04 نالور ین سوه ۳۰4 رین کم ۷ لا 

رَد 4 طبَِعَلَ لک ۱۳4 مکل لک ودک € ریت اه که 
اول تک ۳۹ جر لک ۱04 لوَجعَلَ ک4 بولک 2004 وجل 
تک 6 رح لک رکه يعر فود عم الد ۷4 'کء لا بث لن ۱۳4 لوق 
داب ما ۸4ء وَالبَغي يَعِظْكُم ۱۳4 بد سیر ها ۳ 


(۱) آیة: ۳۹. 
(۲) آیة: 1۰ . 
(۳) آية: ٤١‏ . 
(ع) ایة: 6٤€‏ . 
)٥(‏ آیة: ٩‏ ۵. 
)٦(‏ آیة: ۵۷. 
(۷) آية: ٥٩‏ . 
(۸) آیة: ۰۱۳ 
(۹) آیة: ٦٦۔‏ 
(۱۰) آیة: 54. 
(١١)آية:‏ ۷۰. 
(۱۲) آیة: ۷۲. 
(۱۳) آیة: ۷۸. 
(۱۶) آیة: ۸۰. 
(۱۵) آیة: ۰۸۱ 
(۱۲) آية: ۰۸۳ 
(۱۷) آیة: ۸6. 
(۱۸) آیة: ۸۸. 
(۱۹) آیة: ۹۰. 
(۲۰) آیة: ۰٩۱‏ 

















- لل سس سس جامع القراءات 
سمعت أبا بكر المروزي» يقول: سمعت الخزاعی» يقول: سمعت آبا بكر 
لقتاقن یقول: سمعت آنا بکر بن مجاهد یقول: نما آدغم الدال في التاء نی 
موضع النصب؛ لأن التاء مهموستة والدال مجهورة والتاء قريبة المخرج من الدال 
ومخرجها من آصول الثنايا. 
إا یا4 ندات 74" وا اتہب ۳4 کے 
41ک من بت ذلك ۶۹ ولیک ینبم 4 إِلَ سیل ریک ۷۷۹ ٭ آمَلر 
يمن ل هو اعم مهن 4ء فذلك اثنتان وخمسون حرفا. 
ذكر الإمالة 


قوله لین عباوو ١(4‏ ینتا جر یمیل ریہ قليلاء کاو 
وی 4 رال ۱۱۷۹ء یمیس 74 يميلهاء وین نیا ۱۳ 
یمیل الواو قلیلا يارا وَأَنْعَارعَا 4 يميلهاء شري ۱94 07 
(۱) آیة: ۹۱. 
(۲) آية: 46. 
(۲) آية: ۱۰۱. 
)٤(‏ آیة: 6 ۱۱. 
)٥(‏ آية: ۰۱۱۹ 
)٦(‏ آية: ١‏ ۱۲. 
(۷) آية: ۱۲۵. 
(۸) آیة: ۲. 
)٩(‏ آية: .٩‏ 
(۱۰) آیة: ۳۹. 
)١١(‏ آیة: .٦٤‏ 
(۱۲) آیة: 1٩‏ . 
(۱۳) آیة: ۸۰. 
)١١(‏ آية: 1 . 
(۱۵) آیة: 1۸ . 


























ال سے ۷۲۱ 


مر مرو مر مر گر 


اسن 74 یمیل السين قليلاه لات اة 74 يميل الهمزة قلیلا حيث 
كان» «( ارا € يميل الشين قليلا. 


وزادوا[ ومن کل لمات 174 بإمالة لطيفة كل القرآنء وكذلك یمد 4 


ین تصرت ۶4 فلت التواعد 4( لمح 4 لساب ۳4 
اکن 04 لري 74 ورین تن 4 ولعب 4 ینک 
المرب 4¢« لمن ارو چگم 4¢(« 6 طب لطت 4 في موضع الجر فيهماء 
محر ۱۶۹ باکت ال 2100 یمن ۲۱۷۷ لبالإیسن که وا تفت 


رس و 


فيهن في موضع الجر بإمالة لطيفةء یل 1# مثله یرماع 4 000 


(١)آية:‏ ۹۰. 
(۲) آية: ۱۱۲. 
)٣(‏ آیة: ۰۱۲۱ 

.١١ آیة:‎ )٤( 

)٥(‏ آیة: ۳۷۔ 

. آیة:‎ )٦( 

(۷) آیة: ۳۸. 

(۸) آية: 46 . 

. 9۷ آیة:‎ )٩( 
.۵9 آیة:‎ )۱۰( 
.5ا/:ةيآ)١١(‎ 
.1٩ آیة:‎ )۱۲( 
.۷۲ آیة:‎ )۱۳( 
.۷۹ آية:‎ )۱۶( 

. ٠١٤ آیة:‎ )۱١( 
.1١5 آیة:‎ )٦٦١( 
۰۱۱۱ آیة:‎ )۱۷( 
۰۱۱۵ آیة:‎ )۱۸( 
































۷۲۲ خب جک عا ج ی ع وه بك بحب جامع القر اعت 
و € ریف 74 مدد تیار را یل ۹ 


وغل بال »۳ ومد 4 < كمه ۳4 

وزاد بو علي عن ابن زياد» وعن ابن باذام عله «متلفع 2 004 مر للخ 4 الاک 
و ریس ۱۱۷ و ۳۹ لاه نی ۱۳۹ 
اللہ ۱4 وه درون 6 والأول آشهر. 


12 a 2 
ان‎ 25 ES 


(۱) آیة: ۰۳۱ 

(؟) آیة: 5؟١.‏ 

(۳) ما بین المعقوفتين ساقط من التن» ومثبت في ا حاشیة. 
)٤(‏ آية: ٢٦۔‏ 

.٦۸ آية:‎ )٥( 

٤٤ آية:‎ )٦( 

(۷) آية: 6؟. 

(۸) آية: ۵. 

(۹) آية: ۷۔ 

(۱۰) آیة: ۸. 

(۱۱) آية: ٠١‏ . 
(۱۲) آیة: ۰۲۲ . 
(۱۳) آية: ٢٦۔‏ 
)١١(‏ آیة: 6۸ . 





۱ 
1 
1 
1 
1 
1 


























سورخ د بني |سرائیل"۱ 


مكية في قول الحسن» وعکرمتت وهي في قول ابن عباس وقتادة مكية إلا ثماني 


آيات» قوله: # ون کدوک عَن الى اف یلک 4 إلى آخر الآيات 
الا 


أخبرنا أبو الفضل أحمد بن علي الواسطي» قال: حدثنا أبو علي أحمد بن محمد 
ابن علان» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن حامدہ قال: حدثنا محمد بن يعقوبء قال: حدثنا 
محمد بن عطبةء قال: حدثنا الفضل بن محمد بن علي: قال: حدثني ابي عن جدي» عن 
الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنه» فذكر قصة ثقیف٩)‏ حيث جاءت 
إلى النبي كَل وما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأنزل الله عز وجل لآ وَإِنكادوأ 


)١(‏ هي سورة الإسراء في المصحف. كما اشتهرت بتسميتها (بني إسرائيل) ودون هذا الاسم 
في كثير من الصاحف. وقد ثبت تسميتها في الأحاديث الصحيحة في كلام بعض الصحابة 
رضوان عليهم. انظر: آسیاء سور القرآن وفضائلها ص44 417-51 7. 

(۲) آية: ۷۳. 

(۳) انظر: زاد امسر ۳/ ۷۔ 

)٤(‏ وذلك أن وفد ثقیف آتوا رسول الله و فسألوه شططاً وقالوا: متعنا باللات سنة وحرم وادینا 
كما حرمت مكة شجرها وطیرها ووحشهاء وأكثروا في المسألة فأبى ذلك رسول الله بيا 
ولم يجبهم» فأقبلوا يكثرون مسألتهم وقالوا: إنا نحب أن تعرف العرب فضلنا علیهم 
فان كرهت ما نقول وخشیت أن تقول العرب أعطيتهم ما لم تعطنا فقل: الله أمرني بذلك» 
فأمسك رسول الله بي عنهم وداخلهم الطمع» فصاح عليهم عمر: آما ترون رسول الله کل 
أمسك عن جوابکم كراهية لما تجيئون به؟ وقد هم رسول الله و أن يعطيهم ذلك» 
فأنزل الله تعالى هذه الاية. انظر: جامع البيان للطبري ۱۷/ ۰۵۰۷ أسباب النزول للواحدي 
۱,. 
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تنوك الى اويا يلكت 4 إلى آخر الآیات» وقوله عز وجل:/ وان كادوأ 
دنل 4 فإنها نزلت في قول اليهود للنبي اة أن الأنبياء تكون في أرض 
الشاء”"» وقوله 3 ورب آدخلن ملق وج رم دق 4 فإنها نزلت بين مكة 
والمدینة وذلك لما أراد النبي ی يتوجه نحو المدينة وقف وجعل يلتفت» وذكر ابن 
عباس الخبر بطوله”". 

وهي مئة آية وعشر آيات في قول أهل الحجازء والشام» والبصرة» وفي قول 
أهل الكوفة مئة وإحدى عشر آية. 





اختلافها: حرف رون اقا سُجَدا 174 كوفي مجردا“'. 
وهى ألف وخمس مئة وثلاث وثلاثون كلمة. 


وعدد حروفها: ستة آلاف وثلاثمئة وتسعة أحرف. 


سس 


(۱) ورد في نزوها أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهیاء قال: خرج أمية بن خلف وأبو جهل بن 
هشام ورجال من قريش فأتوا رسول و فقالوا: يا حمد تعال فتمسح بالهتنا وندخل معك 
في دينك - وکان يحب إسلام قومه - فرق هم فأنزل الله: # ون ڪادوا ینونک عن الزت 
رلک 4 الآيات» وأخرج ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس أن ثقیفاً قالوا 
للنبى يَلهِ: أجلنا سنة حتی بہدی لآهتنا فإذا قبضنا الذي يبدى ها أحرزناه ثم أسلمناء فم 
اع فنزلت. قال السيوطي في الإتقان ۱۲۰/۱: هذا يقتضي نزوها بالمدينة وإسناده 
ضعيف» والأول يقتضى نزوها بمكة وإسناده حسن» وله شاهد عند أي الشیخ عن سعيد بن 
جوف سيط امو الس اف 

(۲) انظر: أسباب النزول ص۲۹۰. 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ۰4۱۷/۳ والترمذي في سننه ۳۰٣/٥‏ ح(۳۱۳۹)ء والطبراني في 
الکبیر ۱۰۹/۱۲ ح(75518): والحاكم في المستدرك ۲۸۰/۲ ح(٦٥۲۹)ء‏ وانظر: تفسير 
الطبري7١/‏ ۳٣۰۳ء‏ أسباب النزول ص۲۹۱. 

۰۱۰۷ آیة:‎ )٤( 

.7 60 الإتحاف ص‎ ۲۹٢/۱ انظر: البيان في عد الآي ص۱۷۷ء جال القراء‎ )٥( 


مدن مص بجا سجججمججج دبع -. 





























و مکی CE‏ ابیت ۰ ے۷۷۲۰ 
وان 
ول 7 ۲0 بفتح النون» الحسن "۳ الآخرون بضم النون» وه و آشهر. 


ےتا 


الا يَتَنڈُوا 4" بياء وتای محمد بن مناذر» وحمصي طريق أبي علي عنه» 
وأبو ۵ھ" ومحبوب؛ ویونس» وعصمة عنه» وعبد الوارث إلا القصبي 
عنه فعنه» وأبو عبيد عن اختیارہ مخير عباس طريق أبي آحمد وأبي علي معا عنه. 

#دَريّةَ من حمَلنا #6( بفتح الذال» العمري عن یزید"'. 

بیدا بفتح العين وبالياء» وهو جمع عبد أيضاًء الحسن(» وهي قراءة 
کرو ارت لکل ہو ال يانم علي 

حل الدّیار٩‏ *' بفتح الخاء واللامين من غير ألف؛ الحسن وحده( ۲ ولا 
يق رألمخالفته المصحف. 

#لِنَسُوءَ 1١4‏ بالنون وفتح الهمزة» الحسن» والكسائي» وابن سعدان» وابن جبير 
عن اختيارهماء بالياء وبواو بعد الهمزة على الجمع» حجازي» بصري غير لعي 


(۱) آیة: ۱. 

(۲) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۷۸.شواذ القراء‌ات ص۰۲۷ مصطلح الاشارات في 
القراءات ص ۹۲۰. 

(۳) آیة: ۲. 

)٤(‏ انظر: النتهی ص48 5» الكامل في القراءات ص6/85. 

. ٤ آية:‎ )٥( 

۰۸ /۳ انظر: شواذ القراءات ص٦۲۷ء الصباح‎ )٦( 

(۷) آية: ۵. 

(۸) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۷۸ء مفردة الحسن البصري ص ۰۳۵۳ البحر الحیط ۷/ ۰۱۳ 

۵ آية:‎ )٩( 

(۱۰) انظر: مختصر فى شواذ القرآن ص۰۷۸ مفردة الحسن البصري ص٣٥۳‏ ءشواذ القراءات 
ص۲۷۷ الإتحاف ص ۳۹۵. 

(۱۱) آیة: ۷. 






































2 عه د س ع م م ع م ع بسع ةس امه جامع القراءات 
ويونس» ونعیم بن یحبی معا عن أبي عمرو» ومحمد» والزعفراني کلاهما عن هشام» 
وعاصم غير أبي بكر» وحماد بن أبي زياد» وعصمه عنه وبکار عن آبان عنه ایا 
والهمداني عن طلحة وأبو عبيد» ومحمد بن جرير عن اختيارهماء باختلاس الضمة 
أبو العباس المطوعي» وعبد الغفار كلاهما عن ابن شنْبُوذعن قنبل» وهي رواية الخبازي 
أيضاً عنه» وعن الحُلواني عن القواس» وق رأت على الأهوازي عن الحُلواني عن لاس 
وعن ابن شنبوذ عن قنبل عنه» بفتح الهمزة على واحد كالباقين» وهم شامي غير محمد 
ابن هشام» والزعفراني عنه» ویونس» ونعيم بن يحبى كلاهما عن أبي عمروء وأبو بکر؛ 
وحماد» وعصمة عن عاصم وبكار عن أبان عنه» وحمزة» والأعمش. وابن غزوان عن 
طلحة» وابن أبي ليلى» وخلف» ومحمد بن عیسی عن اختیارهما. 

##طيرَه »7< بغير آلف» الحسن وحده”". 

۰ ےس 5 8 ۰ ۰ 

#في عق کرت النون» اللؤلؤي» والهمداني وعدي بن الفضل عن 

أبي عمرو“. 


وَيخْرَحُ لَه ہضم الياء وفتح الراء» يزيد» وشيبة» وأبو العباس الليثي عن أبي 


۰ عمرو»/ بضده» ابن محيصن» وحميد» والحسن» وأبو عمرو برواية عيسى بن عمر 


الهمداني» وأبي جعفر الرواسي» وعدي بن الفضل عنه. وعبد الوارث: إلا القصبي 
ولک ويعقوب» بالأوجه الثلاثة. العمرق عن یزید. 


۰1۸/۳ انظر: النتهی 5/8 ۰۶ جامع البيان في القراءات ۳/ ۱۲۸۱ء المصباح‎ )١( 


(۲) آية: ۱۳. 

(۳) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۹٩‏ ۰۷ مفردة الحسن البصري ص٤‏ ۰۳۵ مصطلح الاشارات 
في القراء‌ات ص ۱ ۵۲. 

. ۱۳ آیة:‎ )٤( 


.59 /۳ انظر: ختصر نی شواذ القرآن ص۷۹ء شواذ القراءات ص۲۷۸ الصباح‎ )٥( 
.۳۰٣ /۲ الباقون بنون العظمة مضمومة وکسر الراء. انظر: التذكرة ص ۳۳۲ النشر‎ )٦( 
.۸٦ص انظر: النتهی ص48 5» الكامل في القراءات‎ )۷( 















































سورة بنى إسر اتا ی رگ (Nae‏ 


ہن یی لی 


يوم القيامة كنات بالرفع على أن الوصف الكتاب» آبو معمر عن عبد 
الوارث غ 

ياء بضم الياء وفتح اللام وتشدید القاف» دمشقي» ویزید. 

3م 4 بمد الهمزة وتخفیف المیم أي أكثرناء خارجة عن نافع» وحماد 
ابن سلمة عن ابن کثیر» والحسن» وسلام؛ ویعقوب» ویونس» ومحبوب کلاهما 
عن آبي عمروء والخلواني عن أبي معمر» والقصبي طریق الخزاعي عنه کلاهما عن 
عبد الوارث عنه آیضا وبکار عن ابان عن عاصمء بقصر الهمزة وتشدید المیم من 
الامارق أي: جعلناهم أمماء ابن آبي يزيد القرشي عن شبل عن ابن كثير» وحمصي؛ 
والأصمعيء وأبو العباس الليثي کلاهما عن أبي عمرو؛ ویونس بن حبيب» وعبید بن 
عقيل كلاهما عن أبان عن عاصم"*. 

لإعَجلنا لَهُ فيها ما يَسَاءٌ 4 بالیاء سلام(. 

لإِمَا يِلُقَانَ 4 بألف على التثنية» حمصي طريق الأهوازي عنه» وكوفي غير 
عاصم وأبي عبید وابن جبير» وابن جرير عن اختیارهم(. 

اف 4 بالخفض والتنوين» وكذلك في الأنبياء" والأحقاف ۱ يزيد وشيبة» 
)١(‏ انظر: شواذ القراءات ص۲۷۸ البهج ص ۰۵۹۰ الصباح۳/ 59. 
(۲) الباقون بفتح الياء وإسكان اللام وتخفيف القاف. انظر: التذكرة ص ۰۳۳۲ النشر ۲/ .۳۰٣‏ 


(۳) آیة: ۱١‏ . 
)٤(‏ انظر: البسوط ص۸٦۲‏ المنتهى ص۹٩4‏ 4 الاتحاف ص٣٥۳.‏ 


.۱۸ آیة:‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۷۹ ا منتھی ص4۹ ۰4 شواذ القراءات ص۲۷۹ 

(۷) آية: ۲۳ . 

(۸) الباقون بغير ألف وفتح النون على التوحيد. انظر: جامع البيان في القراءات ۳/ ۱۲۸۳ء النشر 
۸۲. 

(۹) آية: ۱۷ . 


(۱۰) آیة: ۱۷۔ 
































۸ء ی کک ہي مس می کے سی تم کش سح جا مع القراء ات 


ونافع» والحسن» واللؤلؤي» والجعفي» والأزرق عن ابي عمروء وأيوب» وحفص؛ 
وشيبان» وابن مجالد عن عاصم» هكذا ذكر أبو علي في مفرده عن الحسن''' وفي 
تصنيفه عنه بفتح الفاء في الأحقاف فقط تابعهم محمد بن المنذر» وعبد الله بن عمر 
كلاهما عن يحيى عن أبي بكر هاهنا فقط بالنصب والتنوين فيهن» حمید بن قیس؛ 
بنصب الفاء من غير تنوين فيهن» ابن كثير» وابن محيصن» ودمشقي» وحمصي طريق 
الأهوازي عنه» والجهضميء وأبو العباس الليثي» وعدي بن الفضل عن أبي عمرو؛ 
ويعقوب» وسهل» وأبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي عن أبي زيد عن 
المفضلء وطلحة بفتح الفاء هاهنا وفي الأنبیاء بکسر الفاء وفي الاأحقاف بالخفض 
والتنوین جبلة طريق الأهوازي عنه عن المفضلء برفع الفاء من غير تنوين فیھن؛ 
الااصمعي» والرواسي كلاهما عن أبي عمروء وكلها لغات بمعنى واحدء الباقون 
بكسر الفاء بلا تنوين فيهن. 

#جناح الذْل)۳) بكسر الذال حيث كان» حماد بن عمری وحماد بن زید 
والضحاك بن میمون؛ وإسماعيل بن مجالد عن عاصم» وعبد الجبار بن محمد 
الدارمي» وهارون بن حاتم» وعبد الله بن صالح عن أبي بكر عنه» والواقدي وأبو 
عمارة معا عن حفص عنه(۳. 

«إِنَّ رین ۲۹4 بسکون الباء وتخفیف الذال» الحسن وحده. 

#خطاء ۷4 بکسر الخاء ممدود مهموزء ابن کثیر» وابن محیصن» وطلحة بفتح 
الخاء والطاء [ممدود. العمري» والهاشمي عن يزيد والحسن بن العباس الرازي عن 


(۱) ص۳۹۷. 

(۲) آیة: ۲. 

(۳) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۷۹ الکامل في القراءات ص۸۷٥‏ . 

.۲۷ آیة:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۰۸۰ مصطلح الاشارات في القراءات ص0۲۳ الا تحاف 
ص۳۹۷. 

۔٣ آیة:‎ )٦( 
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ا چ ج a‏ 


الحلواني عن هشام» بفتح الخاء والطاء]''' مقصورہ الدوري» والخلوانی عن یزید 
ودمشقي غير محمد والآخفش والزعفراني عن هشام/ عنه» وابن شاذان عن الحلواني 
عنه أيضأء والنوفلی» ومحمد بن جرير عن ابن بكار عنه» قال أبو علی: روی ذلك أيضاً 
العمّري عن يزيد بكسر الخاء منونة الطاء من غير همز» مثل (رضی)ء الزهري» وحميد 
ابن قيس» وأبو عبد الله الحسين بن علي بن حماد الأزرق الجمال عن الخلواني عن 
هشام» بفتح الخاء» وسكون الطاء مقصور مهموزء الحسن وح الباقون» بکسر 
الخاء وإسكان الطاء مقصور مهموز بخيال الهمزء يزيد غير الحلواني عنه”". 
#ولا تَقَرَيوا الدّناء ڳو بالمد والهمز الحسن وحده0©. 


#قَلاتُسِرف 74" بالتاء» عباس من طريق أبي علي وأبي الحسين عنه» والأزرق» 
وعدي بن الفضل جميعاً عن أبي عمروہ وأحمد بن يوسف التغلبي عن ابن ذكوان» 
وكوفي غير عاصم”". 

سای 4٥ء‏ وفي الشعراء"» بکسر القاف فيهماء كوفي غير عاصم إلا 
حفصاً» وشيبان» وابن نبهان عنه» وخلاداً» وهارون بن حاتم عن أبي بكر عنه» وقرأت 
على الأهوازي عن خلف. والرفاعي معاً عن الكسائي» وعن محمد بن ابي عمر 
الدوري عن أبيه أيضاً بضم القاف فيهما کالباقین(۱. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المتن» ومثبت في الحاشية. 

(۲) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۸۰ء مفردة الحسن البصري ص 60 ". 
(۳) انظر: النتهی ص ۰49۰ الصباح ۳/ ۷۰ء النشر ۲/ ۳۰۷. 

:۳۲ آية:‎ )٤( 

(۵) انظر: زاد المسير ۳/ ۲۳. 

.۳۳ آیة:‎ )٦( 

(۷) الباقون بالیاء. انظر: النشر ۲/ ۳۰۷ الاتحاف ص ۳۵۷. 

(۸) آیة: ۳۵. 

۰۱۸۲ آیة:‎ )٩( 


(۱۰) انظر: النتهی ص ۰46۰ الصباح۳/ ۰ء النشر ۰۳۰۷/۲ 
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۰۷-_ ا كر کی لل جامع القراءات 

سید بالنصب والتنوين» حجازي غير محمد بن مناذر» وأبو عمرو إلا 
القصبي طریق الخزاعي عنه عن عبد الوارث عنه» ویعقوب. والخلیل وأبو عمروء 
وشیبان عن عاصم» ویحیی بن سلیمان» وخلاد عن آبي بكر عنه» والواقدي» وابن 
جبير عن حفص عنه'"". 

#ولقد صَرَفنا 4( ' بتخفيف الراء الحسن وحده©. 

['لیذکروا 4ء وفي الفرقان''' رأس الخمسین» ساكنة الذالء خفيفة الکاف؛ 
فهما والأعمش» وابن أبي ليلى» وابن غزوان عن طلحة» وخلف. وابن سعدان وابن 
عيسى عن انختياره'*) 

کايِفولَونَ 4 بالياء» ابن كثير» وحمید والعُمري عن یعقوب؛ وحفص غير 
ابن مهران طريق الدويري عنه عن هبیرة]. 


201-2 نے | 
#عَمَا تقولون 4 بالتاء» كوفي غير عاصم ورُويس طريق أبي علي عنه عن 


۹ 0۴( بالتاء» الزهري» وابن مناذر» وحميد» وحمصي» وعراقي 


)١(‏ وقرأ الباقون بضم الهمزة واهاء وإلحاقها الواو في اللفظ على الاضافة والتذکیر. انظر: النشر 
۷۲ الإتحاف ص ۳۵۹۷. 

(۲) آیة: ۶۱ 

(۳) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۰۸۰ مفردة الحسن البصري ص ۰۳۹۷ مصطلح الاشارات 
في القراء‌ات ص٤‏ ۵۲. 

.5۰ آية:‎ )٤( 

۰۳۰۱۷ /۲ الباقون بفتح الذال والکاف مع تشدیدها في الوضعین. انظر: البهج ص 96۳ النشر‎ )٥( 

. 1۲ آية:‎ )٦( 


(۷) ما بين العقوفتین ساقط من التن» ومثبت في الحاشية. 

(۸) آية: ۳ . 

(۹) الباقون بیاء الغیب. انظر: التيسير ص ۰۱۰ النشر ۲/ ۳۰۱۷. 
(۱۰) آیة: اگ 
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سورة بني ی اسر "اق ج 2 بیج ۷۲۳۴ 


غير سلام» وأيوب» وعاصم إلا المفضل طريق الخزاعي عنه» وحفصاً إلا الخزاز 
والغضائري عن ابن أبي أمية القاضي عن حسنون كلاهما عن هبيرة عنه» وأبي عبيد 
عن اختیارہ!'' 


وسمعت أبا بكر» يقول: سمعت الخزاعي» یقول''': #فسَينْفِضُونَ 4 بإظهار 
النون بلا خلاف عنهم. وبه قرأت عليه. 


ان الک لاک کی ۱ ۱ 03( 
فان الشيطان ينزغ 78" بکسر الزاي» الهمداني عن طلحة. 


NE 


وَيُحَوفَهُم ‏ بالیاء آي: : ويخوفهم الله الأعمش طريق السعيدي عنه*) 


رلک 4 بکسر الجیم» شیبان عن عاصم» وحفص إلا ابن زروان» والصّفَار 
عن عمرو عنه» وأبو زید» والكسائي کلاهما عن المفضل» وجبلة طریق آبي آحمد عنه 
عن المفضل آیضا(» هکذا ذکر آبو علي عن ابن زروان» والصفار في مفرد عاصمء وما 
وجدت ذکرهما عن عمرو في تصنيفه. والله أعلم. 
«آنتخیفت بکم 4 اتیل عَلِكُم 4 ان نویدم 204 رل عَلَيكُم 4 
(فتغرفکم) بالنون فیهن» ابن كثير» وابن محیصن وأبو 7007 والهمداني» 
وخالد بن جبلة عنه» والولید بن مسلم غير الثقفي عنه عن يحيى عن ابن عامر ۲٩‏ 


.۳۰۷ /۲ الباقون بالياء. انظر: البهج ص 0۹۳ النشر‎ )١( 

(۲) في الأصل بزيادة واو بعدها. 

(۳) آية: ۵۳. 

۰۲۸۱ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۰۸۰ شواذ القراءات ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۰۸۰ البهجح ص4 ۰9۹ مصطلح الاشارات في القراءات 
ص۲۹ ۵. 

۰۳۰۸/۲ الباقون بسکون ا حیم. انظر: التذکرة ص۳۳6 النشر‎ )٦( 

(۷) آیة: ۰7۸ وكذلك ما بعده. 

(۸) آیة: ۰7٩‏ و کذلك ما بعده. 

.۳۰۸ /۲ وقرأ الباقون بالیاء. انظر: السبعة ص۳۸۳ النشر‎ )٩( 


















































۱۷۳ الم رس دیس عمسب حا مع القر اعات 


سر و 


لت بالتاء وتخفیف الراء» يزيد» وشيبة» والثقفی عن ابن مسل 
فتغر ر 2 بن 2 نۓ نر اتن 


و 5 > ل : . ۶.. گز(ا)ر ہے ۶ 2 
5 وژویس عن يعقوب» وهبة الله عن روح» وزيد عنه أيضا' / وذكر أبو علي في مفرد 


يعقوب عن زيد بالتاء أيضاًء بالتاء وفتح الغين والقاف وتشديد الراء» خارجة بن 
مصعب؛ وعدي بن الفضل كلاهما عن أبي عمرو. 
نَم لا جدوا) بالياء الحسن وحده. 

يوم يَدعوا» بالیاء» الحسن» وزيد الا من طريق أبي الفضل الخزاعي عنه 
عن يعقوب» والمنهال بن شاذان عنه أيضاً”"» وهي قراءة أبي حنیفة - رحمه الله عنه 
برواية الخزاعي عنه. 

#ٍعمی 7# بالكسر حيث کان آحمدبن موسى اللؤلؤي عن أبي عمرو» وهماء 
والاعمش» وطلحة وخلف» وشيبان بن عبد الرحمن والحارث بن نبهان» ومفضل بن 
صدقة عن عاصم» والمعلى بن منصور عن أبي بكر الرفاعي عن يحيى عنہ؛ تابعهم 
المفضلء وحماد بن أبي زياد وأبان ابن يزيد وأبو بكر إلا الأعشى» والاحتياطي؛ 
وأحمد بن جبير من طريق أبي علي عنهما عنه في الموضعين هناء وطه لا غير إلا 
أن شعيباء وأبا عون وأبا حمدون عن يحيى عنه فتحوا الموضعين من طه ويميل أبو 
عمروء ويعقوب» وأبو عَبیدہ والبرجمي من طريقيه» وزكريا بن وردانء والواقدي» 
والرفاعي عن الكسائي» ونصیر غير الدنداني» وابن شعيب من طريق آبي علي» وأبي 
الحسين عنهما عنه؛ وأبو الحسين محمد بن عبد الرحيم الفسوي عن أبي بكر عبد الله 


(۱) انظر: النتهی ص٤٥٦ء‏ الكامل في القراءات ص //6. 
(۲) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۰۸۰ مفردة الحسن البصري ص۸٥۳‏ مصطلح الا شارات 


في القراءات ص۲۲ 4. 
(۳( انظر: مختصر ف شواذ القرآن ص۸۰۱ المنتهى ص 5۲ ۰8 مصطلح الإشارات ف القراءات 
ص۲۲ ۵. 


۰۷۲ آية:‎ )٤( 
.۱۲۵ ۰۱۲ ١ آية:‎ )٥( 
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ا ا جح ی هگ دید مد تا مب 


سورة بني إسرائیل 
ابن أحمد المطرز عن أبي يعقوب يوسف بن جعفر عن ابن مرداس» وبشر بن إبراهيم؛ 
وجرير بن عبد الوهاب جميعاً عن قتيبة عنه» وعبد الله بن باذام عن ابن مرداس عنه 
أيضاًء ومحمد بن عيسى عن اختیارہ الأول منهما في سبحانء بإمالة» محمد بن جرير 
عن اختياره» [وقرأت من طريق أبي بكر بن مهران عن رُویس بإمالة» وعن روح وزيد 
بالفتح]''ء وقرأت على الأهوازي عن يزيد إلا عن الدوري عنه وعن نافع إلا عن 
المسيبي» والأصمعي, وا بن أبي الزناده وورش بخلاف عنه وقالون إلا القاضي وابن 
صالح» والشحام» وإسماعيل إلا أبا الزّعراء عن الدوري عنه» وعن الوليد بن عتبق 
وعبد الرزاق كلاهما عن ابن عاس وعن الطوسي؛ والمسكي غير أبي بكر المطرز 
عنه كلاهما عن أبي حاتم» وعن اختيار ابن سعدان بين الفتح والكسرء وقرأت على 
أبي بكر المروزي عن أحمد بن نصر عن ابن عتبة» وعن الدنداني عن تُصیر بالإمالة 
فیھما'"' وهكذا ذكر آبو علي في تصنيفه عن ابن شاكر عن ابن عتبةء والله أعلم. 
ود لا ود4" بضم الياء وفتح اللام وتشديد الباء على مالم يسم فاعله» 
مع إرادة تكرر الفعل فيهم لانهم جماعة الحسن وحده. 


مر ۵ سر مره 


#خلفك؟ بلا آلف» حجازي» وأبو عمری والثقفي عن الولید بن مسلم 
والمنهال» وآبو بكر الفزاري» وداود بن آبي سالم» وآبو حاتم والساجي جمیعاً عن 
يعقوب» ومحمد بن محمد الكرجي عن التمار عن رُويس عنه أيضاًء وعاصم/ غير 
حفص والمفضل عنه» وعمر بن بکیرہ وابن يزيد الفارسي» وشريح. وابن ميسرة الرازي 
جميعاً عن الكسائي» وأبو عبید» وأحمد بن جبير عن اختيارهما. قال أبو علي: وقد 
روي أيضاً عن زيد عن يعقوب الوجھین: أبو الحسن الغضاثري وأبو بكر بن مقس 
وهبة الله جميعاً عن التمار عن رُويس عنه؛ قال أبو علي لجماعة عن التمار: أقرأ 


)١(‏ ما بین المعقوفتين ساقط من المتن» ومثبت في ا حاشیة. 

(۲) انظر: المبسوط ص ۰۲۷۰ النتهی ص ۰4٩۲‏ الصباح۴/ ۰۷۳ التشر 5۳/۲ : 

(۳) آية: ۲ ۷. 

(4) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۰۸۰ مصطلح الاشارات في القراءات ص ۲۷. 


۵۵۹۲ 





























1 2 اال : - بت جا مع القراءات 


می سر خی 


ژویس لفك و خللنك #6 والذي اختار # لفك # بألف کالباقین(). 


#مدخل صد ی و لمَخرَج صد ق۲۳۹4 بفتح المیم فیهما حميد بن قيس» 
والحسن» وعبد الرحمن بن آبي حماد عن آبي بكر عن عاصم والرفاعي عن یحیی 


ں۲۴ 


#وناء 4 وفي حم السجدة(* بوزن «ناع»» و(شاء»» یزید ودمشقي غير 
ابن عتبة إلا الشذائي عن أحمد بن نصر بن شاكر عنه» وعبد الرزاق عنه» وهشام إلا 
الزعفراني ومحمدًا عنه» وابن أنس» وأبي عبيدة كلاهما عن ابن ذكوان عنه» ومحمد 
ابن جرير عن ابن بكار عن أيوب عنه» بفتح النون» وكسر الهمزة فيهما في الموضعین» 
الخزاعي» والخبازي عن شيوخهما عن ابن الصلت عن رجاله عن ورش والأهوازي 
عن أهل العراق عن الأزرق» وأبي الأزهر عنه أيضاًء وهارون العتكي» واللؤلؤي. 
والعباس: ویونس عن آبي عمروء والمروزي عن أبي شعيب عن اليزيدي عنه» وشيبان 
عن عاصم» والدارمي» والمعلى بن منصورء وخلاد عن آبي بكر عنه» والرفاعي 
طريق أبي الفضلء وأبي الحسين عنه عن يحيى» ونصير» وابن المبارك والفضل عن 
الكسائي» وأبو علي» وأبو الحسين كلاهما عن ابن مرداس عن قتيبة عنه» والأعمش» 
وطلحة وافقهم حماد بن أبي زياد» وأبان بن يزيد» وعصمة وأبو بكر إلا الأعشى 
والبرجمي عنه» وأبو زید وجبلة عن المفضل عنه هناء والقصبي طريق أبي علي عنه 
عن عبد الوارث عن أبي عمرو هناك» وذكر أبوعلي في مفرد عاصم غير الكسائي عن 
أبي بكر هاهناء بكسرتين» وهناك بفتحتين» ضده زائدة بن قدامة عن الأعمش. 


0اط ی ۲۱۳۲ 


(۲) آیة: ۸۰. 

(۳) انظر: مختصر في شواذ القرآن ص۰۸۱ مصطلح الاشارات في القراءات ص۷٢٦‏ الا تحاف 
ص۹٣٦۳‏ . 

.۸۳ آية:‎ )٤( 


.۵۱ فصلت:‎ )٥( 


























سمو ر © لے اتی کت سس سجس جو ع بج سه مص سس سس رت سسس ۷۳۰ 


واختلف عن حمزة» فقرأت على الأهوازي عن محمد بن زكريا[وأبي عمارة]) 
وعبد الله بن صالح» وابن ابي حماد عنه» وعن خلف. والدوريء وابن سعدان» والرفاعي 
وابن واصل جميعاً عن سليم عنه بكسر النون والهمزة» وعن الآخرين عن حمزة بفتح 
النون» وكسر الهمزة فيهماء وقرأت على أبي بكر المروزي عن الحسن بن عطية عن 
حمزة غير الدوري» وابن لاحق» وخلاد إلا الحلواني في حكاية الشذائي عنه» وعن ابن 
بحر» وابن سعدان طريق ابن واصل''' بفتح النونء وكسر الهمزة» وعن الآخرين عن 
حمزة بکسر النون والهمزة جميعاًء وقرأت من طريق ابن مهران عن العجلي عنه وعن 
خلف عن سُلیم عنه بكسرهماء وعن الآخرین عنه بفتح النون وكسر الهمزة كرواية نصير» 
وقرأت من طريق الخبازي عن الدوري» وابن لاحق» وأبي مزاحم/ وخلاد» والضبي عن 
سُلیم عنه» بفتح النون وكسر الهمزة» وعن خلف» وابن سعدانء وابن واصل» والرفاعي 
عنه بكسرهماء وقرأت عن أبي مسلم محمد بن موسى الهمداني» وأبي إسحاق إبراهيم 
ابن نصر الرازي كلاهما عن خلاد عن سُلیم عنه بفتح النون» والهمزة كالباقين» إلا أني 
قرأت على الطوسي» والمسكي غير أبي بكر المطرز عنه كلاهما عن اختیار أبي حاتم» 
وعن محمد بن عيسى» ومحمد بن سعدان» ومحمد بن جریر» عن اختيارهم بفتح النون 
والألف بعد الهمزة بين بين في الموضعين. 

می تفجر لا 4 خفیف. ابن مناذر» وحمصي طريق أبي علي عنه» والحسن» 
ویعقوب؛ وسهل غير العنبري عنه» وكوفي غير قاسم؛ وابن جبير عن اختيارهماء وابن 
غالب عن اختيار أبي بكر”»» وکلهم شددوا قوله جر نهد 4). 

و شقط 4 بفتح التاء ل8 السَّمَاءٌ € رفعء حميد بن قيس وحله. 


)١(‏ ما بين العقوفتین ساقط من المتن» ومثبت في ا حاشیة. 

(۲) انظر: النتهی ص46۳ . 

.٩۰ آیة:‎ )۳( 

.۵۲ ۹٩ص الباقون بضم التاء وکسر الجيم مشدداً. انظر: مصطلح الاشارات في القراءات‎ )٤( 
۰٩۱ آية:‎ )۵( 

.٩۲ آية:‎ )٦( 


۲ب 























2 ی ی س سے ساچ الم اعات 
۲ 6 


لت 


اس فی سن مھ 
إلا الخلواني طريق البخاريء والأهوازي عنه» والنوفلي» وابن جریر عن ابن بكار 
عنه» ومحبوب عن أبي عمروء وأيوب» وعاصم وابن آی لیلی» واو عبید وابن 
جبير» وابن سعدان عن اختيارهم» وقال آبو علي في مفرد ابن عامر بإسكان السين» 
عبد الرزاق عنه» وهشام إلا الأخفش عنه [والنوفلي]» وابن جرير عن ابن بكار عنه» 
دی وت لب سر ی اح: ابن عامر إلا الخلواني عن هشام 

فتح السین نکرتھا) الكلوائي عنهکالباین. 

#قَالَ شُبحان رَبِي 4 بألف على الخبر» مكي ودمشقي(). 

EROS 
عن أبى بكرء والشمونی» وابن غالب عن الأعشى عنه» على آنها اختيار أبى بكر» وأحمد‎ 
ابن جبیر؛ وابن سعدان» عن اختيارهماء ونعيم بن يحيى» ومحمد بن زكريا عن حمزة»‎ 
كلاهما عن سُلیم عنه أيضاً ''ء هکذا ذکر أبو علي في تصنيفه عن ابن سعدان.‎ 

#قرآنًا مر ناه بتشديد الراء ابن محیصن: وعبد الوهاب بن عطاء عن أبي 
عمرو وأبان» وشيبان» والضحاك وابن مجالد عن عاصم وأبو عمارة عن أبي بكر 
عنه» وابن جبیر عن حفص عنه(؟) 


#علی مَکثٍ؟ بفتح الميم» أبان» وحماد بن زيد» وحماد بن عمرو عن عاصم» 
وعبد الله بن صالح عن آبي بكرء والواقدي عن حفص ° 


(۱) وكذا هو في مصاحف أهل مكة والشام» وقرأ الباقون قل بغير آلف على الأمر» وكذا هو في 
مصاحفهم. انظر: النشر ۲/ ۳۰۹. 

(۲) الباقون بفتحها. انظر: مصطلح الإشارات في القراءات ص ١‏ 617. 

.1١5 آية:‎ )٣( 


. ۵۰۳۰ انظر: مفردة ابر ن ص۰۲۸ الإشارات في القراءات ص‎ )٤( 
معردة ابن حیصن ص 2 : ص‎ 
.١۹ /۳ انظر: الكامل في القراءات ص٩۸ شواذ القراءات ص۰۲۸ زاد المسير‎ )٥( 






































حمزة» وطلحة» ورُويس عن یعقوب. والسيرافي عن داود عنه طريق أبي علي 
عنهم یجعلون اما ) حرفين في المعنى» ويقفون عليه یه بألف. ویبتدئون ما 
دحا #. 
أحمد/ يقول: سمعت أبا بكر الأنباري» يقول: قال أبو جعفر محمد بن سعدان: وكان 
حمزة وسّليم يقفان على يم َو 4ء والوقف على ما € لأن ما #صلة لأيّ(". 

قال الخزاعي: وحكي عن ویس قال: كان يعقوب يقف دا معناه: ما 
الذي تدعواء الباقون يجعلونها حرفاً واحداً» ولا يرون الوقف على أحدهما دون الآخر. 

رک ارس کو کا رم 

وَلم يكن له شريك في اليلك# بکسر الميم؛ عيسى بن عمر الهمداني عن 

لا 00 


2 27ھ رم 


اختلفوا فيها في فتح ياءين: قوله تعالی: ‏ ول ویو 4 فتحها محمد بن 
مناذر» وحميد بن قيس» والرفاعي عن یحبی عن أبي بكر وفتح مدني غير الزهري» 
وحمید» وأبو عمر وارلا ا 

واختلفوا في حذف ياءين من وسط الآي: قوله تعالى: لین آخرتن 94 بياء 
في الوصل» حجازي غير الزهري» وابن مناذر» وابن فليح عنه» وبصري غير أيوب زاده 
في الوقف. مكي إلا ابن فيح آیضا؛ وسلام» ويعقوب «أَمهتٍَ 4 بياء في الوصل» 
يزيد» وشيبة» ونافع غير سالم عن قالون عنه» والثقفي عن ابن مسلم» والحسنء وأبو 
عمرو بياء في الحالين سلام» ویعقوب. وسهل'". 


(۱) ذكره الدانی بإسناده في جامعه ۲/ ۸۱۷. 

(۲) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۰۸۱ شواذ القراءات ص٤۲۸.‏ 

(۳) آية: ۱۰۰. ۱ 

۲ آیة:‎ )٤( 

.۹۷ آية:‎ )٥( 

.۵۳۰ انظر: النتهی ص٤٥٦ء المصباح ۳/ ۳۸ء مصطلح الإشارات في القراءات ص‎ )٦( 


۳۳ 














۸ 
جامم القراءات 


ذكر الودغام 9 


قوله‌تعا 1 اکر ١‏ ہے وم 
م ہریت ۱ وجعأدمدی ۳ کتبک کر (۳) ۷ ۶ 
طس نید 43 نأ رت کتک کی 74" ان مه ند 40#) 
رید ث4 اوليك 204115 کف سسا ملك فرب 04ء 
کر رح (4f‏ وه و 7 ۱ ٭ کت 7۳ بب اا 7 NAL‏ 
رز ۷۷ء طف ریبک ۱۳۹۵6 دكن 004 اا 
25000 ۲ دل ن ۰ ہے Al‏ 
عنه في قوله: ل إل نی الم سیل )1١7‏ وقد ذک ۱8 سی لت 
کے 0104 وط وقد پک رک ف ماعنا ۱۷ک امام یک لا 
يمن 0 عَذَابَ بای کان (۱۸) 42 3 لر یکر » ۳ 
۳ رد ن ف ےم 2 
صا 6 ححدب با و و 1 709 
و چو رجہ في البح ر نوا ۲١۹‏ 
(۲) آیة: ۲. 
(۳) آیة: ۱6. 
)٤(‏ آية: ۱١‏ . 
)٥(‏ آیة: ۰۱۸ 
)٦(‏ آية: ۰۱۹ 
(۷) آية: ۲۱. 
(۸) آية: ۲۵. 
)٩(‏ آیة: ۳۱. 
(۱۰) آیة: .۳٩‏ 
(۱۱) آیة: ۳۸. 
(۱۲) آیة: ۳۹. 
(۱۳) آیة: 4۲. 
(۱8) في الفقرة (۱۱۷4). 
)۱١(‏ آية: 4۷ . 
(۱۷) آیة: ۵۵. 
(۱۸) آية: ۵۷. 
(۱۹) آیة: 0۹ . 
(۲۰) آیة: ٦٦۔‏ 


ج 





























1ب 2070 مم !۷۳۱ 


اتیل 
طط ت0" يما 030 و e‏ 1 لا ات 142 “كل ومن ار رك 4 پیک 


و" لن مس لك 2*4 تج آ6 ۹ء وکن مت لرتیک ۳4 وبمل 


4 


سو ۷4 رین رم رت ۹ ٦‏ 4( « قال لت عَلمَتَ 4( 0 مود 
,خر تنا 4 ونوا لولم من یه ۱۱ فذلك ثلاثة وثلاثون حرف ۱۳. 


ذكر الإمالة 


قوله: لدل ألرِيَارٍ 4" يميلهاء فة ك4“ يميل النون قلیلاه 
0 رس إذكن 14 يميله > تیوز۹ يميل الميم قلي سارک ۱۷6 


سی اجب حم 


بمثله» «وباَولدتن سا 4 يميلها قليلًا لطيفاء مک 4 یمیل اللام قلیلّا 


(۱) آية: 1٩‏ . 
(۲) آیة: هلا. 
(۳) آیة: ۸۵. 
)٤(‏ آیة: ۸۷. 
(۵) آیة: ۹۰. 
)٦(‏ آیة: ۹۳۔ 
(۷) آیة: ۹۹۔ 
(۸) آیة: ۱۰۰. 
(۹) آیة: ۰۱۰۱ 
(۱۰) آیة: ۱۰۲. 
(۱۱) ایة: ۱۰۷. 
(۱۲) هکذا في الأصل» وعدد ما ذکره اثنان وثلاثون» ومذا ما ذکره أيضاً الحذلي في الکامل ۳۹۰/۱ 
(۱۳) آية: ۵ 
(۱۶) آیة: ۷۹. 
(۱۵) آیة: ۱۳. 
(۱۲) ایة: ۷۱. 
(۱۷) آیة: ۱۳. 
(۱۸) آية: ۰۷۲۳ 
(۱۹) آیة: ۲ ۷. 

















0 ۷ ری تسه موه وی تخب شب م جر ی کک دیب اس یی EEN‏ جا هیچ الف أعات 
اب۷6 يميل الجيم قليلك 8 وَللَیبَاوی ۳4 ول ای ۳4 وكل ما 
أشبهه يميله قليلا جاب لر ٩4‏ يميل الجيم قلیلاء مهو 24 يميل الفاء قلي 


یں کے ای 


اع ال ۷۸ ياي € يميل السین والجيم اَل موی۔4" يميل الشين» كبا 
رو يميل التاء فی الخفض والنصب قليلاء #بعبَادِو 27 يميل الباء. 

زادوا کل ای مد 4 ین ایر 4 امول ۱۳4 
وما تصرف فيهما في موضع الجر بامالة لطیفة ریت۱۳ ن لول 


ہے حسمن ےر o‏ ہورم 


رد 04( لیے ال 8۹ 'لاضعف الجوٰة وضعف الممَان ۱۱ 
لاناق 1 #للاذقان #۴ بامالة لطبفة فیهن. 


. ٤٥ آیة:‎ )١( 
.۵۳ آية:‎ )٢( 
.56 آية:‎ )۳( 
. 1۸ آية:‎ )٤( 
آية: ۸۲۔‎ )٥( 
آية: ۸۳۔‎ )٦( 
.۸۶ آية:‎ )۷( 
۰٩۳ آیة:‎ )۸( 
.45 آیة:‎ )٩( 
۰۷۱ آیة:‎ )۱۰( 
:۱ ایة:‎ )١١( 
۔٦ آیة:‎ )۱١( 
.۲۵ آية:‎ )۱۳( 
.55 آية:‎ )١١( 
.۷۰ آية:‎ )۱۵( 
.۷۵ آیة:‎ )١15( 
.۱۰۰ آیة:‎ )۱۷( 
۰۱۰۱۹۰۱۰۷ آیة:‎ )۱۸( 









































و زو کی هسوسو یب ی ۰ نے VEY‏ 
رز 5 


سورة الکهف 


مکیة/ فى قول الحسن وعكرمة» وقال ابن عباس وقتادة: ھی مكية كلها إلا آیة منها 
مدنیقه قوله عز وجل: راصي تشك مم ال نموت رهم تل وَل 7 الآية 
كلها" وذكر ابن عباس قصة عيينة بن حصين الفزاري”"» فقال النبى يَكِةّ: «الحمد لله 
5 7 3 عيع 3 ۶ ع 1 ۶ ر 
الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معه»(* وأنزل أيضا في سورة الأنعام: # ولا 
مود رم لو ون 4 الآية کله. 
ومئة آية واحدی عشر آية فی البصري» وقول عطاء بن يسار» وآیوب. ومئة آية وعشر 
آیات فى الکوفی. 


اختلافها: (حدی عشر حرفاًء قوله: یمه ال 74" المدني الأخير» 


(۱) آیة: ۰۲۸ 

(۲) انظر: زاد السیر۳/ ۰۳ مفاتیح الغیب 4۲۱/۲۱ 

(۳) أتى عيينة الفزاري النبي ئة قبل أن يسلم وعنده جماعة من الفقراء فیهم سلمان وعلیه شملة 
قد عرق فیها وبیده خوصة یشقها ثم ینسجها فقال عيينة للنبي كَلِِِ: آما يؤذيك ريح هؤلاء 
ونحن سادات مضر وأشرافهاء فان أسلمنا أسلم الناس» وما یمنعنا من اتباعك إلا هؤلاء 
فنحهم عنك حتی نتبعك أو اجعل لنا مجلساً وهم جلسا فأنزل الله عز وجل: واصبر نفسك. 
انظر: الکشف والبیان /٦‏ ١٦٦۱ء‏ تفسبر البغوي ۰۱۸۸/۳ لباب النقول ص ۰۱۳۰ 

)٤(‏ آخرجه عبد الرزاق فی تفسيره ۲/ ۰۳۰۳ والطبراني في جامعه ۰۱۸/۷ والواحدي في آسباب 
النزول ص۹۸ ۲. 

(۵) آیة: ۵۲. 


۰۳۳۹/۳ انظر: تفسير عبد الرزاق۲/ 4۸ فتح القدیر‎ )٦( 
.۲۲ آية:‎ )۷( 


۳ب 


























او 


ٗ وص جج و یگ ی جامع القراءات 


إن ماعل درل الح عدا 4" مدني الاول» ومكي» وشامي» وبصري» وكوفي» ویتسا 
7ت 7 ٢٦‏ مدني الأخير» وشامي» وبصري» وكوفي» أن يد هزوءآیدا af‏ مدني 


ره ہے 


الأول» ومكي» وبصري» وأيوب [وكوفي» من کل میس بت سا بی مدني الأخير» 
۳ 3 ع 7 ره مس مر 

وشامي» وبصري» وآیوب. وكوفي» ثم أنبع سب 4“ أيضاً ”» بصري وآیوب 
9 مد جوم ےر عم 5 ۶ 5 مج مر بر و 

وكوفي ]۷ با شر اعد Na‏ شامي» وبصري» وايوب» وكوفي» ورد لهم 

لو 5 2 5 ۰ 

مُدی 4" ' حجازي وبصري» وأیوب؛ وکوفی!'''. 

وهي ألف كلمة وخمس مثة وتسعة وتسعون كلمة. 

وعدد حروفها: ستة آلاف وثلائمئة وتسعة وثلاثون حرفاً. 


ذكر الحروف 


قوله تعالى: #عوا ۱ بوقفه لطيفة» حفص" '» هكذا أقرأني آبو بكر المروزي 


عنه. 

(۱) آیة: ۲۳. 

.۳۲ آیة:‎ )٢( 

(۳) آية: ۳۵. 

.۸6 آية:‎ )٤( 

.۸٩ آیة:‎ )٥( 

)٦(‏ وکذا اي سب آية: ۸۲ ومع سيا 4 آیة: ۹۲. انظر: البيان في عد الاي ص۱۷۹ 
مصاعد النظر ۰۲۱/۲ 

(۷) ما بين العقوفتین ساقط من التن» ومثبت في ا حاشیة. 

(۸) آیة: ۰۱۰۳ 


(۹) آية: ۱۳. 

(۱۰) وعد الشامي والمكي والمدني الأول والبصري #وََبَدَعِندَهَافَرمًا4. انظر: البیان في عد الاي 
ص٩۹‏ ۰۱۷ فنون الأفنان ص ۰۲۹۰ مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور ۰۲۱/۲ 

(۱۱) آیة: ۱. 

(۱۲) انظر: النتهی ص٤٥٦.‏ 























سورة الکھف می گے یرپ رہہ مج با 7 مم ۷۶۳ 

لمن لَدن 4 بإشمام الدال وکسر النون والهاء» حماد بن أبي زياد طريق أبي 
علي عنه» وعصمة كلاهما عن عاصم والكسائي» ويحيى» وابن صالح» وآبو عمارق 
وهارون بن حاتم» وإسحاق بن یوسف. وحماد والاحتياطي طريق أبي الفضل 
الخزاعي عنهما جميعاً عن أبي بكر عنه» ومحمد بن إبراهيم الخواص عن الأعشى 
27 9 

كبرت کر رفع» أي: كلمة كبرت» خارجة» وابن محيصن» وحمید 
والحسن» وابن غزوان عن طلحۃ۶'. 

#وهیئ نا من أمرنا رشدا ۱ “ برفع الراء وسكون الشينء الوليد بن مسل . 

مر فا ۳۹ رن بفتح الميم وكسر الفاء يزيد» وشيبة» ونافع» وحميد» ودمشقي» 
وهارون العتكي» واسحاق بن يوسف» وعدي بن الفضل عن ابي عمرو؛ وسلام 
وعمرو بن هارون عن أيوب» وآبو بكر طریق الكسائي» والأعشى» والبرجمي» 
والجعفي ويحيى بن سلیمان عنه» وابن جبیر طریق آبي علي عنه فعنه أيضاًء وزائدة 
ابن قدامة عن الاعمش"*. 


لور ۹۹) بألف خفيفة الزاي» محمد بن مناذر المدني وهارون بن موسی» 


(۱) آية: ؟. 

(۲) الباقون بفتح اللام ورفع الدال والحاء ساكنة النون. انظر: السبعة ص ۰۱۳۸۸ الوجز ص" 4 7. 

(۲) آية: ۵. 

)٤(‏ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۰۸۱ شواذ القراء‌ات ص ۰۲۸۶ مصطلح الاشارات في 
القراءات ص ۵۳۲. 

. ۱۰ آية:‎ )٥( 

۰۳۱۹ انظر: النتهی ص ۰45۷ شواذ القراءات ص٥۲۸ الاتحاف ص‎ )٦( 

(۷) آية: ۱ . 


(۸) الباقون بکسر ا میم وفتح الفاء. انظر: التذکرة ص ۰ ۰۳ الوجز ص45 ۲. 
)٩(‏ آیة: ۱۷ . 
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وعيسى بن عمروء والرواسي عن أبي عمرو» وكوفي غير أحمد بن جبير عن اختيارء 
مثل انحمر) دمشقي» وحمید» ويعقوب غير العمّري طريق أبي علي عنه» بفتح 


الزاي وتشدید الواو وتخفیف الراء النوفلي عن ابن بكار عن ابن عامرء/ الاخرون؛ 


والعْمّري طریق آبي علي عنه عن یعقوب بألف. مشددة الزاي مخففة الراء. 

#وَتَقَلبَهُم 7 بتاء مفتوحة؛ ساکنة القاف» خفيفة اللام» آي: ره تقلبهم آیات الله 
الحسن وحده”". 

لو اطْلَّعتَ 74" بضم الواوء لأنها أختهاء الأعمش طريق السعیدي''ء ویکسرها 

مت بتشديد اللام» حجازي غير الزهري» وابن مناذر ومحبوب عن 
إسماعيل بن مسلم عن ابن كثير» بترك همزهاء يزيد» وشيبة» والزهري» وحمید» 
أبي الفضل وأبي علي عنه عنهم فعنه» وأبو عمرو وحماد ابن عمروء والضحاك بن 
ميمون» والحارث بن نبهان» والأعشى» وأبو بكر بن مهران عن البرجمي أيضا کلاهما 
الدوري عن أبيه عنه(*. 

#أبوَرْقَكُم 274 ساكنة» الراء الحسن» وأبو عمرو غير الأصمعي» والجعفي 
وهارون» ویونس» وخارحة عنه» والقرشى» والقزاز عن عبد الوارث عنه اش 


(۱) ایة: ۰۱۸ 

(۲) انظر: مفردة الحسن البصري ص ۰۳۹۱ إعراب القراءات الشواذ ۲/ ۰٩‏ مصطلح الاشارات 
في القراءات ص ۹۳۳. 

(۳) آية: ۰۱۸ 

)٤(‏ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۰۸۲ شواذ القراءات ص ۰۲۸۲ مصطلح الاشارات ص۳۲۹ 

.۳۱۰ /۲ الباقون بتخفیفها. انظر: الوجز ص55 ۰۲ النشر‎ )٥( 

.۱٩ آیة:‎ )٦( 






































ابق رة الکھف ابس ت چ سس ا سا دی د ی ی او وین ووت بج سس 86 1 ۷ 


والخلواني عن أبي معمر عنه» وروح عن هبة عنه» وزيد» وابن مسلم طريق أبي علي 
بكر عنه» وحمزة غير ابن راشد» والكاهلى طريق أبى على عنه والأعمش» وطلحة» 
وخلف. وأبو عبيد» وابن سعدان عن اختیارهم(۱ هكذا ذكر أبو علي في تصنيفه عن 
أبي عُبيده وابن سعدان» وفي مفردهما بکسر الراء كالباقين» وبه قرأت على أبي بكر 
ع و 5 ۶ رو 5 ع 5 
عن أبي عبیدء وذكر أبو علي أيضا في مفرد أبي عمرو عن هارون بن موسى بكسر 
الواو وسكون الراء وأدغم منهم ابن محيصن وحدہ'''. 
ای 2 
#غلبوا على أمرهم) بضم الغين وكسر اللام» الحسن وخ9 
#ويقولونَ حَمسَة 4" بالنصبء ابن أبي يزيد القرشي عن شبل عن ابن كثير 29 
رر اوت 6 إدقاء این هند ای نم عش ف ان از 
دسہم )دعام یں بعير بن محیصن و 
5 5 م 9 ۴ 7 9 5 7 و 
#ثلاث مِائَة سني بغیر تنوین» الحسن» وكوفي غير عاصم» وأبي عبیدہ وابن 
جرير عن اختیارھما'“ وفی مفرده عن ابن سعدان بالتنوین كالباقين. 
#وازدادوا تساه بفتح التای الحسن» وأحمد بن موسى اللؤلوي عن ا 
عمرو( الآخرون بکسر التاء» وهو آشهر وآقوی. 


.۳۱۰ /۲ انظر: النتهی ص 46۷ الصباح۳/ ۷۹ النشر‎ )١( 

(۲) آدغم القاف في الکاف. انظر: مفردة ابن حیصن ص ۰۲۷۰ البهج ص ۰ ۰1۰ مصطلح الاشارات 
في القراء‌ات ص ۵۳۳. 

۳۱۵ 

(4) انظر: ختصر في شو اذ القرآن ص۸۲ مفردة الحسن البصري ص ۰۳۹۲ شواذ القراءات ص۰۲۸ 

.۲۲ آية:‎ )٥( 


.۲۸۷ شواذ القراءات ص‎ ٩۱ انظر: الکامل في القراءات ص‎ )٦( 

(۷) انظر: مفردة ابن حیصن ص ۰۱۹۷ 

(۸) وقرأ الباقون بالتنوین. انظر: التذکرة ص ۰۳4۱ النشر ۳۱۰/۲. 

)٩(‏ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۸۲ شواذ القراء‌ات ص ۰۲۸۷ الصباح ۰۸۱/۳ البحر 
المحيط ۷/ ۰۱۳۶ 
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وولا تُشْرك 74" بالتاء وجزم الكاف» دمشقي» والحسن واللژلژي والجعفي 
كلاهما عن أبي عمرو وداود بن أبي سالمء وأبو حاتم» وأبو بكر الفزاري عن يعقوب» 
وزيد غير أبي الحسن بن مروان عنه» وهبة الله عن روح عنه. وكذلك رواه أبو عمر 
الدوري عنه. 

ولا تم" من أعدی؛ #عَيِنَيكَ4 بالياء على النصب. الأعمش طريق 
السعيدي”*» برفع التاء» وفتح العين وتشديد الدال وكسرها أيضاً عينيك بالياء على 
النصب أيضأء الحسن" وهو بمعنى: لا تصرف عينيك» يقال: عديت نفسي عن 
كذاء أي صرفتھاء وعد عني قولك أي اصرفه وارفعه» ومنه التعدي في العلم إنما هو 


4ب مجاوزة الحد والانصراف عن الحق» الآخرون/ بفتح التاء وضم الدال» #لعَيَيَاكَ 4 


بألف على الرفع» وهو أشهر وأصح به وآخذ. 

لمن أسورّة من ذهب 74 بغير ألف وبزيادة هاءء أبان» وابن مجالد» والضحاك 
عن عاصم» وعید الجیار الدازمي هن آبی فرع 

اوَيَلبِسِونَ ابا بکسر الباء هنا فقط» آبان بن يزيد وحماد بن عمرو وشیبان 
عن عاصم» وهارون بن حاتم» وعبد الله بن صالح» وخلاد عن آبي بكرء وابن جبیر؛ 
والواقدي عن حفص(*. 
(۱) آیة: ٩‏ ۲. 


(۲) الباقون بياء ورفع الکاف. انظر: جامع البیان في القراءات ۳/ ۰۱۳۰5 
(۳) آية: ۲۸. 


۰۱۱۷ /۷ انظر: البحر الحیط‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۰۸۲ مفردة الحسن البصري ص ۰۳۹۳ مصطلح الاشارات 
في القراءات ص © ۵۳. 

. آية:‎ )٦( 

(۷) انظر: المحرر الوجيز /٦‏ ۷٦ء‏ البحر المحيط ۱۷۱/۷۔ 

(۸) انظر: المصادر السابقة. 
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#واستبرق) بالوصل وبفتح القاف حيث كان لا یصرفہ''' ولا یقطعه» ابن 
محيصن وحدہ'''. 

'إوَفَجَرنًا چ4 ۳ خفیف. حميد بن قيس» والزجَاج عن یعقوب. وزيد غير أبي 
الحسن بن مروان عنه» وروح غير المعدل عنه» والتمار غير أبي الحسن الخضاثري» 
وأبي القاسم النحاس عنه عن رُويس عنه» وأبو حاتم» وأبو الحسن علي بن محمد 
الأصبهاني عن أبي بكر المطرز عن قتيبة» وعن يحيى بن زياد آیضا كلاهما عن 
الکسائی» وزائدة بن قدامة عن الأعمش(*. 

وسمعت أيا بكر المروزي» یقول: سمعت الخزاعي» یقول: وروی او نکن 
المطرز عن قتیبة لإوَفَجرنا 4بتخفیف الجيم» [وتخفیف الجيم] فيما أظن رواية 
يحيى بن زياد عن الكسائي؛ لأن المطرز ذکر هذه الرواية في كتابه وقرأ بها ولم يفرق 
بينها وبين قتيبة» والله يغفر له وبالتخفيف قرأت على الآأدمی. 

وكات تمر «وحط تمر 4 بفتح الثاء والميم فيهماء يزيد 
وسلام ويعقوب غير رُويس» وأبو حاتم غير أبي بكر المطرز عنه» وعاصم غير أبي 
بشر هارون بن حاتم عن اق بكر عنه» وافق رويس في الأولء الباقون بضمتين فيها 
ساكنة المیم؛ آبو عمرو غير اللژلژي» والجعفي» والجهضمي» ويونس عنه وعبد 
الوارث إلا القصبى عنه۲*. 
(۱) ذكره أبو حيان في البحر المحيط ۱۷۱/۷ بقوله: ذكره الأهوازي في الإقناع» ونقل السمين 

الحلبي في الدر الصون ۷/ ۸٤‏ هذا ا حرف بقوله: قال الأهوازي في الإقناع. 


(۲) انظر: مفردة ابن حیصن ص ۰۲۷۰ مصطلح الإشارات في القراءات ص۵۹۳ . 
(۳) آیة: ۳۳. 

۰۸۰ /۳ انظر: النتهی ص40۸ الکامل في القراءات ص9۸۸ الصباح‎ )٤( 

(۵) ما بين المعقوفتين ساقط من التن» ومثبت في الحاشية. 

.۳ ۶ آیة:‎ )٦( 

(۷) آية: ۶۲ . 

(۸) انظر: التذکرة ص ۰۳۲ النتهی ص4۸ النشر ۲/ ۰۳۱۰ 
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وشامي» وعصمة» وعدي بن الفضل عن أبي عمرو كما في مصاحف مكة والمدينةه 
والشام» الباقون بغير ميم كما في مصاحف الكوفة» والبصرة. 

#لکِنْ» بإسكان النون وبغیر ألف في الحالين» كأنه لا يلحق به (انا)» آبو 
خليد عتبة بن حماد الدمشقي عن نافع» والحسن» وشريح بن زیدہ وابن ميسرة الرازي 
كلاهما عن الكسائي» والأهوازي عن النهاوندي عن قتيبة عنه» بألف في الوصل 
والوقف» الزهري» والحلواني غير أبي بكر ابن مهران عنه عن يزيد» والمسيبي» وكردم 
ابن خالد عن نافع» والبخاري عن ورش» وابن فليح» وابن شتَبوذ طريق أبي الحسین» 
وأبي علي عنه عن قنبل عنه ودمشقي غير ابن عتبة» وإسحاق بن یوسف؛ وعیسی 
ابن عمر كلاهما عن أبي عمرو وأبو معمر عن عبد الوارث عنه أيضأء وژویس. 
وهبة الله عن روح» وزيد آیضا وعمرو بن هارون» عن أيوبء والبرجمي» وعبد الله 
ابن صالح» وخلاد عن أبي بكرء والبرجمي عن الأعشى عنه أيضاًء والخزاز طريق أبي 
علي وأبي الحسين عنه والعبسي طريق الأبزاري عنه بالوجهين أبو بكر بن مهران 
عن البخاري/ عن ورش» وأبو الفضل الخزاعي عن ابن سعدان عن المسيبي» بغير 
آلف في الوصل والوقف سليمان بن الهاشمي عن يزيد» وحمصي طريق الخزاعي 
عنه» ويونس بن حبيب النحوي عن أبي عمرو وأحمد بن منصور النحوي» وأحمد 
ابن محمد بن واصل» وعمر بن بكير الأسلمي عن الكسائي» وقتيبة غير أبي عدي 
الأهوازي عن شیوخه إلا آبا العباس العجلي عن أبي الربيع الزهراني عنه والخزاعي 
عن الثقفي عنه» والخبازي عن الأصم عنه أيضاًء بألف في الوصل وبغیر ألف في 
الوقف» أحمد بن نصر بن شاكر عن الوليد بن عتبة» بهاء بعد النون» موصولة بواو 
في الوصلء يعني: «لكنه هو الله ربي»» هارون بن موسی؛ وخالد بن جبلة» وعدي 
ابن الفضل عن أبي عمروء تابعهم في الوقف هارون بن حاتم عن أبي بكر أحمد بن 
)١(‏ آية: 5”. 
(۲) انظر: المقنم ص۱۰۸ء ۱۱۳ النشر ۲/ ۳۱۰ الإتحاف ص7”5. 








و ےک س متشه ۷٢۹‏ 


أنس» والزعفراني عن ابن عتبة» بغیر آلف في الوصل وبألف في الوقف کالباقین إلا أن 
الحسن البصري قرأ لك بسكون النون #أَنَا هو الله رَبّي) بزيادة (أئا)» وهو 
الأصل في قراءة العامة ثم أدغم» وكذلك هو في قراءة عبد الله بن مسعود(". 
أخبرنا بذلك أبو بكر المروزيء قال: أخبرنا الخزاعي» قال: حدثنا أبو عدي 
عبد العزيز بن علي في جامع مصرہ قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن مالك بن سيف» 
قال: حدثنا أبويعقوب الأزرق» قال: كان ورش كثيراً مما يقف عليه (لكِنْ)؛ ثم يبتدئ 
(أناهُوَ اللَّدُرَئَي)» وزعم أن المعنى في هذا الحرف لکن أقول أنا هو الله ربي» أضاف 
المعنى إلا نفسه واتبع فيه آهل النحوء وقفت في قراءتي على أبي عدي على (لكِنْ)؛ 
وابتدأت (أناهُوٌ اللَّهُرَبّي) كما قرأها الحسن فما أنكر علي به آخذ عن أبي عدي. 
#غُورًا74". وفي الملك" بضم الغین فيهماء حماد بن عمر» وشيبان عن عاصم» 
والبُرجمي» وهارون بن حاتم عن أبي بكر عنهن والبرجمي عن الأعشى عنه آیضا(؟. 
وقال الأهوازي في کتاب الإيضاح: عن البرجمي عن الأعشى برفع الغين والواو؛ 
وكذلك في الملك قوله لماوع وعنه أيضاً بضم الغين وإسكان الواو فیهما. 
لولم يكن له بالیاء محبوب. وعبد الوارث طریق آبي علي عنه کلاهما عن 
0 





أبي عمرو وأيوب» وكوفي غير عاصم» وابن أبي ليلى» وابن جرير عن اختياره 


ال و6 بکسر الواو يه وكوفي غير عاصم إلا حماد تن لف 


() انظر: مفردة الحسن البصري ص ۰۳۹۵ مصطلح الم شارات في القراء‌ات ص۳۷٥‏ . 
(۲) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۰۸۳ روح العاني ۸/ ۲۱۳. 

. ٤١ آية:‎ )۲( 

.۳۰ ایة:‎ )٤( 


۰۸۱/۳ انظر: النتهی ص۱۱ ۰4 جامع البیان في القراءات ۳/ ۰۱۳۱۰ الصباح‎ )٥( 


۰۲۷۷/۲ الباقون بالتاء. انظر: الوجز ص4۸ ۲ النشر‎ )٦( 
. ٤٤ آية:‎ )۷( 






































۷۵۰ سے ےس سس سے يجيي جا مغ اق وت 


7 


8 


والضحاك عنه» والجعفي» وابن جرير عن أبي بكر عنه» وابن أبي لیلی؛ وأبي عبید 
وابن جبير عن اختیارھما'''. 

لَه الحَقّ74" بضم القاف» محمد بن مناذر» وحمید بن قیسء وحماد بن 
سلمة» وهارون العتكي كلاهما عن ابن كثير» وأبو عمروء والكسائيء وابن أبي لیلی» 
والأعمش طريق السعيدي» ومحمد بن عيسى عن اختياره7". 

رعا 4“ بسکون القاف حمزة وعاصم غير ابن مجالد وأبان عنه 
والأزرق» وأبي بشر هارون بن حاتم» والجعفي عن آبي بكر عنه» والأعمش» و حلف 
عن اختیاره(*. 


م مت 


و Ar ff OT‏ 3 
یوم تَسَيرٌ 74 بتاء مرفوعة وبفتح الياء» #الْحِبَالَ 4/ رفع» عبد الله بن كثير» 
وحمید بن قيس» وعبد الله بن عامر» والزهري» والحسن: وأبو عمرو إلا من أذكرهم 
عنه» وسلام» وأبو عبد الله الزبیر بن أحمد بن سليمان عن رجاله عن یعقوب وأبان 
ابن يزيد العطار» وإسماعيل بن مجالد كلاهما عن عاصم» وأبو عمارة عن حفص» 
وطلحة بن مصرف اليامي» بفتح التاء وكسر السين ساكنة الياء بوزن فعيل» سير 
2 م مر و ان ۶ 2 فخ عي 7 
الجبال #الجبال #بالرفع ايضاء ابن محيصن »2 ومحبوب» والازرق وابو العباس 
عمرو كالباقين من القراء رحمهم الله . 
() الباقون بفتح الواو. انظر: التيسير ص ۰۱۲ النشر ۲/ ۲۷۷. 
(۲) آیة: ٤٤‏ ۱ 
(۳) الباقون بال حر صفة للفظ ال حلالة. انظر: الموجز ص4۸ ۲ النشر ۰۳۱۱/۲ 
(4) آیة: ٤٤‏ 


۰۳۱۱/۲ الباقون بضمها. انظر: التذكرة ص 4۳ ۰۳ النشر‎ )٥( 
. 1۷ آیة:‎ )٦( 


(۷)انظر: التذکرة ص 1۳ ۰۳ النتهی ص .45١‏ النشر ۰۳۱۱/۲ 

















ی جع عمتجم مروت ی e‏ 

لم يَُادِ 74" بياء مرفوعة وبکسر الدال» وهم دا € بالنصب» بكار بن 
عبد الله بن بحبی عن بان" بياء مرفوعة أيضاً وبفتح الدالء 9منهُم أَحَدٌ ‏ بالرفع 
على مالم يسم فاعله؛ يونس بن حبيب» وعبيد بن عقيل كلاهما عن أبان» وعصمة معا 
عن عاصمء وعبد الله بن صالح» وابن أبي حماد عن أبي بکر» والواقدي عن حفص؛ 
الباقون بالنون وکسر الدال تلحنا € نص 


توا ۵ الد 


2 


ٹیا ویلتّی ۲4 بلا نون الخزاعي عن أبي إسحاق الطبري عن البَخْتّري عن ابن 
بشار عن حفص (*. 
ما أشهدناقم6” بالف ونون یی 


«#وّما كنت بنصب التای الحسن» والحلواني غير أبي بكر بن مهران عنه» 


عضدًا# بضمتین» وهی لغة بنی أسدہ شيبة» وعبد الوهاب بن عطاء وآبو 
زيد طریق آبي علي عنه کلاهما عن أبي عمرو(*) بفتحتين» الحسن وحده(۲). 


(۱) آیة: 1۷ . 

(۲)انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۰۸۳ شواذ القراءات ص ۰۲۹۰ 

(۳)انظر: الصباح ۳/ ۸۲. 

6٩ آية:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المنتهى ص ۰47۰ الكامل في القراءات ص ۰۵۹۲ وقال: وهو خلاف الصحف: الباقون 
بالنون» وهو الاختيار. 

.ه١ آية:‎ )٦( 

(۷) الباقون تم 4 بالتاء الضمومة من غير ألف. انظر: النشر ۳۱۱/۲. 

(۸) انظر: مصطلح الاشارات في القراءات ص۹۳۹. 

(۹) انظر: المصباح ۳/ ۸۳. 

(۱۰) وعنه أيضاً بضمتين. انظر: البحر المحيط ۱۹۱/۷ء روح المعاني ۸/ ۰۲۸۱ وعنه أيضاً: بالضم 
والسكون. انظر: مختصر الشواذ ص٤۸ء‏ الدر المصون .٣١۹/۷‏ 



































۲ 6 ۷ کچ م کی ی ی حا ع القراء ات 


لوَيُومَ تقول قال آبو عمرو: وهي لغة تميم» بالنون حمزة» والأعمش؛ 
وطلحة وابن آبي لیلی» وعمر بن نعيم بن ميسرة الرازي» [وعیسی بن سلیمان 
الشیزري]"' من طریق الأهوازي عنه کلاهما عن الكسائي ومحمد بن آبي عمر 
الدوري عن أبيه نے 


6 4 5 ۰ 1 ۰ 5 5 
قبلا (f‏ بصمتین» پزید» وخارجهة عن نافع وایوب. وكوفي غير قاسم» 
وابن جبير عن اختیارھما'“. 


#لمَهلکه م۲۱ وفي النمل مَهْلَكَ أمْل ۷۷۹ ب E‏ 
عاصم غير حفصء والأعشى والبرجمي [بفتح الميم وكسر اللام فیھماء حفص 
هاهنا بالضم وهناك بالفتح» الأعشى والبرجمي ]7"» الباقون بضم الميم وفتح اللام 
فيهما"» وأجمعواعلى ضم القاف من قوله: با ۱۰۱۹ء إلا أن الحسن قرآبسکون 
القاف(). 


مما TN‏ تا بفتحتین» الزهري» وابن مناذر» وابن محيصن ٠»‏ 
وحمصي طريق أبي علي عنه» والحسن» وأبو عمرو» ويعقوب» والمازني» والخليل 


.۵۲ آیة:‎ )١( 

(۲) کتب فوقه زيادة. 

(۳) وقرأ الباقون بالیاء. انظر: الصباح ۳/ ۸۳ء الإتحاف ص۸٦۳.‏ 

.۵۵ آية:‎ )٤( 

.۳ وقرأ الباقون بکسر القاف وفتح الباء. انظر: النشر؟/ ۳۱۱ الإتحاف ص۹۸‎ )٥( 
.۵٩ آية:‎ )٦( 

(۷) آية: 544 . 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من المتن» ومثبت في ا حاشیة. 

(۹) انظر: المنتهى ص ۰4۰۰ الصباح ۳/ ۸۳ء النشر ۰۳۱۱/۲ 

(۱۰) آیة: 1۰ . 

(۱۱) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰۸ مفردة الحسن البصري ص ۱۷ ۳. 
(۱۲) آیة: 55. 




















3 الكهف ب يب سيف ری سد چ سبح سح سن سج سس و بالج مسبو ب ی علي تج سمو م يجي وسسب حت حسم سرد سب حا ۳ 6 ۷ 


ی۲ 
ابن أحمد معاً عن عاصم» وبكار عن أبان عنه» وأبو عبید عن اختياره» بضمتين» آبو 
عبد الله أحمد بن يوسف التغلبي عن ابن ذکوان الآخرون برفع الراء ساكنة الشین ". 

لبو بر( بمالَدَيه ۳ بضم الخاء والباء فيهماء الحسن, واللؤلؤي. 
وعباس من طريق ابي علي عنه كلاهما عن ابي عمروا؟'. 

لقلا تنا له بفتح اللام وتشديد النون» یزید وشيبة» ونافع غير أبي 
خليد/ عنه» وعبد الله بن عامر» والزهري'"» بغير همزء يزيد غير الحلواني عنه» 
والزهري» وكردم بن خالد عن نافع» الباقون بإسكان السين واللام وتخفيف النون» 
مهموز إلا حمزة في حال الوقف. بحذف الیاء الوليد بن مسلم عن ربيع بن ثعلب 
القنوي عنه. وأحمد بن يوسف التغلبي» وأحمد بن أنس وعبد الله بن مخلد الرازي 
عن ابن ذكوان» وأبو الحسن أحمد بن محمد السلمي؛ وأبو العباس أحمد بن محمد 
النجاد وأبو الحسن علي بن أحمد المري» والحسين بن محمد بن علي بن عتاب 
جميعاً عن أبي عبد الله هارون بن موسى بن شريك الأخفش عن ابن ذكوان» ویحبی 
ابن سليمان عن أبي بكر عن عاصم. 

سمعت أبا بكر المروزي» يقول: سمعت الخزاعي يقول: سمعت أبا بكر 
الأخفش بدمشقء يقول: حكى أبو عبد الله الأخفش في كتابه القديم حذفها في 
الحالين. 

قال الشيخ أبو الفضل الخزاعي: ورأيت بخط أبي بكر الداجوني في كتابه 
(۱)انظر: التذكرة ص 4 ۰۳ المنتهى ص .45١‏ المصباح7/ ۸٤‏ النشر ۰۳۱۱/۲ 
(۲) آیة: ۸ . 


.٩۱ آیة:‎ )۳( 


.6۵ 1۱ انظر : ختصر فى شواذ القرآن ص 2866 و الاشارات فى القراءات ص‎ )٤( 
ص‎ ٤ ۱ ختصر في سو ص‎ 
.۷۰ آیة:‎ )٥( 


. ۰۱ انظر: النتهی ص‎ )٦( 


TASE 










































































۷6 1بببببببببب-بب یی انب منت سا مع ۳ أعانت 


«السبعة» آخرج الي بعض |خواني بمصر قال فیه: وكلهم قرأ فلا نی عن ی 4 
باثبات الياء في الوصل والوقف جميعاًء إلا ابن عامر فانه كان یحذف الیاء في الوصل» 
ویشدد النون ویفتح اللام کقراءته في هود هکذا عامة أصحاب ابن ذکوان» وبه 
قرأت على الولید بن مسلم» وفي سماعي عن الولید فلا نی 4 مثقلة بلا یاء 
حدثني الحسن بن سعید» [بجور ]۳ قال: حدثنا محمد بن علي المقرئ» قال: حدثنا 


أحمد بن أنس» عن ابن ذکوان پاسناده عن ابن عامر قلا هی € بغیر یاء۳. 


.ع > (Of‏ 1 کے 1 00 

#لِيَْرَقَ 474 بالياء وفتح الراء #أهلها) رفع» كوفي غير عاصم وابن جبير» 
وابن جرير عن اختيارهما”» بتاء مرفوعة» وبفتح الغين» وکسر الراء وتشديدها 
من التغريق» مها 1 بصب اللام الحسن له الباقون بتاء مرفوعة ساكنة 
الغين وكسر الراء وتخفيفها من أغرق یغرقء «أهْلَها 4 بفتح اللام [علی تكرير 
الفعل والكثرة» فيحتمل أن تكون التاء للخضر عليه السلام مخاطبة له» وأن تكون 
التاء لتأنيث السفينة» أي: ليغرق السفينة أهلهاء ويحتمل الوجهين قراءة العامة الذين 
يقرءون بالتاء]۳. 


۶ وم ۶ وم 


#من آمري ۴) ا و#من أمرنا شرا 4 بضمتین فیهما؛ یزید» وقد مر ذکره 
في سورة البقرة. 


۔٦٤ آیة:‎ )١( 

(1) ما بین المعقوفتين ساقط من ا تن ومثبت في ا حاشیة. 

(۳) انظر: جامع البيان نی القراءات ۳/ ۱۳۳۱. 

.۷۱ آية:‎ )٤( 

.۸۶ /۳ انظر: ا منتھی ص۰4۱ الكامل في القراءات ص ۹۲ الصباح‎ )٥( 

. ۵۶۱ انظر: مفردة الحسن البصري ص ۰۳۲۷ مصطلح الإشارات في القراءات ص‎ )٦( 
ما بين المعقوفتين ساقط من المتن» ومثبت في ا حاشیة.‎ )۷( 

(۸) آية: ۷۳. 

.۸۸ آیة:‎ )٩( 




















و ا لمي ده عه VOD‏ 


رای(" بألف خفیفة الیاءہ حجازي غير ابن مناذر» والحسن بن علي الثقفي 
عن ابن مسلم وأبو عمروء وژویس» وزید والزجّاج» والحسن بن مسلم الضرير عن 
شيوخه والمُتري من طريق أبي الحسن علي بن موسى عنه» وهبة الله عن روح جميعاً 
عن يعقوب» ومحمد بن يحيى القطعي» والزجَاج طريق أبي علي عنهما عن آیوب» 
وأبو عبيد» وأحمد بن جبير عن اختيارهما. 


كرا 4 بضم الكاف حيث كان في موضع النصب”"2» يزيد» وشيبة» ونافع غير 
إسماعيل بن جعفر» والأصمعي» وأبي عبد الله إسماعيل بن أبي أويس» وأبي بكر عبد 
الحميد بن عبد الله بن أبي أويس عنه» والوليد بن مسلم غير الثقفي عنه» وابن ذكوان» 
وأبو محمد عبد الله بن محمد بن هاشم الزعفراني» وأبو عبد الله محمد بن هشام كلاهما 
عن أبيه هشام» وأحمد بن أنس عن الوليد بن عتبة» والزعفراني أيضاً عن عبد الحميد بن 
بکار ویعقوب. وسهل» والقطعي» وعمرو بن هارون معاً عن أيوب/ وآبو بکر» وحماد 
ابن أبي زياد» وأبان» وعصمة عن عاصم» وأبو زيد» وجبلة من طريق الأهوازي عنهما 
عن المفضل عنه» وطلحة بن مصرف اليامي وافقهم أحمد بن نصر بن شاكر» وأبو 
محمد الزعفراني كلاهما عن ابن عتبة هاهنا قوله تعالى: سا نکر 4 لاغیر (. 

#فلاتَصحبني 74 بلا ألف وفتح التاء والحاء؛ زيدء والعمريء وداودہ والفزاري 
وأبو حاتم عن یعقوب. وأبو محمد الزعفراني» والبخاري» وهبة الله عن روح عنه يف 
بفتح التاء والباء وتشدید النون من غير آلف الأعمش طريق السعيدي(. 


(۱) آية: 5/. 

(۲) موضعان هنا آية: ٤۷ء‏ ۰۸۷ وموضع في الطلاق آية: ۸. انظر: جامع البيان في القراءات 
ع/ 16م 1 . 

(۳) الباقون بضم النون وسكون الکاف تخفيفاً. انظر: المبهج ص٥٦٠‏ النشر ۲۱۸/۲ 

)٤(‏ آية: كلا. 

.۲٠۹ /۷ انظر: ا منتھی ص ۰4۲ البحر المحيط‎ )٥( 

.۵ 4۲ انظر: مصطلح الاشارات في القراءات ص‎ )٦( 





77۸8ھ 




















٦ے‏ لمم ص ا تویججھسموجسیحصسمی چا مع القراءات 

من لذي بتخفيف النون» يزيد وشيبة» ونافع غير خارجة عنه» والأزرق» 
وخالد بن جبلة» وأبو زید طريق ابي علي عنه جميعاً عن أبي عمروء وعمرو بن هارون 
عن أيوب» وحماد بن أبي زياد» وأبو بكر» والااعمش» وطلحة بتخفيف النون وسكون 
الدال وإشمامها شيئاً من الضم» حماد بن أبي بكر بن مهران عنهماء وأحمد بن جبیر 
الاحتياطي من طريق الخزاعي عنهماء وأبو عمارة» وعبد الله بن صالح» وإسحاق 
ابن یوسف» وهارون بن حاتم عن أبي بكر والبرجمي عن الأعشى عنه أيضاًء وعن 
الكسائي عن أبي بكر آیضاً کذلك برواية أبي علي» وأبي الحسين عنه إلا أن أبا عبد الله 
الآدمي قال عن النقاش عن القاسم: ما أبالي كيف قرأتها برفع اللام أو فتحھاء بضم 
اللام وسكون الدال وتخفيف النون» الكسائي» وابن جبير طريق أبي علي عنهما عن 
أبي بكر» ومحمد بن علي الخطيب عن الشموني عنه» وأبو علي الأهوازي عن أبي 
إسحاق الطبري» وأبي الفرج السَّمَبُوذي كلاهما عن أبي بكر النقاش عن القاسم بن 
أحمد الخياط عن الشموني عنه. 

وأخبرنا أبو بكر المروزي قال: أخبرنا الخزاعي» عن أبي بكر الشذائي» عن 
ان مجاهت عن التغلبي: عن آبي غیت عن الكسائي» عن أبي بكر «الذتي € رضم 
اللام وجزم الدال۲. 

وأيضاً ما آخبرنا أبو بكر قال: آخبرنا أبو الفضلء قال: حدثني الحسن بن سعید 
المطّرّعي» قال: حدثنا محمد بن محمد الباهلي قال: حدثنا محمد بن حبیب» عن 
الأعشى» عن أبي بكر لمن لدْنِي» بضم اللام وإسكان الدال خفیفة النون". 

قال أبو الفضل: وهي رواية أبي بكر النقاش في كتابه عن محمد بن حبيب عن 
الأعشى وما أدري كيف قرأت على المطّرّعي عن الخطيب عن الشموني والله أعلم. 


. 115/7 انظر: جامع البيان في القراءات‎ )١( 
انظر: المصدر السابق.‎ )۲( 











د ود عد 





سس ۷۵۷ 
والصحيح عن الأعشى ماخبرتك به آنفاًء الباقون وابن غالب طريق الشذائي 
بضم الدال وتشديد النون. 
ان يُضِيْفُوهُما 4 بكسر الضاد وسكون الياء وتخفيفهاء ابن محيصن» وأبو 
زید» وجبلة عن المفضل”". 
#أن يتقاض * بألف ممدودة» الزهزی ٣‏ وقال 7 على: والمشهور عنه [(أن 
ینقاص) بصاد غیر مجه ا الباقون فان ممصن € بن الف وهو آشهر. 
#لتخذت 200 بتخفيف التای وکسر الخای مثل اطغ مكى» وبصري 
غير الأصمعي» وخالد بن جبلة» وعدي بن الفضل عن أبي عمروء وآیوب. وأبو بكر 
بحرية» وما وجدت/ في مفرده والله آعلم. ۱۱۳۷ 
«أن یبدلَهُما ۸۱4 وفي التحريو» والقلم!''' بالتشديد فيهن» یزید وشيبة» 
وحمید بن قيس» ومحمد بن صالح المري عن شبل بن عباد عن ابن كثير» وخلف بن 
والثقفي عن ابن مسلم» والزجاج عن آیوب. والاعمش طریق السعيدي» وأبو عبید ۱ 





(۱) آية: ۷۷. 

(۲) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰۸4 الحرر الوجیز۳/ 9۳۳ الاتحاف ص ۰ ۳۷. 
(۳) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص٤۸‏ البحر الحیط ۷/ ۰۲۱۰ 

)٤١(‏ مابین العقوفتین کتب في التن واحامش» وکتب فوق امامش (في أصل النسخة). 
)٥(‏ آية: ۰۷۷ 


۰۳۳ /۱ انظر: النتهی ص۰4۳ الاقناع‎ )٦( 

(۷) الباقون مهمزة وصل وتشدید التاء وفتح الخاء. انظر: الوجز ص۰۲۱ النشر ۲/ ۰۳۱۶ 
(۸) آیة: ۰۸۱ 

٥ قوله تعالی: َيِه ربا آیة:‎ )٩( 

(۱۰) قوله تعالی: ‏ رب یلعای © آية: ۳۲. 















































۸ 6 ¥ ج ت سد ع چ ن ا ی مس کج سیت سیت جس سی ہیاسمہ جا معأ ل راء ات 


عن اختياره من طريق الخزاعي عنه» ومحمد بن جریر عن اختياره أیضاٴ''. 

#رحَمّا ۹ بضمتين» يزيد غير العمري عنه ودمشقي» وبصري غير الحسن» 
وأبوي عمرو إلا الأصمعي» وهارون بن موسی؛ ومحبوبا وعبد الرزاق طريق أبي 
علي عنه» وأوقية عن العباس عنه”"» بالوجهين عبيد بن عقيل» والجهضمي عن أبي 
عمروء والواقدي من طريق الأهوازي عنه عن العباس عنه. 

ام 22 ر | x‏ 
وبصري الا خارجة» والجعفي عن آبي عمرو وابن هارون عن أيوب» وأبو عبید» 
وابن جبیر» ومحمد بن جریر عن اختیارهم"۳. 

#ف عَي حَمِمَةٍ 4 بغير ألف وبهمز الیای شيبة» وعاصم غير أبي بکر وحماد 
ابن أبي زياد» وأبان بن يزيد وعصمة عنه» وأبى زید» وجبلة عن المفضل عنه» وأحمد 
ابن جبير عن اختياره إلا أن الزهري بتليين الهمزء الباقون بألف من غير همز. 

Caf e 20‏ را القت ی فا او 7 2 

فله جرَاءَ ©" * بالنصب والتنوين» محمد بن مناذر» وأبو بحرية» ويعقوب» 
والقطعي» وعمرو بن هارون عن أيوب» وكوفي غير عاصم» الا أبا عمروء والخليل 
ابن أحمد» وحفصا عنه» والربيع بن زياد» وإبراهيم بن إسحاق بن راشد» وبکر بن عبد 
الرحمن القاضي» والأزرق عن حمزة. 

(۱) الباقون مخففاً. انظر: مصطلح الاشارات في القراءات ص 4۳ 5 النشر ۲/ ۳۱۶. 
(۲) الباقون بسکون ال حاء. انظر: الصدر السایق. 

(۲) الباقون بقطع اهمزة و تخفیف التاء فیهن. انظر: الوجز ص ۲۹۲ الاتحاف ص ۰۳۷۱ 
)٤(‏ آیة: ۰۸۲ 


.۲۱6 /۲ انظر: الصباح ۳/ ۸۷ النشر‎ )٥( 
.۸۸ آیة:‎ )٦( 


(۷) الباقون بالرفع من غير تنوین. انظر: السبعة ص۳۹۸ النشر ۰۳۱۵/۲ 























































































































لمَطلّمَ السّمسِ ١74‏ بفتح اللامء محمد بن عبد الرحمن بن محيصن» والحسن 
البصري”. 

بسن 4 بفتح السین» ابن كثير» وحميد» وأبو عمرو؛ a‏ عن 
روح وحفص والكسائي عن المفضلء ومحمد بن جرير عن اختياره'*) 

[ 9يُفْقِهُونَ 7]29#) بضم الياء وکسر القاف» حمزة» والكسائي» والأعمش› 
وطلحة وابن أبي ليلى» و خلف» ومحمد بن عيسى عن اختيارهما""". 

لجع 4 بالهمز فيهماء وكذلك في سورة الأنبیاء؟ داود بن أبي 
سالم» وأبو بكر الفزاري» وأبو حاتم عن یعقوب والمنهال بن شاذان طریق أبي 
الحسن الخاشع عنه فعنه أيضاًء وعاصم إلا الخلیلء وأبا عمرو عنه والجعفي عن 
تا مت ی کت 

٭ حرم 117 وفي قد أفلح خرجّا ےا کے فَحَرَحُ رَيْكَ اک ۱۳۱ بغیر آلف فیهن» دمشقي 
وافقه الأزرق عن حمزة في کر ر رَبك 7 سط بألف فيهن» الحسن, وأبو زيد 


(۱) آية: ۰. 

(۲) انظر: ختصر في شواذ الفرآن ص ف مفردة ا حسن البصري ص ۰۳۹۹ مفردة ابن حیصن 
ص ۲۷۲. 

.٩۳ آیة:‎ )۳( 

(5) الباقون بضم السين. انظر: الوجز ص٢٥۲‏ النشر ۰۳۱6/۲ 

(۵) آیة: ۹۳۔ 


(7) ما بين العقوفتین ساقط من التن» ومثبت في ا حاشیة. 

(۷) الباقون بفتح الياء والقاف. انظر: الوجز ص ۰۲۹۲ النشر ۰۲۱6/۲ 
(۸) آیة: ۹۶. 

۔۹٦ آیة:‎ )٩( 

(۱۰) الباقون بغر مز فیه). انظر: الوجز ص۲۹۳ النشر ۲/ ۰۳۱۵ 
(۱۱) آیة: ۹۶. 

(۱۲) آیة: ۷۲. 





















































۷س 


۰ ۷ ات ت ی شد و م وی چ کب ع ت چ ب د ب ۳ سے جامع 3 اءانت 


طریق ابي علي عنه عن ابي عمرو» وكوفي غير عاصم» وابن أبي لیلی؛ وأبي عبید 
وابن جرير عن اختيارهماء وافقهم نصر بن داود الصاغاني عن أبي عبید» ومحمد بن 
جرير هاهنا فقط الباقون حراج ریک #بألف. 

وین / سد 4”" بفتح السين» مكي» وأبو عمرو والزهري» وآبو محمد الزعفراني 
عن روح» وكوفي غير عاصم إلا حفصاً عنه» والكسائي عن المفضل عنه أيضاً وأبي عبید 
وابن جرير» وابن سعدان عن اختيارهم. 

کي 4 بنونین ابن کی وحم 

لإرّدمًا اءثُوني )۹ بالوصل وكسر التنوین» المفضل من طریق أبي الفضل الخزاعي 
عنه» وحماد بن آبي زياد من طریق المطّرّعي» والخضاتري عنه» وحسین بن علي؛ وهارون 
ابن حاتم» ویحبی بن سليمان» واسحاق بن يوسف» وعبد الجبار ابن محمد الدارمي» 
وعبد الله بن عمرو بن أبي أمية البصريء وعبد الرحمن بن أبي حمادہ والكسائي من طريق 
أبي أحمد المصري» وأحمد بن جبير من طريق أبي الحسن علي بن موسى الأنطاكي» 
والاحتياطي من طريق المطّرّعي» ومحمد بن عبد الجبار الماوردي جميعاً عن أبي بكر 
عن عاصم والابتداء على هذه القراءة بهمزة مكسورة» واختلف عن یحبی عنه» فقرأت 
على شيخنا أبي علي عن خلف. والرفاعي» وبي حمدون» وأبي عون عنه» وعن يوسف 
ابن يعقوب الواسطي عنه بالوصلء وکسر التنوين» وعن الآخرين عن بحبی عنه بإسكان 
التنوين وبمد الهمزة» وقطعها من العطية» وقرأت على أبي بكر المروزي عن خلف عنه» 
وعن أبي حفص الكتاني عن محمد بن جعفر الحربي عنه بإسكان التنوين وقطع الهمزة» 
وعن الآخرين عن یحبی بالوصل ساكنة الهمزة”*». 


(۱) آية: 45. 

(۲) آية: ۹۵. 

(۳) الباقون بنون واحدة مشددة. انظر: الموجز ص٢٥۲‏ النشر ۲/ .۳۱٣‏ 

۔۹٦‎ -۹۵ آية:‎ )٤( 

(٥)انظر:‏ جامع البيان في القراءات ۳/ ۱۳۲۳ء الوجيز ص4۱ ۰۲ النشر؟/ ۳۱۵. 
































سورة الكهف ہ جو و0 1+ ہہ ۷۱ 

#إذا سوّى 4''' بتشديد الواو من غير ألفء آبان بن يزيد وإسماعيل بن مجالد 
عن عاصم). 

رفن 4 بفتح الصاد والدال» وهي لغة تميم» وبالضم لخة حمیر(" وهما 
الجبلان» یزید وشيبة» ونافع» وحمید. والقاسم بن عبد الواحد عن ابن کثیر» والثقفي 
عن الولید بن مسلمء وأیوب؛ وداود» وأبو حاتم» وأبو بكر الفزاري عن یعقوب؛ 
وكذلك العمري من طريق إبراهيم بن عبد الرزاق عنه فعنه أيضاًء وكوفي غير عاصم إلا 
أبان والمفضلین وحفصاً إلا آبا عمارة عنه» بضم الصاد وسكون الدال» ابن محیصن؛ 
واللؤلؤي» والجعفي كلاهما عن أبي عمروء والآخرون عن عاصم كقراءتي على أبي 
علي عن الكسائي» وجبلة معا عن المفضل عنه. برفع [الصاد]'' وفتح الدالء محمد 
ابن شهاب الزهريء الباقون بضمتین(*. 

#قَالَ اءثُونی 4 بالوصل؛ ساكنة الهمزة» وفي الابتداء بهمزة مكسورة بعدها 
ياء ساكنة» الوليد بن عتبة عن [ابن ]۳ عامر» وحمزة» والأعمش» وطلحة» والکسائي؛ 
وابن جبير» والجعفي» وهارون بن حاتم» ويحيى بن سليمان» والأزرق» ومحمد بن 
عبد الجبار» وابن آبي آمية البصري» وابن أن حماد» والاحتياطي ظری آی الفضل 
الخزاعي عنه جميعًا/ عن آبي بكرء وأبو حمدون والرفاعي وأبو عون» وشعیب غير 
الحربي» وخلف طريق أبي علي عنه» ومحمد بن المنذرء وعبد الله بن عمر» ومحمد 
ابن علي الحجاج» والوكيعي طريق أبي الفضل عنه جميعاً عن يحيى عنه» وأبو زيد عن 
المفضلء وجبلة أيضاً من طريق أبي أحمد المصري» وحماد بن أبي زياد من طريق 


(۱) آیة: ٦۹۔‏ 

(۲) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰۸۵ الصباح۳/ ۸۹. 

(۲) انظر: زاد السیر ۳/ ۰۱۱۰ البحر الحیط ۰۲۱۸/۷ روح العانی۸/ ۰۳۲۲ 
)٤(‏ ما بین العقوفتین ساقط من التن» ومثبت في الحاشية. 

.۳۷۳ انظر: النتهی ص11 4 النشر ۰۳۱۲/۲ الاتحاف ص‎ )٥( 

.۹٩ آیة:‎ )٦( 

(۷) زيادة یقتضیها السیاق. 


"۳۸ 




















VY‏ ۳ جامع القراءات 
أبي علي عنه عن عاصم» وأبو العباس أحمد بن محمد البراثي عن اختيار خلف» هكذا 
ذكر أبو علي في تصنيفه عن الخضائري وأبي الحسن علي بن محمد القلانسي معا 
عن حماد هاهنا""» وفي مفرد عاصم بالوصل في الموضعین» آبو الحسن الغضائري 
عن حماد فقط» مختلف عن حماد أبو الفضل عن شيوخه عنه”". 

ما اسطّاعُوا4”'بتشديد الطاء طلحة بن مصرف» وحمزة غير العبسي إلا 
المطّرّعي عن ابن جبير عنه» والضبي إلا أبا جعفر الهاشمي عنه عن رجاله عنه» وأبي 
القاسم سليمان بن عبد الرحمن الطلحي عن خلاد» وأبي بكر بن مهران عن شيوخه 
عن خلاد» وأبي زكريا یحبی بن أحمد بن هارون المزوق عن الخلواني عنه أيضاًء وأبو 
الحسن علي بن أحمد السراج عن ابن غالب عن الأعشى عنه» وأبو محمد الزعفراني» 
ومحمد بن جعفر بن علي الخطيب طريق أبي علي عنه كلاهما عن الشموني عنه» 
وابن شنبوذ والنقاش طريق الطبري عنه كلاهما عن القاسم بن أحمد عن الشموني 
عنه» والصّمّار طريق آبي الفضل عن ابن مُتَبُوذ عنه عن حفص» بالصادہ أحمد بن 
صالح من طريق أبي علي» وأبي الحسين عنه عن قالون» والشموني غير[ابن]“ أبي 
أمية طريق الأهوازي عنه» والجعفي عن أبي بكر والخزاز عن هبيرة» وأبي الحسن 
الغضائري عن حسنون عنه أيضاء والبختري من طريق الخزاعي عن الطبري عنه 
والصَّفّار من طريق أبي الفضل عنه [عن]”*) أيوب عنه. 

قحب الذي بسكون السين ورفع الباء» ابن محيصن» وإسماعيل بن 
مسلم عن ابن كثير» والمنهال بن شاذانء وزيد غير البخاري» وأبي الحسن مروان عنه» 


(۱) وقرأ الباقون بقطع الحمزة ومدها في الحالين. انظر: البسوط ص۰۲۸ النشر؟/ .۳۱٣‏ 
(۲) انظر: النتهی ص111 . 

(۳) آیة: ۹۷. 

)٤(‏ ما بين العقوفتین ساقط من التن» ومثبت في الحاشية. 

)٥(‏ مکرر نی الأصل. 


۰۱۰۲ آیة:‎ )٦( 
























































سو رة الکهف e EE E E E‏ سے EE EEE‏ ۷۳ 
وأبان بن يزيد» وكذلك محمدان عن الأعشى على أنه اختیار أبي بکر» وابن وردان 
السلمي والشيزري طريق ابي علي عنه كلاهما عن الكسائيء وابن أبي لیلی(. 

لفلا یوم بالياء والواو زيد من طريق البخاري وهي قراءة مجاهد”", 
والصواب مثل قراءة العامة وبه أخذ. 


#أن يَنقد4* بالياء حمصي طريق أبي الفضل عنه» وعمرو بن هارون عن 
أيوب» وهم وهما إلا الرستمي طريق أبي الفضل عنه» وحماد بن عمروء والضحاك 
وابن مجالد عن عاصم» وابن أبي حماد» وهارون بن حاتم معاً عن ابي بكر وابن 
جبير عن حفص» وخلف. وابن سعدان وابن عيسى عن اختیارهم؟. 


#بوثله مداد 4 بالف بين الدالين مكسورة الميم» أبن محيصن » وهارون 
ابن موسى ومحبوب معا عن أبي عمرو والمازني» والحارث بن نبهان» وشيبان» 
والضحاك عن عاصم» والدارمي وخلاد عن آبي بكر عنه» وموسى بن حزام عن 
يحيى عنه وأبو عمارة الواقدي عن حفص عنه(. 


ولا تشك بعبادة رب أَعَدًا ۳ بالتاءہ حسین بن علي الجعفي عن آبي 
عمرو'''' الباقون بالياء»/ وکلهم سکنوا کافها. 


.۵ 58 /۳ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۸۵ مفردة ابن حیصن ص54 ۰۲۷ الحرر الوجیز‎ )١( 
.۱۰۵ آية:‎ )۲( 

(۳) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص٥۸‏ الکامل في القراءات ص۹4 ۵ البحر الحیط ۰۲۳۱/۷ 
)٤(‏ لاقم . 

)٥(‏ آیة: ۱۰۹۔ 

۰۳۱۲/۲ الباقون بالتاء. انظر: الموجز ص٤٥۲ النشر‎ )٦( 

.۱۰ ٩ آیة:‎ )۷( 

(۸) الباقون #بمتله ده بفتح ا میم من غير آلف بين الدالین. انظر: البهج ص ۰۱۱۰ المصباح ۳/ ۰۹۱ 
)٩(‏ آية: ۱۱۰. 

(۱۰) خطاباً على الالتفات من العَيْبة إلى الخطاب ثم الثَفْتَ في قوله بان رید 4 إلى الأول. انظر: 

الدر المصون .٥٥۸/۷‏ 


۸ب 























۷3٣۹٤‏ سسس سس سس سس ل سا ب ند حا مخ القراءات 

اختلفوا فيها في فتح تسع ياءات: قوله تعالى: نآ ای ور آحدا 4 
موضعان۳ ٭ فى رت أن 4" وفِستَحدن ان وین دونو 4( 
وفلامعی صر € ثلاثة مواد ٦‏ فتحهن محمد بن مناذر المدنی» وافقه يزيد» وشيبة» 


ونافع غير كردم بن خالد» وحميد بن قيس إلا في 'مَییَ 4 فیهن» وابن كثير» وابن 
محیصن» وأبو عمروء وكردم بن خالد والنوفلي عن ابن بكار إلا في ِسَتَِدُن۹؛ 
زاد ابن كثير» وابن محيصن» تسكين ياء من دُوني؟٭؛ وفتح حفص وأبو زيد من 
طريق أبي علي عنه عن المفضل لمَىَ 4 فيهن» واختلف عن المفضل من طريق أبي 
الفضل عنهہ وأنا قرأت على أبي بكر بالوجهین. 

واختلفوافيهافي حذف ست ياءات في وسط الآي: قوله تعالی: فهو 
امه 74" أثبتها في الوصل يزيد» وشيبة» ونافع غير سالم عن قالون عنه» والثقفي عن 
ابن مسلم» والحسن: وأبو عمروء وأثبتها في الحالين سلام» ویعقوب. وسهل» وقوله 


2 2 


تعالی: يي 74 إن تزن ۱۹ (آن تن ۱۷4 جنس .ما 


(۱) آية: ۲۲. 

(۲) آیة: ۰۳۸ ۲. 

(۳) آية: 6۰. 

. 1٩ آية:‎ )٤( 

(6) آیة: ۲ ۱۰. 

(5) آية: ۰7۷ ۰۷۲ ۷۵. 

(۷) انظر: المنتهی ص ۰47۷ المصباح ۳/ ۰٩۱‏ مصطلح الاشارات في القراءات ص44 ۰۵ النشر 
۳۱۲ 

(۸) آیة: ۱۷. 

(۹) آیة: 5 ؟7. 

(۱۰) آیة: ۳۹۔ 

. ٤١ :ةيآ)١١(‎ 

. ٦ آیة:‎ )۱۲( 



































سمو وب 05 الکهفت متو 5 تا م8 ٦‏ ۷ 


ارس مس 


كنا تبغ بیاء فیهن في الحالین ابن محيصنء وابن كثير غير ابن فليح عنه 
وسلام ویعقوب. وافقهم ابن فليح في نی فقط » بياء في الوصل فیهن» 
يزيد» وشيبة» ونافع» والحسن» وأبو عمرو» وسهل» وافقهم الكسائي في انی 2# 
والبختّري طريق أبي الفضل عنه عن ابن بشار في #أأَنَيَبدِيّنٍ ۹4ء وهكذا ذکر أبو 
علي في مفرد حمزة عن الكسائي عنه» واختلف عن ورش في إن درن وقرأت 
على أبي بكر المروزي عن ابن الصَّلت عن شيوخه عن ورش بغير ياء في الحالين 
كقراءتي عن البخاري من طريق ابن مهران عنه» وعن الآخرين عن ورش بياء في 
الوصل دون الوقف» وقرأت على الأهوازي عن عمرو بن بشار عن ورش عن أهل 
مصر عن الأزرق عنه بغير ياء في الحالين» وعن الآخرين عنه بياء في الوصل)» 





ذكر الإدغام 


ر: 9 الك م۳4 شش 104 قآ یت ۱۳6( 
يما € ام بهم 1 ید 2 4 مل ل کل ئوہ 7 1 


.55 آية:‎ )١( 

(۲) انظر: ا منتھی ص ۰4۷ جامع البيان في القراءات ۳/ ۱۳۳۰ء الوجيز ص 4۲ ۰۲ المصباح ۹۱/۳. 
(۳) آية: .١١‏ 

.۱۳ آية:‎ )٤( 

(۵) آیة: ۱۵ . 

. ۱٩ آیة:‎ )٦( 

(۷) آية: ۲۱. 

(۸) آیة: ۲۲ 

.۲ ٩ آیة:‎ )٩( 

(۱۰) آیة: ۲۷ . 

















۳۹ 


گس دی یج جامع القر اءانت 


لد َة 7 یی کنا ۳۹ هسیر ۳4 6ل ۵4 
جنک فلت 44 ی لم04 س9 «انیر نیش 4 
ام ی4٥ا‏ مک تاب تشر 4 ٩9‏ ا عر 074 
وا سیآ ۱۹ کال ۳ ۳۹136۲ اریت 094 وک 
م4" وی رر دب رہ ےہ 


فذلك/ أحد وثلاثون حرفاء فجملة الحروف المدغمة من سورة فاتحة الكتاب إلى آخر 


٦ 
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سورة الکهف ستملة حرف واحد عشر حرفاه وفی بعضها حلاف. 


(۱) آیة: ۲۸. 
(۲) آیة: ۲۹. 
(۳) آیة: 4 ۳. 
(4) آية: ۳۷ء ون الأصل (فقال له). 
)٥(‏ آیة: ۳۹. 
)٦(‏ آیة: 4۸. 
(۷) آية: ۵۰. 
(۸) آیة: ٥٦‏ . 

. 9۸ آیة:‎ )٩( 
.1۰ آیة:‎ )۱۰( 
. 1۱۳ آیة:‎ )۱۱( 
۔٦٦ آیة:‎ )۱۲( 
.۷۳ آية:‎ )۱۳( 
.۷۷ آیة:‎ )۱۶( 
۰۸۸ آیة:‎ )۱۰( 
.۹۰ آیة:‎ )۱۰( 
.۹۶ آية:‎ )۱۷( 
.۱۰ ۲ آية:‎ )۱۸( 
.۱۰ ٩ آية:‎ )۱۹( 





























ذكر الإمالة 


قوله تعالى: 8 ولا لَجَعِلُونَ 4“ يميل الجيم قليلاء ربهر ۳4 
وفلإسَادِشمُمَ 4ء و#ثامنهم* يميل الراء والسين والشاء منهما إمالة يسيرة» فلا 
ثُمَا رٍ4 يميل الميم» واختلف عن أبي عمر عن الكسائي» وقد مر ذكره طإلَاء]ء 
ظهرًا € يميل الراء قلياك من تاب ريك ۲۷۱۹ء من أَسَاورَ 4 يميل السین 
قلیلا؛ لها 4 يميل اللام شيئاً يسي رأ لین عب ادن ۷4 کین 4" يميل 
السين قلياد في عَين حامية ۲ يميل الحاء قليلاء یداه € يميل الدال قليلاء لني 
کی ۳ يميل الياء كل القرآن إمالة لطيفة. 


(۱) آیة: ۰۸ 

(؟) آية: ۷۲ 
(۳) آیة: ۲۷۔ 
)٤(‏ آية: ۰۳۱ 
)٥(‏ آیة: ۳۳. 
)٦(‏ آية: 56. 
(۷) آیة: ۷۹. 
(۸) آیة: ۸۹۔ 
(۹) آية: ١‏ ۰۱۰ 



































۶۸ ۔۔ہ یک ا 1۳ ۳ سے جامع القراءات 


سورة مریم 


مکی وعددها تسعون وثمانى آيات فى المدنى الأول» والشامى» والبصري» 
والكوفي» وأيوب» وقول عطاء بن یسار» وهي في قول المدني الأخير والمکي 

اختلافها: ثلاثة أحرف ڪهيمَص 4 كوفي» رد فيلكتب رهم 4 مدني 
الأخير» ومکی؛ فده لد الما ما که مدنيان» وشامي» وبصري» واو : 


وهي تسع مئة واثنان وستون كلمة» وعدد حروفها: ثلاثة آلاف وثمان مئة حرف. 
ذكر الحروف 


قوله تعالى: (كاف هايا عین صاد) بفصل الحروف بعضها من بعض بأدنى 
سکتة يزيد غير أبي عمر الدوري عنه» بکسر الھاء وفتح الياء» محمد بن مناذر» 
واليزيدي إلا ابن جبير غير أبي علي عنه» والطوسي عن أبي شعيب عنه» وشجاع 
والعباس غير أبي أحمد المصريء وأبو زيد طريق اللنباني عنه» وأبو معمر والقصبي 
عن عبد الوارث جميعاً عن أبي عمروء والزْجّاج من طريق أبي القاسم عبيد الله بن 
نافع العنبري» ومحمد بن يحيى كلاهما عن آیوب. بضده حمصي طريق أبي الفضل» 
ودمشقي غير الوليد بن مسلم عنه والبّلخي عن الأخفش عن ابن ذكوان» والخلواني 
الا من طريق أبي الفضل الخزاعي عن ابن شاذان» وابن عبدان عنه عن هشام» وحمزة» 
والأعمش من طريق نعيم بن يحيى» وطلحة وخلف» وابن سعدان عن اختيارهماء 


(۱) آیة: .٤١‏ 
)٢( -‏ انظر: البیان في عد الآي ص۱۸۱ الصباح ۳/ ۹۰ء جال القراء ۲۹٥۰/۱‏ الإتحاف ص۳۷۵. 

















وأبو زيد من طريق أبي الفضل عنه عن المفضلء بفتح الهاء وإشمام الياء شيئاً من 
الکسر حماد بن عمرو» والضحاك بن ميمون عن عاصمء وأحمد بن فرح عن جبلة» 
والطوسي عن أبي زيد كلاهما عن المفضل» ومحمد بن المنذر عن يحيى/ عن أبي 
بكر» بكسرهماء الكسائي» وأحمد بن فرح من طريق ابن مهران عنه عن الدوري 
وأحمد بن جبير كلاهما عن اليزيدي» وأبو أحمد المصري عن العباس وعن جبلة 
أيضاً والآخرون عن أبي عمرو إلا الأصمعي؛ وخارجة والجهضمي عنه» والربيع 
ابن ثعلب» وعبيد الله بن علي كلاهما عن الوليد بن مسلم وعاصم غير حفص؛ 
وأبان» وشيبان» وابن مجالد عنه» والكساتي والبرجمي إلا آبا علي عنه» والجعفي؛ 
وابن جبير» والاحتياطي من طريق الأهوازي عنهم» وابن غالب» والبرجُمي معاعن 
الأعشىء» والقاسم بن أحمد عن الشموني عنه» وأبي الحسن الغضائري عن العليمي 
عن حماد» بإمالة لطيفة فيهماء محمد بن جرير عن اختياره» بين بین يزيد غير الدوري 
عنه» وشيبة» والزهريء ونافع» ويونس بن حبيب عن أبي عمرو» والحسن بن علي 
الثقفي عن ابن مسلم» والطوسيء والمسكي غير أبي بكر المطرز عنه كلاهما عن أبي 
حاتم» وأبو عبيد» وابن عيسى» وابن سعدان» وابن جبير عن اختیارهم» إلا أني قرأت 
على شيخنا أبي علي عن الأصمعي» وعن خلف» وابن المسيبي وعن البلخي عن 
إسماعيل» وعن قالون الا عن الشحام» وابن صالح» والقاضي عنه» وعن ورش إلا 
عن عمرو بن بشار» وأبي الأزهر» ويونس» وأهل مصر عنه» بفتح الهاء والياء كالباقين 
وهم مکي» والدوري عن یزید وحمصي طريق أبي علي عنه» والخلواني عن هشام 
غير أبي الفضل إلا من طريق البّلخي عنه. والبّلخي عن الأخفش عن ابن ذكوان» 
والحسن» وسلام» ويعقوب» والاصمعي؛ وخارجة» وعلي بن نصر الجهضمي غير 
أبي عمروء والزجَاح من طريق الماوردي وابن هارون كلاهما عن أيوب» وأحمد بن 
الخلیل» وعبد الله المؤدب» وأبو بكر المطرز جميعاً عن أبي حاتم» وحفص وأبان» 
وشيبان» وابن مجالد عن عاصم» والكسائي» وحسين بن علي الجعفي؛ والبر جمي 
غير أبي علي عنه» وابن جبير» والاحتياطي من طريق الأهوازي عنهماء وابن غالب» 


۹ / لے 














۰ ۷۷ وی رخ E‏ لہ ٹیش جا مع القر اعانت 


والبرجمي عن الأعشىء والقاسم بن أحمد الخياط عن الشموني عنه» والغضاتري 


۱ عن العليمي عن حماد وابن أبى ليلى زائدة بن قدامة عن الأعمش» وقرأت على 


أبي علي عن أبي عبد الله الأرجاني عن النقاش عن القاسم بن آحمد عن الشموني 
بالوجهين بفتحهما وبكسرهما أيضاًء وعن الحسن رفع الهاء وفتح الیاء!''۔. 

إظهار الدال» يزيد غير الدوي عنه وشيبة» ونافع غير أبي الربيع سليمان بن 
مسلم بن جمّازء وإسماعيل طريق ابن مجاهد عنه» وابن صالح عن صاحبيه» وابن 
سعدان عن المسيبي من طريق الأهوازي عنهماء وعبد الله بن كثير» وحميد» وعبد 
الزراق من طريق/ أبي علي عن ابن عامر» وأحمد بن نصر بن شاكر من طريق أبي 
الحسين الكبائي عنه وأبو محمد الزعفراني كلاهما عن ابن عتبة» وسلام» ويعقوب 
غير أبي الحسن الغضائري عن التمار عنه» وعمرو بن هارون عن أيوب» وعاصم» 
وقاسم من طريق الخزاعي عنه» وأحمد بن جبير عن اختياره» وقرأت على الأهوازي 
و 

وسمعت أبابكر المروزي يقول: سمعت الخزاعي» يقول: سمعت الشذائي» 
يقول: سمعت أبا بكر بن مجاهدء يقول: وينبغي أن يلفظ بالكاف والعین والصاد وزناً 
واحداء والصاد آطول قليلاً لعلة الإدغام””» وذلك لأنھن على ثلاثة أحرف أوسطهن 
ساكن فتمكن ليظهر الألف من كاف وصاد والياء من عين ويلفظ بالهاء والياء على 
مقدارهما بلا مد لآنها على حرفين حرفين الأول متحرك والثاني ساکن» وهذا أصل 
لكل ما يرد عليه من الهجاء في القرآن. 

قال أبو بكر الشذائي: وكل ما كان من الحروف المتهجاة على ثلاثة أحرف 


)١(‏ انظر: المنۃ 9 الكامل فى القراءات ص۰۳۳ الإشارات في القراءات 
ص ۱ رت : 
ص٥٥٥٤‏ الإتحاف ص۳۷۹ . 
(۲) انظر: ا منتھی ص۰4۹ المصباح ۳/ ٥۹ء‏ النشر ۰۷۱/۲ 
(۲) إلى هنا في الإيضاح /١‏ ٣٦۳۔‏ 


























سورة مریم سس : ۷۷۱ 


الأوسط منها حرف من حروف المد واللین فآمدد ذلك الحرف لثلا پلتقي ساکنان 

وهما حرف الین والحرف الذي بعده» ومددت لأن المدة في نية حركة. 

ريا“ رفع أبو القاسم الحسن بن علي الثقفي عن ابن مسلم(. 
کے ۳ بفتح الخاء والفاء وتشديدها وکسر التا» لالموالي 4 ساكنة لیا 

الثقفي» وأبو القاسم عبيد الله بن علي الأنصاري كلاهما عن ابن مسلمء قال: يعني ذهبت 

الموالي'''ء وهي قراءة عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عن . 
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«عبدهز 


#يرثني ویر بجزم الثاء فيهماء محمد بن شهاب الزهري» وأبو عمرو 
غير الجعفي» وعبید ابن عقيل والجهضمي عنه والأعمش» وطلحةء والكسائي؛ 
ومحمد بن عیسی عن اختیارہ'''. 
با ۳4 و لصا 74 وی ۱۱4 و کی 1174 بكسر أولھن: حمصي 
طريق أبي علي عنه» وهماء والأعمشء وابن أبي لیلی» ومحمد بن عیسی عن اختیاره» وافق 
حفص غير الخزاز طريق الأهوازي عنه إلا في لإبكِيًا ۱۳ وذكر أبو علي في تصنيفه عن 
أبي بَحرية #عِتِيًا 4 بکسر العین فقط لا غير» وفي مفرده عنه كما ذکرنا والله أعلم. 


(۱) آیة: ۲. 
(۲) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص٦۸‏ النتهی 459 . 
(۳) آیة: ۵. 


.096 انظر: الکامل في القراءات۱/‎ )٤( 
۰۲۱ /۷ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص٦۸ الحرر الوجیز 5 / ۰۵ البحر المحيط‎ )٥( 


۔٦ آية:‎ )٦( 
.۳۱۷ /۲ وقرأً الباقون برفع الثاء فيهما. انظر: الموجز ص٢٥۲ النشر‎ )۷( 
آیة: ۸۔‎ )۸( 


(۹) آية: ۷۰. 

.۷۲ :ةيآ)٠١(‎ 

(۱۱) آیة: 9۸ . 

()الباقون بضم آواتلهن. انظر: النشر ۰۳۱۷/۲ 























f‏ / اس 


۷)۷ ت سد جا مع القراءات 
هو علي هين # بكسر الياء من لعَليٌ٭ في الموضعین( وهو من نحو قوله: 
یمرک 4 على قراءة حمزة» والحسن وحدہ('گ والفتح أشهر وأقوي. 
#وقد حَلَقنَاكُ 4 بنون وألف على التعظيم» هماء والأعمش» وطلحة» ومحمد 
ابن عيسى عن اختیاره. 
وَبرا٭ بكسر الباء في امرض الحسن» والعمري عن يزيد" . 
لب لك 4 شيبة» والزهري» وابن مناذر» والأصمعي» وورش عن نافع 
والحلواني» وأبو سلیمان عن قالون وأبو الحسن آحمد بن عثمان بن جعفر بن بویان 
من طریق أبي علي عنه عن أبي تشیط عن قالون» وحمصي طریق الاهوازي عنه 
والحسن: وأبو عمرو» ویعقوب"". 
مَلَجَاءَهَا ۳۹ بإمالة الجيم» طلحة وزائدة بن قدامة عن الأعمش» بغیر همز 
قبل الهاء» الحسن وحده(” 8 
#المخاضٌ #/ بكسر الميم» أبو يعقوب الأفطس عن ابن كثي ر وهما لختان 


(۱) آیة: 4 ۲۱. 

.۲۲ إبراهيم:‎ )٢( 

(۳) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص٦۸‏ شواذ القراءات ص۲۹۸ مصطلح الإشارات في 
القراءات ص 65۰ . 

)٤(‏ وقرأ الباقون بالتاء من غير آلف. انظر: الموجز ص۷٥۲‏ النشر ۲/ ۳۱۷۔ 

.۳۲ ۰۱ آیة:‎ )٥( 

.۵۵۱ انظر: شواذ القراءات ص۹۸ ۰۲ مصطلح الاشارات في القراءات ص‎ )٦( 

(۷) آیة: ۱۹ . 

(۸) وقرأ الباقون مهمزة مفتوحة بعد اللام. انظر: التذکرة ص ۳۵۲ الوجز ص ۲۹۷ . 


.۲۳ آیة:‎ )٩( 
انظر: شواذ القراءات ص۰۲۹۸ مصطلح الإشارات في القراءات ص ۰۵۵۱ فتح القدیر‎ (١ 9 
۳/۳ 


(۱۱) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص ۸۷»شواذ القراءات ص98 ۰۲ البحر المحيط ۷/ ۰۲۵۱ 






































سس ۷۷۳ 


صو ره عريم اس وت کوبت 


بمعنى واحد مثل الحصاد والحصاد ونحوه والفتح أشهر فيهما. 


م و بو مر 


#وکنت سيا 4 بفتح النون» الأصمعي» والأزرق عن آبي عمرو» وحمزة 
وحفص إلا الغضاتري» وعن هبيرة عنه» والاعمش» وطلحة وابن آبي لیلی» و خلف 
من طریق آبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبري عن اختیاره(. 


من تیا 4 بکسر المیم والتاء» مدني غير الزهري» وابن محیصن: وأبو بكر 
أحمد بن محمد النوفلي عن ابن بكار» وعیسی بن عمر الهمداني» ونعیم بن يحيى 
كلاهما عن أبي عمروء وأبو حاتم» وروح من طريق أبي العباس المعدل عنه» وابن 
هارون عن أيوب» وكوفي غير عاصم [إلا حفصاًء وابن مجاهد» وحماد بن عمرو 
عنه» وخلاد» وابن صالح عن أبي بكر ]”" وآبا زيد» وجبلة عن المفضل عنه*. 

#ويسَاقِط ۴4 بالياء» ابن مناذر و حمصي» وإسحاق بن یوسف الأزرق عن آبي 
عمروء والقصبي طريق أبي علي عنه عن عبد الوارث عنه» ويعقوب وسهل وحماد بن 
أبي زياد» وشيبان عن عاصم» والغضائري عن الواسطي عن شعيب عن یحیی؛ وأبو 
عبد الله الأزرق القزويني عن ابن [أبي]' سريج النهشلي» وعمر بن بكير» وعمر بن 
نعيم بن ميسرة الرازي عن الکسائي» وابن رُستم عن نصير عنه» وابن أبي نصر من 
طريق أبي علي عنه فعنه أيضاً بالتاء خفیف. عبيد بن عقيل وعبد الوارث إلا القصبي 
عنه كلاهما عن أبي عمرو وحمزة» وأبان عن عاصم» وخلاد عن أبي بكر والخزاز 
عن هبیرة» والأعمش» وطلحة وأبو عبيد» ومحمد بن جرير عن اختيارهماء بضم 


.۳ ۱۷ /۲ الباقون بکسر النون. انظر: الإعراب للنحاس ۰۳۰۸/۲ النشر‎ )١( 
۔٤٢ آية:‎ )۲( 

(۳) ما بین المعقوفتين ساقط من المتن» ومثبت في الحاشية. 

۰۳۱۸/۲ الباقون بفتح ا میم والتاء. انظر: النشر‎ )٤( 

.۲۵ آية:‎ )٥( 

)٦(‏ زيادة يقتضيها السياق. 









































۷ مسب لے سے ب جامع القراءات 
التاء مثل «تفاعل» الهمداني» وعبد الوهاب بن عطاء كلاهما عن أبي عمرو» وحفص 
إلا الخزاز» والطوسي عن هبيرة عنه» وأبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
مثله بالیاء» الحسن وحده الباقون بفتح Ae‏ 

فا رن ۳4 بياء ساكنة خفيفة النون؛ مثل «جرین». طلحة وحده("» كأنه لا 
يدخل النون الثقيلة فيه قال: وقد روی ذلك عن يزيد وشيبة» ونافع» بهمزة مکسورة» يونس 
ابن حبيب» وأحمد بن موسى اللؤلؤي كلاهما عن أبي عمروء والخلواني عن الدوري عن 


اليزيدي عنه. 


7 


قو لح #(0) بنصب الام دمشقي» والحسن» ويعقوب» والقطعي؛ وعمرو 
ابن هارون عن أيوب» وعاصم: وزائدة بن قدامة عن الأعمش فیه۳). 


سر ور 
35 


مرون ٭ بالتاء» محمد بن إسماعيل» وحمصی طريق أبى على عنه» ودمشقی؛ 
والجعفي واسحاق بن يوسف كلاهما عن ان عمرو» وزید وآبو حاتم» وداود» 
والفزاري والمنهال طریق ابن عبد الرزاق عنه» وأبو العباس المعدل وهبة الله معا عن 
روح شیع عن يعقوب» الاھ والقطعي» وعمرو بن هارون عن أيوب» 
وكوفي غير أحمد بن جبير عن اختیاره(. 

() انظر: المنتهى ص ۰ ۰4۷ المصباح 7/ ۹۷ء النشر ۳۱۸/۲۔ 

. ۲٦ آیة:‎ )٢( 

(۳) انظر: المحتسب ۲ شواذ القراءات ص ۰۳۰۰ إعراب القراءات الشواذ ۲/ ٤١‏ . 


. ٤١ /٢ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۸۷ الحتسب‎ )٤( 
۔٣ آیة:‎ )٥( 


۰۳۱۸/۲ الباقون بالرفع. انظر: التيسير ص۰۱۹ النشر‎ )٦( 

(۷) فهد بن الصقرء روى القراءة عرضاً عن يعقوب ا حضرمي وهو من جلة أصحابه وعن أيوب 
ابن المتوكل» روى القراءة عنه ابن آخته إبراهيم بن خالد. انظر: الغاية ۲/ ۹۰۷. 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من المتن» ومثيت في الحاشية. 

(9) الباقون بالياء. انظر: مصطلح الإشارات في القراءات ۵۵۳. 


























ےہ سس ہے مع VYe‏ 


و مر : 
عا 20 بفتح اللام الحسن» وهارون بن موسى» وعيسى بن عمر/ 
عن اختياره» وعاصم إلا أبا عمروء والخليل» والضحاك والمفضلین غير آبي زيد 
عنه» وأبا بكر طريق علي» ويحيى بن سليمان» وأبي عمارة» وابن جبير إلا من طريق 


الخزاعى عنه» وأبا عبد الله العجلى عن يحيى عنه”". 
لإذایتی عَلَيهه 4 بالیای ابن محیصن:؛ وابن الل 
أَضَاعُوا الصّلَوَاتٍ 4 بألف على الجمع وبكسر التاء في اللفظء الحسن 


حده( وكذلك هو في قراءة ابن مسعود". 

جَنَاتُ عَدن اي 4" برفع التاءہ أحمد بن موسى اللؤلؤي» وإسحاق بن 
يوسف الأنباري» وخالد بن جبلة عن أبي عمروء وزائدة بن قدامة"» بغير ألف. 
وبضم التاء أيضاً على واحدة» الحسن وحده( ۲ . 


نوَرَتُ ۱4 بفتح الواو وتشديد الراء» من التوریث» حميد بن قيس» والحسن؛ 
ومحبوب وعدي ابن الفضل» وأبو جعفر الرواسي عن أبي عمرو» وژویس» والسيرافي 


.۵۱ آية:‎ )١( 

(۲) الباقون بضم ا میم وكسر اللام. انظر: المستنير ص۷۲٤‏ . 

(۳) آية: ۵۸. 

(٤)انظر:‏ النتهی ص ۰4۷۱ مفردة ابن حيصن ص ۰۲۷۷ البحر المحيط ۷/ ۰۲۷۷ 

.۵٩ آية:‎ )٥( 

.5 ۵۳ انظر: مفردة الحسن البصري ص۰۳۷ مصطلح الا شارات في القراءات ص‎ )٦( 
۰۲۲/۶ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۸۸ء الحرر الوجیز‎ )۷( 

(۸) آية: 5۱ 

(۹) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۰۸۸ 

(۱۰) انظر: مفردة الحسن البصري ص ۰۳۷۵ مصطلح الا شارات في القراء‌ات ص ٠٥٤‏ . 


71۳ آية:‎ )١١( 















































1 اک کہ ہے جا مع | لقر راع أت 


سے سے 


عن داود كلاهما عن یعقوب. وأبو القاسم الطوسي عن هبيرة. 


#إذا ما یٹ4 بکسر الهمزة على الخبر زائدة بن قدامة» واختلف عن ابن 
عامرء فقرأت على شيخنا أبي علي ۔رحمہ الله_عن الوليد بن مسلم» وعن الأخفش» 
والبلخي عن هشام» وعن ابي بكر الداجوني» ومحمد بن موسى عن ابن ذكوان» وعن 
الأخفش غير هبةء وأبي بكر النقاش والبلخي عنه عن ابن ذكوان بهمزة مكسورة على 
الخبر وعن الآخرين عنه بهمزتين على أصولهم» وقرأت على أبي بكر المروزي 
رحمه الله عن أحمد بن نصر بن شاكر عن ابن عتبة» وعن أبي الحسن عن الأعرج عن 
الا عفش عن ابن ذكوان بهمزتین» وعن الأخريق عنه بهمزة مکسورة علی الخبر (. 

للسَوف أ خرّجخ4 بفتح الهمزة ورفع الرای هارون بن موسى» وأبو العباس 
الليثي کلاهما عن آبي عمرو. 

لیڈ ڪر خفیف. شيبة» ونافع» وابن مناذر» وشامي غير ابن مسلم عنه» 
والحسنء والجعفي» ويونس» واللؤلؤي عن أبي عمرو وأبو معمر عن عبد الوارث 
عنه» وسلام وأبو حاتم» وزید سے وهبة الله كلاهما عن روح؛ والمنهال 
طريق آبي الحسن الأنطاكي عنه. وعاصم(. 

«#نْمْ بفتح الثاء تنج © بتاء مفتوحة» وتشدید الجیم ونصبهاء آبو بكر 
محمد بن عبد الرحمن بن آبي لیلی» بالیاء وسکون النون» وتخفیف الجیم من آنجی 
(۱) الباقون بسکون الواو وتخفیف الراء. انظر: النشر ۰۳۱۸/۲ الاتحاف ص ۳۷۸. 
(۲) آية: 55. 
(۳) انظر: النتهی ص 41/7» المصباح ۳/ ۹۹ء الاتحاف ص۳۷۹. 


.۹۹ انظر: ختصر في شواذ القرآن ص۸۸ الصباح۳/‎ )٤( 
آية: ۷٦۔ ہے‎ )٥( 


.۳۱۸ / ٢ الباقون بالتشدید مع فتح الكاف. انظر: التيسير ص۰۱4 النشر‎ )٦( 
.۷۲ آیة:‎ )۷( 
































سورة مریم سس سسجت ۷۸۷۸۳ 


ينجي» حمصي طریق آبي علي عنه» بنونین خفيفة الجیم» ابن محیصن ویعقوب غير أبي 
الحسن الغضائري» والكرجي» وأبي بكر بن مقسم» وهبة عن التمار عن رُویس/ عنه» 
والكسائي» والأاعمش طریق السعيدي عنه» ومحمد بن عیسی عن اختیاره. 


خير ماما بضم المیم ابن كثير» وابن محیصن» وحمید والمکیون؛ 
وعلي بن نصر الجهضميء وأبو زيد طريق أبي علي عنه كلاهما عن أبي عمرو. 

ریا بتشديد الياء بلاهمز يزيد وشيبة» والزهريء ونافع غير الأصمعي» 
وابن جمّاز وخارجة» وورش إلا النحاس عن أصحابه من طريق ابن شنبوذ» ودمشقي 
غير ابن عتبة» وعبد الرزاق من طريق الأهوازي عنهما عنه. والخلواني والأخفش عن 
هشام» وابن جرير عن ابن بكار عنه» ومحبوب عن أبي عمروء والقرشي» والقزاز عن 
عبد الوارث عنه» وابن هارون عن أيوب» وحماد ابن عمرو والضحاك وابن نبهان 
عن عاصم» وال رجمي من طريقيه» وأحمد بن جبير» وأبو إسحاق إبراهيم بن منصور 
الخفاف الآدمي» ومحمد بن إبراهيم الخواص الزاهد عن الأعشى» وأبو بكر النقاش» 
وحماد الكوفي إلا من طريق أبي الفضل عنهماء وأبو علي النقار جميعاً عن القاسم بن 
أحمد الخياط» وأبو محمد الزعفراني کلاهما عن الشموني عنه بالوجهين» الأصمعي 
عن نافع"* هكذا ذكر أبو علي في مفرد عاصم عن النقاش» والنقار والله أعلم. 

بياء قبل الهمزة والمد بوزن وريعا قال: فهي من المقلوب نحو جبذ وجذب» 
ونحو ذلك» حميد بن قيس الأعرجء بالزاي المعجمة» وتشديد الياء على إرادة الهيئة 
والزينة» قال الفراء: تقول العرب: زيبت الجاري أي زینتھا وهيآتها”". الخلواني عن ابي 


() انظر: المحرر الوجيز 4 / ۰۲۸ مصطلح الإشارات في القراءات ص٥٥٠٠‏ . 
(۲) آية: ۷۳. 

(۳) الباقون بفتحها. انظر: الصباح ۳/ ۹۹ء النشر ۰۳۱۸/۲ 

.۷  :ةیآ‎ )٤( 

. ٠١١ /۳ انظر: ا منتھی ص ۰4۷۲ الصباح‎ )٥( 

۰۱۷۱ انظر: معاني القرآن۲/‎ )٦( 



































۳ 





که مر سر ی 


NT ۷۵۸‏ ی 0010000 و - جامع القراءات 
معمر عن عبد الوارث: الباقون بالراء غير المعجمة» وبهمزة ساكنة قبل الياء» وإذا وقف 
عليها حمزة ترك همزتها وأشار إليها بصدره وقد ذكر ذلك فيما مضى من الكتاب. 

لدا بضم الواو وسكون اللام حيث كان من غير استثناء الأصمعي عن 
أبي عمرو» وافقه نعيم بن یحبی عن الأعمش في الجميع إلا في الأنبياء قوله تعالی: 
« وقالو دمن ولا 4 فإنه يفتح الواو لا غير» وحمزة» وعلي» وطلحة» وابن 
أبي لیلی؛ ومحمد بن عیسی عن اختياره هاهناء آربعة مواضع”"» وفي آخر ال ز خرف( 
وفي نوح(* ستة مواضع لا غير» وشیبان عن عاصم» ویحیی بن سلیمان عن آبي بكر 
عنه» والواقدي عن حفص هاهنا فقط آربع کلمات وابن کثیر» وابن محيصن» وخارجة ۱ 
عن نافع؛ وبصري غير أيوب في سورة نوح؛ قوله همَالْمُووكدة04 إلا أن الحسن» ١‏ 
وخارجة بکسر الوا و هكذا ذكر أبو علي في تصنيفه عن خارجة. 

يَومَبحضَرُ ا“ بياء مر فوعة/ وبفتح الشين» #المتَقُونَ4بالواو يساق 4© 

بألف وبياء مرفوعة» #المُجْرِمُونَ 4 بالواو الحسن!''' وهي قراءة علي بن الحسن 
ابن علي؛ ولا يقرأ به لمخالفته المصحف. والصواب مثل قراءة العامة" وبه أخذ. 


(۱) آیة: ۸۸۔ 
(۲) ایة: ۰۲۰۱ 
(۳) آیة: ۰۱۵ ۰۷۷۰۳۵ ۰۱۱۱ 
)٤(‏ آیة: ۸۱. 
)٥(‏ آية: ۲۱. 
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.۲۱ آية:‎ )٦( 

(۷) انظر: المنتھی ص ۰4۷۳ الكامل في القراءات ص ٦۹٦‏ الصباح ۳/ ۰۱۰۰ 

(۸) آية: ۸۵. 

.۸ 5 آية:‎ )٩( 

(۱۰) انظر: ختصر في شواذ القرآن ص٩۰۸‏ مفردة الحسن البصري ص ۰۳۷۷ مصطلح الاشارات 
في القراءات ص۵1 ۵. 

(۱۱) فی نشرک بالنون وضم الشينء رون € بالنون» مرت » بالیاء. 
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كاد" وفي عسق''' بالياء فيهماء نافع وعدي بن الفضل» وأبو العباس 
الليثي كلاهما عن أبي عمروء وآیوب. والكسائي» وابن عيسى وابن سعدان عن 
اختيارهماء كيف شئت» العباس عن أبي عمرو في قول ابي علي عنه» هاهناء بالتاء 
وهناك بالياء عبيد بن عقيل عن أبي عمروء والخزاز طريق أبي أحمد المصري عنہ'''. 

یتفر وفي عسق بالنون فيهما الزهري» وحميد بن قيس» وحمصي 
طریق الأهوازي عنه» وأبو عمرو إلا من آذکرهم عنه» وسلام» ویعقوب» وسهل غير 
أبي الحسن العنبري عنه» وطلحة وأبو عبيد» وأبو بكر إلا آحمد بن جبير عنه» وآبو 
عمارة عن حفص» والخزاز عن هُبيرة» والغضائري عن حسنون عنه أيضاًء والكسائي 
عن المفضلء وكذلك أبو زید» وجبلة من طريق أبي الفضل الخزاعي عنهما عنه» 
وافقهم دمشقي إلا الثقفي عنه وحمزة» وخلف هنا بالوجهين فيهماء هارون العتکي؛ 
والعباس من طريق الأهوازي عنه كلاهما عن أبي عمروء بالتاء والنون وتخفيف الطاء 
على وزن «يتفجرن)» و «يتقطعن)» يونس بن حبيب النحوي» وأبو زيد الأنصاري طريق 
أبي علي عنه كلاهما عن أبي عمرو» وهي لغة على قول من يقول: الإبل تشمن* 
الباقون بالياء والتاء» وتشديد الطاء في الموضعين. 


إلا آتِ € بالتنوين» #الرّحمسَ4” بنصب النون» طلحة وحده”". 


هل تخس € بفتح التاء وضم الحاء حمصي من طريق أبي الفضل الخزاعي 


(١)آية:‏ ۹۰۔ 

(۲) آية: ۵. 

(۳) الباقون بالتاء. انظر: النشر ۲/ ۳۱۹ الاتحاف ص ۳۸۰. 

)٤(‏ مکذا في الأصلء وفي البحر الحیط ۰۳۲۲/۹ والدر الصون ۹/ :۰۹١۹‏ الابل تتشممن. 
)٥(‏ انظر: ا منتھی ص ۰۶۷۳ ال مستنبر ص 4 4۷ النشر ۳۱۹/۲. 

.۹۳ آية:‎ )٦( 

(۷) انظر: مختصر نی شواذ القرآن ص۸۹ء البحر المحيط ۷/ ۳۰۳. 

(۸) آیة: ۹۸۔ 


























ب 








عنه» والبرجمي عن أبي بكر» وعن الأعشى أيضاًمن طريق أبى علي الأهوازي عنه”") 
قال: وهي لغة قليلة في العرب؛ يقولون: حَسّست الشىء, وحَسّست به» ومنهم من 
يقول: حسست الشىء وحِسّست به. 

4 رت خی : فوله تعالی: من ور ی 4 '"ء وہل يرد‎ E 
رفص ءار 0 إن ود اروا 6 اتل » و لربي‎ 


) و 


اا ہے ولا ری زاد ابن كثير» وابن محیصن 
لجسلل 4 و#ربي هه فتح الثقفي عن ابن مسلم ری + وفتح الخزاز 
طريق أبي علي عنه والغضائري عن حسنون ٍن اف 4 وحيث کان واسكن 
تیلب € ابن محيصن/ والحسن» وحمزة والاعمش» وطلحة» والخُلواني 
عن الدوري عن اليزيدي عن أبي عمرو #من وراه ی € بالقصرء وبفتح الياءء خلف 
عن عبيد بن عقيل عن شبل عن ابن كثير» وأحمد بن فرح عن البزي عنه. 
ذكر الإدغام 
قوله: کر رحعة4» ل َال رت 24 یی ۷۹ء کیت ۸١۱(۷‏ 


. ٠١١/۳ انظر: النتهی ص ۰۶۷۳ المصباح‎ )١( 
آیت:۵أ۔‎ )٢( 

(۳) آية: ۱۰. 

. ٤ آية:‎ )٤( 

. ٤٥ آية:‎ )۵( 

.۳۰ آية:‎ )٦( 

(۷) آية: 1۷ . 

(۸) آية: 
)٩(‏ آية: 
(۱۰) آیة: ٤‏ . 
(۱۱) آیة: ٤‏ . 


جد جح 















































7 سس ۷۸۱ 


سمعت أبا بكر المروزي» یقول: سمعت الخزاعي» يقول: سمعت أبا بكر 
الشذائي» یقول: قرأت على أبي بكربن مجاهد بالوجهينء قال» وقال لي: إن شنت فأدغم 
و ۰ قال رت ۳ ۳ کذلای تال 4 فا راک 2404 ا قال 
رت کل 4 «خز الب بر4 فلت لہا 7.4 جنر 4 
(ع کب 4 قال رن ی 46( ٠‏ ير ل 6۱۱ اَل قط «(4f‏ 
سپ رت رو جج 
ید۳6 ذ6 لبي 4 ۳ مت الیل ما ۳4 سانير 


)١(‏ قال ابن الباذش في الإقناع ۱ ۳ وكان ابن مجاهد يخير فيه» وحكى الأهوازي عن الشذائي 
قال: قرأتہا على ابن مجاهد في الختمة الأولى بالإظهار كأشباههاء وني الثانية بالإدغام فقط. اه. 

(۲) آیة: ۰۸ 

(۳) آية: ۹۔ 

)٤(‏ آیة: ۹۔ 

. ۱۰ آية:‎ )٥( 

۔۱١‎ :ةیآ)٦(‎ 

(۷) آية: ۱۷ . 

. ۱٩ آیة:‎ )۸( 

.۲۱ آية:‎ )٩( 

(۱۰) آیة: ۰۲۱ 

. ٤ آیة:‎ )١١( 

(؟١)‏ آیة: ۲۵. 

(۱۳) آية: ۲۹۔ 

(۱۶) آیة: ۲۹۔ 

(۱۵) آية: ٣۳۔‏ 

."5 آية:‎ )٦٦١( 

٠٤ آیة:‎ )۱۷( 

(۱۸) آیة: ۲؟. 

. ٤ آية:‎ )۱۹( 
























































۲ ۸ ۷ کہ دی ہے کے lS‏ 2*0 3 سا مم القر ع ات 


۳ 4 ااه هو با( ۲ لاباترریق 6 للعباته کل4٥‏ 

يدم ہے ور اب وی م ما تن بين مر ار مرو 
#أعلم الزین »۳ وخسن نیا 4 موقا لاوت ۸۷4۹ لیلحت سَیجْعَل 
هم4 فذلك اثنتان وثلاثون حرفاً. 


ذكر الإمالة 
قوله: لد ۱۳4 يميل الدال قلیلّا اَمَو 4 يميل الواو یسیراً لطيفاً» 
تل تل ال ۱۳ یمیل قلیلا» من المخراب ۱۲4۹ يميل الراء ربوم یه 04# 
صا رم 


یمیل الواو» ین دنهم اب۳۹ یمیل الجیم قلیلا» وب را بلق ۱۳ یمیله قلیلا» 
ین نی لور يميل الجيم قلیلا من عباوت ۱۸4 فلا وارِبُھَا 8 یمیل الواو 


(۱) آیة: 1۷ . 
(۲) ما بين العقوفتین ساقط من المتن» ومثبت في ا حاشیة. 
(۳) آية: ۵۳. 
)٤(‏ آية: 14 . 
)٥(‏ آیة: 10 . 
)٦(‏ آية: ۷۰. 
(۷) آية: ۷۳. 
(۸) آية: ۰۷۷ 
)٩(‏ آية: 45. 
(۱۰) آیة: ۳۔ 
(۱۱) آیة: 
(۲۲) آية: 
(۱۳) آیة: ۰۱۱ 
)١١(‏ آیة: ۱۶ 
(۱۵) آیة: ۱۷۔ 
0 ) آیة: ۳۲. 
(۱۷) آية: 5۲ . 
(۱۸) آیة: ۸۳. 
(۱۹) آية: ۷۱. 


© 


ج 
۰ 
































2 جائں جے حم ۰ء N‏ ہے هس ی ی ۱۳ 
سورہ مریم 
قلاا بعادت چ۷ یس رنه سالک 4 يميل السين قليلاء 1 نی الكت 


س رصم 


ممعي[ کچ اک من وراه ی 2140# تغل 004 نی صل 4( عَنْ ءالهق ¢« 
من 4 يت ٩4‏ كلها بإمالة يسيرة]!"2. 


(۱) آية: ۸۲. 

(۲) آیة: ۹۷. 

(۳) آیة: 6. 

.6 آية:‎ )٤( 

.۷ آية:‎ )٥( 

۰۳۸ آیة:‎ )٦( 

(۷) آية: 45 . 

(۸) آية: 51. 

(۹) آية: ۷۳. 

() ما بين ا معقوفتین ساقط من المتن» ومثبت في الحاشية. 
























































۷۸۵ 
۱ 
فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
ب باب الهمز وتركه رووو جع سس 
۱ 
ظ سورس تھا 0 REO‏ کا 


عات دو اندر سار فد SES e‏ رن 
باب ذکر شرح اختلافھم فی الامالة والتفخيم ESLAN‏ ۹۳ 
































٦‏ سس دش ا ا بو ی ص ل سويب کے جامع القراءات 


الموضوع 
ذكر الإمالات عن قتيبة على حروف المعجم من طريق أبي علي عن العباس بن الوليد بن 


فصل علی مذھب ورش فی الامالة چسھ سس ھا سا چھ اکسا 
فصل تمس وس سس SE AEDES‏ 
باب الإمالة والوقف على ما قبل هاء التأنيث سج ل 




















باب ذكر مذاهبهم فی الاستعاذة وشرح اختلافهم فيها 
باب ذكر مذاهبهم في التسمية e‏ 


باب ذکر تغلیظ اللام وترقیقها في اسم الله تعالی زر رد 
باب ذكر الحروف سورة فاتحة الكتاب EOE‏ 


VAY — 

الصفحة 
۵۵ ۲ 
۲ 
۰۷ 
۳۷۵ 


۳۷۷ 


foo 
1° 
1۳ 
1 


۲ 
٤ 
1:۰۷ 
1۰۷ 


1:۷۹ 





























- ۷۸۹ 
الصفحة 


٢ 
۱ 
19۰ 
٦ 
٣ 
٣ 
۷۲ 
۷٤ 
۷٦ 
۷ 
۷۸ 
AY 
AY 
1۸۹ 
۹۰ 
۹۰ 
٦ 
۹۹ 


۹۹ 






































